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AVANT-PROPOS. 


Le  but  de  cet  Ouvrage  est  de  développer,  comme  l'in- 
dique son  titre,  le  Programme  des  Cours  de  Physique  de 
l'École  Polytechnique.  L'Auteur  a  suivi  ce  Programme 
pas  à  pas  sans  le  discuter  et  sans  modifier  l'ordre  des 
matières.  Comme  il  n'avait  pas  d'autre  intention  que  de 
publier  les  Leçons  qu'il  a  été  appelé  à  donner,  il  a  cru 
devoir  leur  conserver  la  forme  sous  laquelle  elles  ont  été 
présentées,  et  il  n'a  pas  cherché  à  les  réduire  à  une  ré- 
daction concise,  qui  eût  été  plus  convenable  pour  un 
précis  qu'elle  ne  le  serait  pour  un  enseignement  oral.  Il 
s'est  attaché  spécialement  à  exposer  dans  tous  leurs  dé- 
tails les  méthodes  expérimentales  d'investigation,  à  mettre 
en  lumière  les  lois  générales  et  à  discuter  les  théories 
acceptées;  il  a  donné  moins  de  place  et  accordé  moins 
d'importance  aux  faits  isolés  et  aux  sujets  mal  connus. 

Bien  que  les  matières  qui  ont  été  traitées  soient  limi- 
tées par  un  Programme  spécial,  le  cadre  en  est  assez  vaste 
et  les  développements  qu'on  y  a  donnés  sont  assez  éten- 
dus pour  que  ce  livre  puisse  être  considéré  comme  un 
Traité  général  de  Physique,  et  pour  qu'il  s'adresse  à  tous 
les  lecteurs  qui  veulent  faire  une  étude  sérieuse  de  cette 
science. 

Le  premier  volume  comprend  les  matières  exigées  pour 


.VIII  AVAXT-PROPOS. 

l'admission  à  l'Ecole^  c'est  le  Cours  de  Physique  de  la 
classe  de  Mathématiques  spéciales  dans  les  Lycées  :  on  a 
eu  soin  de  signaler  par  un  astérisque  *  tous  les  sujets  qui 
rentrent  indirectement  dans  le  Programme  sans  y  être 
explicitement  indiqués. 

Les  deux  derniers  volumes  contiennent  tous  les  sujets 
traités  à  l'Ecole  Polytechnique  pendant  les  deux  années 
d'études. 
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INTRODUCTION. 


Caractères  difiérents  des  méthodes  expérimentales  et  des  méthodes  ma- 
thématiques. —  Observation.  —  Expériences.  —  Lois  physiques.  — 
Utilité  des  lois  physiques.  ^  Théories  mathématiques.  —  Systèmes.  •— 
But  de  la  physique.  —  Idées  généralement  admises  sur  la  constitution 
moléculaire  des  corps.  —  Ces  conceptions,  purement  hypothétiques, 
ne  doivent  pas  être  confondues  avec  les  lois  physiques. 


Quand  on  commence  l'élude  des  sciences  mathématiques, 
il  suffit  d'avoir  admis  quelques  vérités  évidentes  pour  être 
conduit,  par  une  série  de  raisonnements  qui  s'enchaînent,  à 
une  suite  continue  de  conclusions  aussi  certaines  que  les  prin- 
cipes qui  leur  servent  de  base;  ces  sciences  sont  des  concep- 
tions pures,  et  n'obéissent  qu'aux  lois  nécessaires  du  raison- 
nement. Mais  dans  l'étude  que  nous  allons  faire  du  monde 
physique,  il  n'y  a  point  d'axiomes  que  la  raison  nous  indique, 
ni  de  principes  que  nous  puissions  tirer  de  notre  esprit;  on  ne 
"voit  dans  la  nature  que  des  mécanismes  complexes  gouvernés 
par  des  forces  que  l'on  ne  peut  deviner.  Le  seul  objet  de  nos 
recherches  sera  d'analyser  ces  mécanismes  et  de  découvrir  ces 
forces;  le  seul  moyen  que  nous  ayons  pour  y  réussir  est  d'ob- 
I.  I 
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serverles  effets  qui  se  produisent  devant  nous.  En  voyant  tant 
de  phénomènes  s'accomplir,  nous  ressemblons  à  ceux  qui 
examinent  pour  la  première  fois  le  jeu  d'une  machine  à  va- 
peur :  ils  y  trouvent  des  organes  nombreux  obéissant  à  l'action 
d'un'l  moteur  caché,  et  s'ils  veulent  expliquer  l'appareil, 
ils  sont  conduits  à  le  démonter  pour  étudier  la  fonction  de 
chaque  partie,  jusqu'au  moment  où  ils  découvrent  la  vapeur 
qui  met  tout  en  mouvement.  Vis-à-vis  dçs  phénomènes  natu- 
rels, nous  avons  la  même  ignorance  du  mécanisme  et  des 
causes,  et  le  même  besoin  de  les  étudier  par  un  travail  de 
décomposition  semblable. 

Du  moment  que  nous  ne  pouvons  rien  savoir  à  priori  sur  le 
monde  physique,  il  nous  faut  renoncer  d'une  manière  absolue 
à  l'habitude  que  nous  prenons  trop  souvent  d'accepter  à  titre 
d'explications  des  hypothèses  auxquelles  nous  ne  demandons 
que  d'être  possibles,  et  nous  imposer  la  règle  invariable  d'étu- 
dier les  phénomènes  tels  que  nous  les  voyons  se  produire  sans 
chercher  à  rien  deviner  des  causes  qui  les  déterminent  :  c'est 
ce  genre  particulier  d'études,  qui  n'est  rien  qu'un  examen  at- 
tentif des  faits,  auquel  nous  donnons  le  nom  û! observation,  et 
c'est  comme  pour  avouer  la  nécessité  de  nous  y  soumettre  que 
nous  appelons  les  sciences  physiques  sciences  d'observation. 
Avant  tout,  il  faut  que  l'on  sache  bien  que  l'observation  n'est 
point  un  examen  superficiel  et  vague  des  phénomènes;  c'est, 
au  contraire,  une  étude  minutieuse  et  longtemps  poursuivie 
de  toutes  leurs  phases,  et  surtout  une  mesure  précise  de  toutes 
leurs  circonstances.  Pour  en  faire  comprendre  le  besoin,  la 
marche  et  les  conséquences,  je  vais  prendre  un  exemple  qui 
est  célèbre  dans  rhisioireudes  sciences.  Depuis  les  temps  les 
plus  reculés  on  avait  grossièrement  suivi  le  cours  des  pla- 
nètes :  cela  suffisait  pour  avoir  donné  une  idée  sommaire  de 
leur  marche,  mais  ce  n'était  pas  assez  pour  que  l'on  en  pût 
calculer  exactement  le  mouvement.  Sur  ces  données  vagues, 
on  avait  imaginé  des  systèmes  qui  navaient  point  de  réalité 
parce  qu'il  leur  manquait  une  base  expérimentale,  et  qui  dis- 
parurent aussitôt  que  Tycho-Brahë  se  fut  appliqué  à  observer  les 
déplacements  de  ces  astres  avec  une  rigoureuse  exactitude.  Il 
détermina  par  des  mesures  journalières  les  positions  que  les 
planètes  occupent  à  des  époques  très-rapprochées,   et   les 
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temps  qu'elles  emploient  pour  passer  de  Tune  à  l'autre  de  ces 
positions.  Jusque-là,  TychorBrahë  n'avait  exécuté  qu'un  travail 
matériel  de  mesure  et  rassemblé  des  documents  exacts,  mais 
isolés;  il  fallait  les  discuter  et  les  calculer,  chercher  une 
courbe  continue  qui  reliât  toutes  les  positions  apparentes  qui 
avaient  été  déterminées,  c'est-à-dire  l'orbite  parcourue,  et 
ensuite  exprimer  la  variation  continue  des  vitesses  avec  les- 
quelles Tastre  s'était  transporté  de  Tune  à  l'autre  de;  ses  posi- 
tions :  c*esl  ce  que  fil  Kepler.  On  voit  que  l'observation  seule 
ne  suffit  pas,  et  qu'il  faut  encore  en  interpréter  les  résultats 
par  un  travail  de  coordination  qui  les  résume,  en  les  traduisant 
dans  un  énoncé  mathématique  qui  les  exprime  tous  a  la  fois. 
C'est  ainsi  que  Kepler  reconnut  la  forme  de  l'orbite,  qui  est 
une  ellipse  dont  le  soleil  occupe  un  des  foyers,  et  qu'il  exprima 
la  loi  des  vitesses,  en  disant  que  les  aires  décrites  sont  pro- 
portionnelles aux  temps.  Si  j'ajoute  que  ce  travail  coûta  dix- 
huit  années  de  recherches,  et  qu'il  fut  la  base  du  système  par 
lequel  Newton  expliqua  le  mécanisme  du  monde,  j'aurai  donné 
à  la  fois  l'idée  de  la  marche  qu'il  faut  suivre  dans  Tétude  des 
phénomènes,  de  la  manière  dont  il  faut  coordonner  les  me- 
sures, de  la  difficulté  qu'on  y  rencontre  et  des  bénéfices  que 
la  science  en  recueille. 

A  l'origine  des  sciences  physiques,  elles  ne  pouvaient  s'at- 
taquer qu'aux  actions  naturelles  qui  se  développent  sous  nos 
yeux  et  sans  notre  concours;  réduites  à  les  observer  sans  y 
exercer  d'influence,  elles  ne  devaient  faire  et  ne  firent,  en 
effet,  que  des  progrès  insensibles,  car,  ces  actions  étant  le  plus 
souvent  les  effets  superposés  de  forces  multiples,  il  était  trop 
difficile  d'y  démêler  les  influences  complexes  des  causes  aux- 
quelles il  faut  les  rapporter.  Mais  si  les  anciens  en  étaient  là, 
les  modernes  ont  inventé  l'art  de  mettre  en  jeu  et  de  diriger 
l'action  des  forces  naturelles;  cet  art,  quia  donné  aux  sciences 
physiques  un  si  rapide  essor,  est  celui  de  V expérimentation. 
En  plaçant  les  corps  dans  des  circonstances  qu'il  règle  à  l'a* 
vance  et  qu'il  varie  à  volonté,  l'expérimentateur  les  chauffe  ou 
les  refroidit,  les  comprime  ou  les  dilate,  et  dans  les  opérations 
qu'il  dirige  à  son  gré,  il  voit  naître  des  phénomènes  qui  sont 
autant  de  sujets  nouveaux  d'observation.  Le  hasard,  par  exem- 
ple, fit  découvrir  autrefois  que  l'ambre  jaune  attire,  quand  il  est 

î. 
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frotté,  les  corps  légers  qui  sont  voisins  de* lui;  à  force  de  re- 
commencer celte  épreuve,  on  a  trouvé  peu  à  peu  les  moyens 
d'en  augmenter  les  effets  ;  on  a  fini  par  construire  des  machines 
qui  les  développent  avec  une  grande  énergie  et  qui  les  repro- 
duisent aussi  souvent  qu'on  le  veut  :  de  là  sont  nées  des  mul- 
titudes de  faits  curieux  qui  ne  se  réalisent  pas  dans  la  nature 
et  que  nous  provoquons  nous-mêmes,  non  point  en  créant 
les  forces  naturelles,  ce  qui  est  au-dessus  de  notre  puissance, 
mais  en  faisant  naître  des  circonstances  qui  permettent  à  ces 
forces  d'agir;  et  comme  nous  pouvons  le  plus  souvent  modifier 
nos  expériences  de  manière  à  éliminer  les  actions  étrangères 
qui  les  compliquent,  les  effets  que  nous  préparons  ainsi  sont 
simples,  et  les  forces  qui  les  développent  sont  plus  faciles  à 
mesurer. 

C'est  ce  qui  est  arrivé  pour  l'aimant  :  trouvée  d'abord  parmi 
les  minerais  dont  le  globe  est  composé,  cette  pierre  avait  la 
propriété  d'attirer  le  fer,  propriété  très-inégalement  distribuée 
sur  sa  surface;  on  réussit  ensuite  à  communiquer  la  même 
vertu  à  l'acier,  et  depuis  lors  il  a  été  possible  de  préparer  des 
aimants  plus  réguliers  dans  leurs  formes,  plus  énergiques  dans 
leur  action,  et  d'étudier  avec  plus  de  fruit  les  propriétés  qu'ils 
possèdent.  On  a  fait  plus,  on  a  profité  de  ces  aimants  pour  se 
diriger  dans  les  voyages,  en  imaginant  la  boussole. 

Les  alchimistes  ont  surtout  contribué,  sans  le  savoir  ni  le 
vouloir,  à  développer  cet  art  de  l'investigation  ;  ils  ont  imaginé 
les  premiers  de  soumettre  les  substances  à  toutes  sortes 
d'actions  qui  les  transformaient,  et  s'ils  n'ont  pas  réussi  dans 
l'œuvre  qu'ils  poursuivaient  avec  une  illusion  si  opiniâtre,  au 
moins  ont-ils  trouvé  ce  qu'ils  ne  cherchaient  pas,  des  corps 
inconnus  jusque-là.  Voilà  comment,  le  hasard  intervenant  sou- 
vent et  l'esprit  de  système  lui  venant  en  aide,  les  savants  ont 
renoncé  à  leur  rôle  de  spectateurs  passifs,  pour  devenir  des 
investigateurs  laborieux. 

Ce  n'est  pas  seulement  par  la  découverte  de  faits,  c'est  en- 
core par  l'invention  d'appareils  que  les  sciences  d'observation 
se  sont  développées  :  la  chimie  eut  des  fourneaux  et  des  vases 
destinés  spécialement  à  ses  recherches  ;  la  physique  se  fit  un 
matériel  coûteux  d'instruments  qui  lui  sont  propres,  et  chacun 
d'eux  venant  augmenter  les  moyens  d'action  que  l'on  peut  avoir 
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sur  les  agents  naturels,  ouvrit,  aussitôt  qu4l  parut,  une  nou- 
velle mine  à  exploiter.  Ainsi  la  machine  pneumatique  nous 
montra  la  pression  de  Tair,  et  permit  de  reconnaître  les  pro- 
priétés des  gaz  ;  on  sait  ce  que  nous  valut  la  machine  à  vapeur; 
et  bien  que  la  pile  de  Volta  nous  ait  déjà  beaucoup  donné,  on 
ne  sait  pas  encore  tout  ce  qu'elle  réserve  de  découvertes  à 
Favenir.  À  côté  de  ces  appareils  actifs  spécialement  destinés  à 
Tinvesligation,  il  en  est  d'autres  dont  Tutililé  n'est  pas  moin- 
dre, bien  qu'elle  soit  toute  différente,  et  qui  ont  pour  objet  de 
mesurer  les  effets  que  l'on  observe,  comme  le  baromètre,  ou 
le  thermomètre,  ou  les  lunettes,  ou  tant  d'autres  dont  les  cabi- 
nets de  physique  sont  aujourd'hui  remplis,  et  qui  seuls  pou- 
vaient donner  aux  observations  l'exactitude  qu'il  est  nécessaire 
d'atteindre.  Les  progrès  de  la  science  sont  donc  de  deux  sor- 
tes :  elle  découvre  des  faits  nouveaux  d'une  part,  elle  imagine 
de  l'autre  des  appareils  pour  les  produire  ou  les  observer. 

Naturellement  cette  collection  de  phénomènes  découverts 
par  l'expérimentation  a  commencé  par  être  très-décousue, 
parce  qu'elle  a  commencé  par  être  très-incomplète;  mais  les 
lacunes  diminuant  à  mesure  qu'elle  s'agrandissait,  on  a  pu 
s'occuper  de  la  classer.  On  y  a  reconnu  cinq  espèces  particu- 
lières de  forces  :  les  actions  mutuelles  des  corps,  la  chaleur, 
la  lumière,  l'électricité  et  le  magnétisme.  Puis  il  a  fallu  mettre 
de  l'ordre  dans  les  actions  provenant  d'une  même  cause,  et 
chercher  s'il  n'y  a  point  entre  ces  faits  des  rapports  qui  les  lient 
et  des  lois  qui  expriment  leur  dépendance  mutuelle.  Je  vais 
choisir  un  exemple  pour  mieux  me  faire  comprendre.  Aussitôt 
qu'un  rayon  de  lumière  vient  rencontrer  une  surface  polie  in- 
terposée dans  son  trajet,  il  change  brusquement  sa  direction 
primitive  ;  c'est  une  action  qui  se  produit  avec  toutes  les  sub- 
stances  polies,  sous  toutes  les  inclinaisons,  et  que  l'on  nomme 
la  réflexion  de  la  lumière.  Pour  ne  point  en  rester  à  cette  no-  • 
lion  vague,  on  a  comparé  sur  un  cercle  gradué  les  angles  que 
font  les  deux  rayons  avec  la  surface  du  miroir,  et  on  les  a 
trouvés  toujours  égaux  entre  eux  ;  on  put  alors  résumer  ce 
résultat  dans  un  énoncé  général  et  dire  :  a  L'angle  d'inci- 
dence est  égal  à  l'angle  de  réflexion.  »  C'est  exprimer  ce  que  • 
nous  nommons  une  loi  physique,  et  l'on  voit  qu'une  loi  phy-  . 
sique  est  une  relation  constante  entre  des  quantités  variables. 
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On  a  quelque  sujet  de  s'étonner  en  voyant  combien  est 
simple  la  loi  que  nous  venons  de  citer.  Mais  ce  qui  est  plus 
remarquable  encore,  c'est  que  tous  les  phénomènes  qui  ne 
sont  pas  le  résultat  de  causes  multipliées  paraissent  présenter 
le  même  caractère  ;  les  attractions  de  la  matière,  celles  de 
rélectricité  ou  tlu  magnétisme  ou  des  courants,  tous  les  phé- 
nomènes lumineux  nous  offriront  des  rapports  aussi  faciles 
à  exprimer;  c'est  ce  qui  rend  les  recherches  plus  aisées, 
et  ce  qui  donne  à  la  physique  un  caractère  de  simplicité  phi- 
losophique si  remarquable.  On  conçoit  toute  l'importance  que 
les  physiciens  attachent  à  découvrir  ces  lois,  puisqu'elles  ex- 
priment les  règles  générales  auxquelles  obéissent  tous  les  faits 
particuliers.  Pour  mieux  faire  comprendre  ce  besoin  et  ses 
conséquences,  je  suppose*  qu'après  avoir  trouvé  la  loi  de  la  ré- 
flexion, on  vienne  à  construire  un  miroir  dont  la  forme  soit 
quelconque,  mais  définie  géométriquement,  et  qu'ensuite  on 
fasse  tomber  sur  sa  surface  les  rayons  venus  d'une  bougie 
placée  en  un  point  déterminé.  La  direction  que  prendra 
chacun  d'eux  en  se  réfléchissant  pourra  se  calculer  par  la 
géométrie  analytique;  l'effet  du  miroir  sera  conséquemment 
prévu  avant  même  qu'il  ait  été  construit  et  que  l'expérience 
l'ait  étudié.  Telle  est  l'importance  pratique  des  lois  physiques; 
elles  embrassent  un  grand  nombre  de  faits  particuliers  qu'elles 
règlent,  et  quand  elles  sont  connues,  il  n'y  a  plus  qu'à  de- 
mander aux  mathématiques  le  développement  rationnel  de 
toutes  leurs  conséquences. 

•  Dans  chaque  branche  des  sciences  physiques,  on  trouve  di- 
verses classes  de  phénomènes  généraux  qui  sont  réglées  cha- 
cune par  des  lois  spéciales.  Dans  la  lumière,  par  exemple, 
il  y  a  la  réflexion,  la  réfraction  et  la  transmission;  les  lois  de 
ces  actions  sont  aujourd'hui  parfaitement  connues,  et  consé- 
quemment il  est  facile  de  résoudre  tous  les  problèmes  de  la 
propagation  de  la  lumière  à  travers  une  succession  quelcon- 
que de  milieux,  en  acceptant  ces  lois  comme  principes,  et  sans 
autre  secours  que  le  raisonnement  mathématique.  Or,  si  . 
toutes  les  lois  élémentaires  de  l'optique  et  en  général  d'une 
science  quelconque  étaient  connues,  on  pourrait  abandonner 
la  marche  expérimentale  qui  a  servi  à  les  découvrir,  et  en  chan- 
geant de  méthode,  il  n'y  aurait  plus  qu'à  descendre  des  prin- 
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cipes  à  leurs  conséquences.  Nous  sommes  loin  d'en  être  arri- 
vés là;  mais  c'est  un  but  qu'il  est  raisonnable  de  se  proposer, 
qu'il  n'est  pas  impossible  d'atteindre  un  jour,  et  auquel  on  est 
arrivé  déjà  pour  une  science  au  moins,  qui  est  la  mécanique 
rationnelle.  Elle  se  présentait  à  nous  avec  tous  les  caractères 
d'une  science  d'observation,  car  on  ne  peut  deviner  à  priori 
les  lois  de  l'action  des  forces  sur  un  corps,  et  les  mouvements 
produits  dans  chaque  cas  particulier  sont  des  phénomènes  phy- 
siques qu'il  fallait  d'abord  observer  si  on  voulait  les  connaître; 
mais,  à  cause  sans  doute  de  leur  simplicité  et  de  leur  petit 
nombre,  les  lois  élémentaires  de  cette  science  ont  été  bientôt 
découvertes,  et  depuis  qu'on  les  connaît,  la  mécanique  est  de- 
venue science  rationnelle,  elle  est  exclusivement  mathéma- 
tique et  se  passe  de  l'expérience. 

Ce  qui  est  arrivé  dans  ce  cas  particulier,  on  cherche  à  le 
réaliser  pour  toutes  les  autres  sciences  physiques  ;  on  y  est 
déjà  parvenu  pour  l'astronomie,  pour  une  grande  partie  des 
phénomènes  de  l'optique  et  pour  beaucoup  de  points  assez 
étendus  de  la  physique  générale.  On  voit  donc  que  ces  sciences 
observent  afin  de  conquérir  leurs  principes,  et  qu'elles  cher- 
chent à  remonter  des  effets  qui  les  frappent,  à  ces  principes 
qu'elles  ignorent,  uniquement  afin  de  pouvoir  un  jour  embras- 
ser tous  les  détails  dans  des  formules  générales  qui  les  coniien  - 
dront  toutes,  et  d'où  on  les  ferait  découler  par  la  mélhode  de 
déduction. 

Cela  nous  amène  à  faire  remarquer  le  rôle  que  jouent  les 
mathématiques  dans  l'étude  de  la  physique,  et  tout  ce  que  nous 
venons  de  dire  le  fait  déjà  pressentir.  Elles  sont  aussi  indis- 
pensables que  les  expériences  elles-mêmes,  puisqu'elles  les 
résument  et  les  calculent,  qu'elles  en  expriment  les  lois  gé- 
nérales et  qu'elles  en  développent  toutes  les  conséquences  : 
elles  sont  à  la  fois  un  langage  et  un  instrument  de  déduction. 
Comme  on  ne  peut  les  employer  qu'au  moment  où  une  science 
est  sortie  des  aperçus  vagues  pour  arriver  à  des  relations  nu- 
mériques, et  des  détails  parliculiers  pour  les  généraliser  dans 
des  lois,  on  peut  dire  que  le  degré  d'avancement  de  celte 
science  se  mesure  à  l'emploi  qu'elle  fait  des  mathématiques. 
De  plus,  quand  on  a  découvert  les  lois  élémentaires  qui  em- 
brassent une  classe  étendue  de  phénomènes,  les  mathémati- 
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ques  cessent  d*-êtreun  auxiliaire  de  Tobservation,  elles  la  ren- 
dent inutile  et  suffisent  pour  faire  la  théorie  complète  de  tous 
ces  phénomènes  ;  ainsi,  après  que  Ton  eut  découvert  les  lois 
des  attractions  électriques  ou  magnétiques,  on  a  pu  faire  la 
théorie  mathématique  de  Télectricité  et  des  aimants. 

Je  viens  de  montrer  la  marche  logique  qu'il  faut  suivre  dans 
la  physique  :  comment  il  faut  commencer  par  des  expériences, 
comment  on  les  résume  par  des  lois,  et  comment  enfin  ces  lois 
commandent  les  détails  ;  mais  ce  n'est  pas  toujours  aux  con- 
clusions légitimes  qu'on  s'arrête.  Nous  avons  ou  une  habitude 
ou  une  tendance  instinctive  de  l'esprit  qui  nous  porte  à  vou- 
loir expliquer  tout,  et  à  inventer  l'explication  quand  elle  nous 
manque.  Or,  s'il  est  évident  qu'on  peut  logiquement  descendre 
d'une  cause  connue  à  l'effet  qu'elle  détermine,  il  n'est  pas 
moins  clair  que  l'opération  inverse  est  absolument  dépourvue 
de  règle  et  livrée  à  tous  les  hasards  de  l'interprétation.  Si  l'on 
sait  que  l'eau  est  pressée  par  l'atmosphère,  on  prévoit  aussitôt 
qu'elle  montera  dans  le  tuyau  d'une  pompe  où  on  fera  le  vide  j 
mais  admettons  que  l'on  ne  connaisse  pas  l'existence  de  cette 
pression  et  que  l'on  voie  monter  l'eau,  on  aura  le  choix  entre 
une  multitude  de  causes  que  Timagination  peut  suggérer;  et 
quand  on  voudra  se  décider  entre  elles,  on  aura  toutes  les 
chances  possibles  de  se  tromper,  contre  une  seule  pour  deviner 
juste.  On  sait  comment  avaient  réussi  les  anciens  qui  admet- 
taient l'horreur  de  la  nature  pour  le  vide.  C'est  le  même  besoin 
que  l'on  veut  satisfaire  et  la  même  opération  logique  que  l'on 
fait  quand  on  dit  que  la  matière  s'attire  ;  tout  se  ressemble  dans 
ces  deux  hypothèses,  jusqu'à  la  manière  dont  on  les  exprime, 
et  peut-être  que  tout  se  ressemble  aussi  dans  la  réalité  des 
deux  explications.  Qu'il  y  ail  une  force  agissant  entre  deux 
astres  voisins,  c'est  ce  que  les  lois  de  la  mécanique  démontrent 
rigoureusement;  mais  quand  on  dit  que  cette  force  est  une 
attraction  de  la  matière,  on  fait  une  hypothèse  aussi  gratuite 
que  celle  des  anciens,  quand  ils  disaient  que  la  force  qui  fait 
monter  l'eau  est  une  horreur  du  vide.  Voit-on  se  produire  les 
phénomènes  de  la  chaleur,  de  l'électricité,  du  magnétisme  et 
de  la  lumière,  on  s'empresse  d'inventer  quatre  fluides  pour 
les  expliquer;  et  que  sont  ces  fluides?  ce  sont  des  êtres  d'ima- 
gination, parfaitement  choisis  d'ailleurs  pour  se  prêtera  toutes 
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les  explications,  parce  qu'en  les  créant  pour  le  besoin  qu'on 
en  a,  on  peut  leur  donner  toutes  les  propriétés  que  Ton  veut. 
C'est  là  ce  que  l'on  nomme  imaginer  des  systèmes;  le  plus 
souvent  ils  ne  servent  qu'à  dissimuler  l'ignorance  où  l'on  est 
des  choses,  à  faire  illusion  sur  cette  ignorance,  et  à  fausser 
l'esprit,  qu'ils  habituent  à  se  payer  de  mots.  Il  est  rare  d'ail> 
•leurs  que  le  progrès  des  sciences  ne  vienne  tôt  ou  tard  les 
déjouer  :  on  en  a  fait  beaucoup,  il  n'en  reste  guère,  et  qui 
peut  prévoir  le  sort  de  ceux  que  nous  acceptons? 

Bien  que  les  physiciens  modernes  prennent  pour  s'en  ga* 
rantir  autant  de  soins  qu'en  mettaient  les  anciens  à  les  multi- 
plier, ils  en  admettent  cependant  quelques-uns  encore,  mais  à 
une  condition  qui  leur  donne  une  véritable  utilité,  à  la  con- 
dition qu'ils  soient  renfermés  dans  une  hypothèse  générale 
qui  puisse  embrasser  mathématiquement  toutes  les  lois  expé- 
rimentales d'une  science  tout  entière,  et  même  en  faire  dé- 
couvrir d'autres.  De  ce  nombre  est  la  nouvelle  théorie  que 
l'on  accepte  en  optique.  Aussitôt  que  l'on  a  admis  que  la 
lumière  est  un  mouvement  vibratoire  de  Téther,  toutes  les 
lois  expérimentales  deviennent  des  conséquences  que  l'on 
fait  découler  de  l'hypothèse,  et  l'optique  arrive,  à  peu  près,  à 
cet  état  de  perfection  finale  où  l'expérience  n'est  plus  qu'un 
auxiliaire  qui  vérifie  les  prévisions  de  la  théorie,  au  lieu  d'être 
l'unique  moyen  de  rechercher  les  lois  :  c'est  à  ces  caractères 
que  l'on  juge  aujourd'hui  les  systèmes,  c'est  à  cette  condition 
qu'on  les  admet. 

Nous  résumerons  de  ces  considérations  générales  les  deux 
vérités  essentielles  qu'elles  contiennent  :  le  premier  de  nos 
besoins  dans  l'étude  que  nous  commençons  est  de  trouver  des 
phénomènes  et  d'en  chercher  les  lois  expérimentales;  la  seule 
ressource  que  nous  ayons  pour  y  réussir,  c'est  d'observer  et  de 
mesurer.  Fixons  maintenant  le  but  et  les  limites  delà  physique. 

Le  monde  est  composé  d'objets  ou  corps  :  les  uns  sont  près 
de  nDus,  nous  pouvons  les  voir  et  les  toucher;  les  autres  sont 
placés  hors  de  notre  portée,  et  nous  ne  pouvons  que  les  voir: 
dans  tous  les  cas,  nous  ne  les  connaissons  que  par  les  impres- 
sions qu'ils  produisent  sur  nos  sens;  quant  au  principe  même 
qui  les  constitue,  on  ne  le  connaît  pas,  mais  on  lui  donne  un 
nom  :  on  l'appelle  matière. 
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La  matière  est  donc  ce  qui  forme  les  corps  ;  c'est  leur  es- 
sence même  ;  c'est  la  cause  des  propriétés  qu'ils  affectent  et 
des  sensations  qui  nous  les  révèlent. 

La  physique  et  la  chimie  étudient  toutes  deux  les  propriétés 
de  la  matière,  mais  à  des  points  de  vue  différents. 

Les  différents  corps  offrant  des  propriétés  très-diverses,  il 
est  évident  qu'il  y  a  plusieurs  espèces  de  matière  :  la  chimie 
s'occupe  de  les  reconnaître  et  de  les  classer.  Elle  a  trouvé 
qu'il  existe  un  certain  «ombre  de  matières  simples,  que  celles- 
ci  peuvent  se  combiner  entre  elles  pour  former  tous  les  corps 
qui  se  trouvent  dans  la  nature  et  un  grand  nombre  d'autres  qui 
ne  s'y  rencontrent  pas;  elle  a  donc  extrait  des  composés  les 
éléments  qui  les  forment,  elle  a  constitué  ensuite  toutes  les 
combinaisons  possibles  avec  ces  éléments  qu'elle  a  reconnus. 
Le  rôle  de  la  chimie  est  ainsi  parfaitement  défini  et  limité  ;  il 
se  résume  dans  l'étude  individuelle  de  chaque  corps  et  dans 
celle  de  tous  les  phénomènes  où  la  constitution  intime  de  la 
matière  se  transforme. 

La  physique  laisse  de  côté  toutes  les  actions  qui  modifient 
la  composition  des  corps,  et  fait  l'étude  de  toutes  celles  qui 
n'impriment  aucune  transformation  intime  à  la  matière. 
Voici  en  peu  de  mots  son  programme  :  elle  examine  les  pro- 
priétés générales  de  tous  les  corps,  puis,  les  voyant  passer  par 
les  trois  états  solide,  liquide  et  gazeux,  elle  observe  les  pro- 
priétés communes  à  tous  les  solides,  à  tous  les  liquides,  à 
tous  les  gaz  :  cet  ensemble  de  recherches  constitue  la  première 
partie  de  la  physique.  La  nature  nous  offre  ensuite  quatre 
igratides  classes  de  phénomènes  distincts  qui  dépendent  de 
causes  dissemblables,  bien  que  liées  entre  elles:  ce  sont  les 
phénomènes  de  la  chaleur,  de  l'électricité,  du  magnétisme  et 
de  la  lumière.  Ces  divers  ordres  d'actions  sont  étudiés  dans 
quatre  grands  chapitres  qui  complètent  la  physique. 

SUR  LA  CONSTITUTION  DE  LA  MATIÈRE. 

Tous  les  corps  pouvant  être  séparés  en  plusieurs  fragments, 
toute  matière  est  divisible,  et  cette  divisibilité  s'étend  telle- 
ment loin,  qu'il  n'est  pas  possible  d'en  atteindre  ni  d'en  assi- 
gner la  limite.  Pour  le  prouver,  il  suffit  de  citer  un  exemple  : 
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un  grain  de  musc  placé  dans  un  appartement  y  répand  une 
odeur  très-sensible,  parce  qu'il  y  verse  continuellement  une 
partie  de  sa  substance  ;  et  cependant  il  peut  y  être  abandonné 
pendant  plusieurs  années  sans  diminuer  de  poids,  parce  que 
les  parcelles  qu'il  perd  à  chaque  instant  sont  tellement  déliées, 
qu'elles  échappent  à  toute  évaluation.  En  présence  de  cette 
divisibilité  si  grande,  on  peut  faire  deux  hypothèses  pour 
se  représenter  la  constitution  de  la  matière  :  ou  admettre  qu'elle 
est  indéfiniment  divisible,  ou  supposer  qu'en  continuant  tou- 
jours la  subdivision  d'un  fragment  déjà  très- petit,  on  arriverait 
à  un  dernier  élément  insécable,  à  un  atome.  Si  l'on  admet  la 
première  idée,  il  faudra  concevoir  un  corps  comme  une  masse 
continue,  à  la  manière  des  solides  géométriques  ;  si  l'on  ac- 
cepte la  seconde,  on  se  figurera  la  matière  comme  étant  un 
assemblage  de  molécules  élémentaires  distinctes,  placées  les 
unes  à  côté  des  autres,  sans  se  toucher,  pouvant  s'attirer  ou  se 
repousser,  se  fixer  entre  elles,  comme  dans  les  solides,  ou  de- 
meurer libres  et  mobiles,  comme  dans  les  liquides  et  les  gaz. 
Or,  en  général,  quand  on  veut  étudier  un  sujet,  il  faut  com- 
mencer par  le  définir,  et  conséquemment,  au  moment  où  nous 
allons  examiner  les  propriétés  de  la  matière,  nous  devons  nous 
demander  ce  qu'elle  est  :  si  nous  parvenons  à  fixer  nos  idées 
sur  cette  question  fondamentale,  nous  serons  dirigés  dans  nos 
études  futures  par  la  connaissance  que  nous  aurons  de  la  con- 
stitution intime  des  corps,  et  leurs  propriétés  nous  apparaî- 
tront comme  des  conséquences  de  cette  constitution  même. 
La  première  question  que  nous  avons  à  traiter  va  donc  être  de 
savoir  si   la  matière  est  un  tout  continu  ou  un  assemblage 
d'atomes  indivisibles  juxtaposés;  et  comme  la  chimie  a  pour 
but  spécial  d'étudier  la  composition  des  diverses  substances, 
c'est  elle  qui  nous  a  renseignés  sur  la  constitution  de  la  ma- 
tière. Nous  allons  résumer  sommairement  les  lois  qu'elle  a 
découvertes  et  la  théorie  qu'elle  a  admise. 

I.  Si  nous  introduisons  dans  un  même  vase  i  litre  d'oxygène 
el  2  litres  d'hydrogène',  nous  formons  un  mélange  pur  et  simple 
de  deux  corps  qui  se  pénètrent  mutuellement  sans  subir  au- 
cune altération  ;  les  propriétés  qu'ils  avaient  se  conservent,,  et 
cet  état  de  t*epos  persiste  aussi  longtemps  qu'on  le  veut. 
Mais  quand  on  plonge  une  bougie  dans  le  vase,  ou  bien  qu'on 
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y  fait  naître. une  étincelle  électrique,  on  développe  une  com- 
motion extrêmement  vive  au  S3in  du  mélange,  et  Ton.  voit 
se  produire  de  la  lumière,  de  la  chaleur  et  de  Télectricité  ;  ce 
sont  là  des  phénomènes  transitoires  qui  ne  durent  qu'un  in^ 
stantf  et  quand  ils  sont  accomplis,  tout  rentre  en  repos  pour 
s'y  maintenir  ensuite  indéfiniment. 

IL  En  cherchant  ensuite  ce  que  contient  le  vase  ou  l'opéra- 
tion a  été  faite,  on  n'y  trouve  plus  d'oxygène  ni  d'hydrogène  : 
ces  deux  gaz  ont  disparu  complètement  pour  faire  place  à  une- 
nouvelle  substance,  qui  est  de  l'eau.  Si  Ton  a  pesé  le  vase  avant 
et  après  la  combustion  qui  vient  de  s'effectuer,  on  trouve 
qu'il  a  conservé  le  même  poids  :  on  peut  donc  dire  que  les 
deux  gaz  ont  changé  d'état  sans  rien  perdre  de  leur  matière, 
et  qu'ils  se  sont  réunis  intimement  pour  former  un  poids  d'eau 
égal  à  la  somme  de  leurs  poids  respectifs.  Cette  réunion,  que 
l'on  nomme  une  combinaison,  n'est  que  la  concentration  de 
deux  matières  en  une  seule  qui  les  contient  toutes  deux,  et 
au  moment  où  elle  se  produit,  elle  développe  un  travail  intestin 
qui  se  révèle  par  un  dégagement  de  chaleur,  de  lumière  et 
d'électricité  ;  mais  ce  que  nous  devons  soigneusement  remar- 
quer, c'est  qu'il  s'est  produit  une  substance  nouvelle  dans 
laquelle  on  ne  retrouve  aucune  des  propriétés  qui  caractéri- 
saient les  éléments  qui  Vont  formée.  Ces  phénomènes  sont  gé- 
néraux. L'exemple  précédent  n'a  été  choisi  que  pour  les  faire 
comprendre. 

IIL  Nous  arrivons  maintenant  à  faire  connaître  une  loi  dont 
l'importance  est  fondamentale  :  on  a  mêlé  précédemment  i  vo- 
lumes d'hydrogène  à  i  volume  d'oxygène,  et  l'on  a  vu  qu'après 
la  combustion  ils  s'étaient  combinés  intégralement  sans  laisser 
de  résidu  ;  si  maintenant  on  recommençait  l'opération  en  ajou- 
tant aux  proportions  précédentes  un  excès  de  l'un  ou  de  l'autre 
des  deux  gaz,  cet  excès  serait  inutile;  il  ne  se  combinerait  pas 
et  se  retrouverait  dans  le  vase  après  la  combinaison.  L'eau  n'est 
donc  pas  seulement  un  composé  d'oxygène  et  d'hydrogène 
réunis  en  proportion  quelconque,  c'est  de  plus  un  composé  de 
I  volume  d'oxygène  et  de  2  volumes  d'hydrogène  dont  les  rap- 
ports sont  Qxes  ;  en  général,  toute  combinaison  est  constante 
et  le  rapport  en  poids  des  éléments  qui  la  forment  est  inva- 
riable ;Âqs  lors  il  suffit  de  faire  l'analyse  d'un  échantillon  d'un 
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composé  et  de  Tenregistrer  pour  être  sûr  que  tous  les  autres 
échantillons  du  même  corps  ont  la  même  constitution  et  sont 
connus.  Nous  allons  supposer  ces  analyses  exécutées,  et,  en 
les  comparant,  rechercher  les  lois  qui  régissent  les  combinai- 
sons. 

IV.  La  première  est  relative  aux  combinaisons  différentes 
que  deux  corps  simples  peuvent  former;  ils  se  réunissent,  en 
effet,  dans  des  rapports  différents  pour  donner  naissance  à  plu- 
sieurs composés  distincts,  n'ayant  d'autre  caractère  commun 
que  d'être  constitués  par  les  mêmes  éléments.  L'exemple  le 
plus  instructif  que  Ton  puisse  citer  est  offert  par  les  combi- 
naisons de  l'azote  et  de  l'oxygène.  Le  premier  groupement  con- 
tient un  poids  d'azote  que  nous  pouvons  représenter  par  Az, 
contre  un  poids  d'oxygène  que  l'on  désigne  par  0  :  c'est  le 
protoxyde  d'azote.  Les  autres  renferment,  associés  à  la  niême 
quantité  d'azote,  des  poids  d'oxygène  doubles,  triples,  qua- 
druples et  quintuples,  ou  2O,  30,  4O,  50.  L'azote  peut  donc 
donner  lieu  à  cinq  composés  oxygénés  dans  lesquels  les  quan- 
tités d'oxygène  suivent  la  série  des  nombres  naturels  pendant 
que  l'azote  reste  constant,  ou,  pour  parler  le  langage  plus 
simple  de  la  chimie,  ces  composés  se  forment  en  proportions 
multiples. 

Tous  les  cas  où  plusieurs  combinaisons  se'  forment  entre 
deux  éléments  ne  sont  pas  aussi  simplement  liés  entre  eux. 
On  trouve,  par  exemple,  deux  oxydes  de  fer,  le  premier  pou- 
vant se  représenter  par  FeO,  le  second  exprimé  par,  Fe'O'  ;  il 
faut  donc  étendre  la  loi  des  proportions  multiples  et  dire  que 
les  proportions  de  l'un  des  composés  étant  connues,  on  arrive 
à  la  composition  de  l'autre  en  multipliant  les  premières  par 
des  facteurs  entiers  très-simples. 

V.  Puisque  tous  les  corps  de  la  chimie  sont  définis  par  leur 
composition,  qui  reste  fixe,  on  conçoit  l'utilité  qu'il  y  a  de 
dresser  des  tables  destinées  à  résumer  les  proportions  pondé- 
rales dans  lesquelles  tous  les  corps  simples  se  combinent  entre 
eux.  Supposons  que  l'on  s'occupe,  en  premier  lieu,  des  com- 
posés oxygénés;  on  inscrira  dans  un  tableau,  au-dessous  du 
nom  de  l'oxygène,  les  noms  de  tous  les  autres  corps  simples: 
vis-à-vis  du  premier  on  écrira  le  chiffre  100,  nombre  convenu 
ei^ris  comme  terme  de  comparaison;  vis-à-vis  de  tous  les 
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autres,  on  inscrira  ensuite  le  nombre  des  grammes  qui  se  com- 
binent avec  100  gramnres  d'oxygène.  Quand  il  n'y  a  qu'une 
combinaison  oxygénée,  il  n'y  a  qu'un  nombre  à  écrire;  quand 
il  y  en  a  plusieurs,  comme  pour  l'azote,  qui  en  forme  cinq,  on 
aura  cinq  nombres  à  placer  vis-à-vis  son  nom. 

Quand  ce  tableau  est  formé,  on  remarque  aussitôt  qu'il  peut 
être  simplifié.  Les  poids  de  l'azote  qui  se  combinent  avec 
loo  grammes  d'oxygène  pour  donner  les  divers  composés  qu'il 
forme,  sont,  par  exemple  : 

.       l'jS       175       175       175 

'7^'    — '    -3-'    T'    ~5" 

Il  est  dès  lors  évident  qu'il  suffit  de  garder  dans  le  tableau  le 
premier  de  ces  nombres,  au  lieu  de  les  conserver  tous,  sauf  à 
se  rappeler  les  facteurs  par  lesquels  il  faut  le  diviser  pour  ob- 
tenir tous  les  autres.  En  général,  on  gardera  dans  le  tableau 
le  poids  du  corps  qui  se  combine  avec  100  d'oxygène  pour 
former  le  composé  le  moins  oxygéné.  Ce  poids  se  nomme 
V équivalent  relatif  à  l'oxygène,  et  on  le  représente  symbolique- 
ment par  les  premières  lettres  du  nom  du  corps  ;  ainsi  0,  S, 
Cl,  C,...  expriment  les  équivalents  de  l'oxygène,  du  soufre,  du 
chlore  et  du  carbone,  que  l'on  a  trouvés  respectivement  égaux 
à  100,  200,  443>  75,  etc. 

Il  est  bien  évident  d'ailleurs  que  ces  équivalents  n'ont  qu*une 
valeur  Relative  et  ne  résument  que  les  combinaisons  oxygé- 
nées, sans  nous  apprendre  absolument  rien  sur  les  composés 
du  chlore  ou  du  phosphore;  on  doit  donc  répéter  pour  chaque 
corps  simple  le  travail  que  l'on  vient  de  faire  pour  l'oxygène, 
et  dresser  un  tableau  pareil  pour  tous  :  le  chlore,  par  exemple, 
étant  déjà  inscrit  dans  la  table  précédente  avec  le  nombre  443» 
il  est  naturel,  pour  ne  pas  multiplier  les  difficultés,  de  cher- 
cher les  poids  de  tous  les  autres  corps  simples  qui  s'unissent 
à  443  parties  de  chlore  :  ces  poids  seront  les  équivalents  rela- 
tifs au  chlore.  Quand  on  en  aura  dressé  la  table  résumée,  on 
en  construira  une  semblable  pour  l'iode,  une  autre  pour  le 
phosphore,  et  en  général  pour  tous  les  corps  simples;  en- 
suite on  les  comparera  toutes,  et  voici  la  loi  générale  qu'on  y 
trouvera. 

Les  nombres  inscrits  dans  chacun  des  tableaux  vis-à-vis  le 
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nom  d'un  même  corps  sont  les  mêmes,  ou,  s'ils  diffèrent,  ils 
sont  des  multiples  ou  des  sous-multiples  simples  les  uns  des 
autres;  dès  lors,  au  lieu  de  ces  tableaux  nombreux,  on  pourra 
n'en  dr/esser  qu'un  seul  qui  les  résumera  tous;  dès  lors  aussi, 
au  lieu  de  considérer  les  divers  équivalents  comme  relatifs  à 
l'élément  qui  a  servi  à  les  déterminer,  on  les  acceptera  d'une 
manière  absolue  comme  exprimant  les  proportions  antago- 
nistes qui  s'allient  dans  toute  combinaison  binaire.  Ainsi  le 
soufre  et  le  carbone  ayant  pour  équivalents  200  et  75,  on  peut 
être  assuré  que  toute  combinaison  qui  prendra  naissance  entre 
ces  deux  corps  sera  constituée  par  un  multiple  de  200  pour  le 
soufre  et  un  multiple  de  75  pour  le  carbone,  et  en  général,  si 
A>et  B  sont  les  équivalents  de  deux  éléments,  mA-h/iB,  m 
et  n  étant  des  nombres  entiers ,  sera  la  formule  générale  de 
toutes  les  combinaisons  possibles  entre  les  deux  corps. 

Cette  loi  s'étend  à  des  combinaisons  plus  complexes.  La  chi- 
mie inorganique  nous  montre,  outre  les  composés  binaires, 
des  corps  formés  de  trois  éléments,  comme  les  sels,  ou  de 
quatre  principes,  comme  les  sels  hydratés  ou  les  sels  doubles. 
Mais  quelle  que  soit  la  complication  des  groupements  ainsi 
formés,  le  composé  est  toujours  constitué  par  la  réunion  de 
multiples  entiers  m,  /t,  p^  q  des  équivalents  A,  B,  C,  D  des 
éléments,  et  sa  formule  chimique  est 

m  A -f- wB  H-/?  C  H- gD. 

Les  corps  que  l'on  étudie  dans  la  chimie  organique  sont 
généralement  composés  d'oxygène,  d'hydrogène  et  de  carbone, 
auxquels  se  joint  l'azote,  surtout  dans  les  substances  extraites 
de  l'organisme  animal.  Le  nombre  de  ces  corps  formés  par 
un  si  petit  nombre  d'éléments  est  immense  et  s'accroît  tous 
les  jours;  néanmoins  ils  apportent  tous  à  la  loi  précédente 
une  confirmation  complète,  car  ils  sont,  sans  exception,  des 
réunions  de  multiples  entiers,  des  équivalents  des  éléments 
qui  les  composent. 

Tellejs  sont  les  principales  lois  que  l'on  a  découvertes  sur  les 
combinaisons  des  corps;  elles  se  résument  dans  les  divers 
points  suivants  :  1"  phénomènes  transitoires,  lumineux,  calori- 
fiques et  électriques  pendant  l'acte  de  la  combinaison  ;  2»  pro- 
priétés nouvelles  acquises  par  les  composés;  3°  constance  des 
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proportions  pondérales  des  éléments  qui  forment  un  composé; 
4"  proportions  multiples  pour  le  cas  où  plusieurs  combinaisons 
se  forment  avec  les  mêmes  éléments;  5®  toute  combinaison 
chimique  s'établit  entre  des  multiples  entier^  des  équivalents 
élémentaires. 

Nous  allons  entrer  maintenant  dans  un  nouvel  ordre  de  rai- 
sonnements. Jusqu'à  présent  nous  avons  suivi  l'expérience 
pour  en  tirer  des  faits  généraux  sans  les  interpréter;  il  nous 
reste  à  examiner  si  les  deux  hypothèses  que  nous  avons  énon- 
cées sur  la  constitution  de  la  matière  sont  en  concordance  ou 
en  opposition  avec  les  lois  expérimentales  des  combinaisons  : 
celle  des  deux  qui  pourra  expliquer,  coordonner  et  prévoir 
ces  lois  acquerra  un  degré  de  probabilité  dont  l'autre  sera  dé- 
pourvue. 

Dans  la  supposition  qui  fait  de  la  matière  une  masse  conti- 
nue qu'on  ne  peut  résoudre  en  éléments  insécables,  l'idée 
même  de  combinaison  est  essentiellement  obscure.  Est-ce  une 
pénétration  intime  de  deux  matières  différentes?  Mais  alors 
pourquoi  la  fixité  des  proportions  qui  se  combinent?  pourquoi 
les  proportions  multiples?  pourquoi  des  équivalents  invaria- 
bles? On  ne  saisit  aucun  lien  entre  les  faits,  qu'il  faut  bien  ac-. 
cepler,  et  l'hypothèse  qui  devrait  en  rendre  compte. 

Au  contraire,  toutes  les  lois  reconnues  deviennent  des  con- 
séquences évidentes  et  des  corollaires  logiques  quand  on  sup- 
pose la  matière  formée  par  la  juxtaposition  de  petites  masses 
Invisibles.  On  comprend  tout  de  suite  que  deux  corps  simples 
puissent  se  réunir  intimement,  les  atomes  de  l'un  se  joignant 
aux  atomes  de  l'autre  pour  former  des  molécules  mixtes  et 
donner  naissance  à  une  nouvelle  matière  qui  sera  l'association 
des  deux  éléments.  L'idée  générale  de  combinaison  devient 
précise;  acceptons-la  et  voyons  les  conséquences  qui  en  dé- 
coulent. 

i<*  Au  moment  même  où  cette  réunion  des  atomes  se  fait, 
un  mouvement  moléculaire  est  produit  et  il  doit  se  révéler  par 
quelque  manifestation  extérieure,  par  des  phénomènes  passa- 
gers qui  dureront  autant  que  l'acte  de  la  combinaison,  et  qui 
cesseront  quand  elle  sera  terminée.  L'expérience  nous  a  mon- 
tré ces  phénomènes. 

2®  Quand  deux  corps  tels  que  l'oxygène  et  l'hydrogène  sont 
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isolés,  ils  sont  formés  de  molécules  simples,  et  leurs  proprié- 
tés chimiques  sont  celles  de  leurs  molécules;  quand  ils  ont 
produit  de  l'eau  par  leur  combinaison,  ils  ont  donné  naissance 
à  de  nouvelles  molécules  intégrantes,  composées  d*atomes 
d'oxygène  et  d'hydrogène  réunis,  et  la  substance  formée  n'ayant 
plus  rien  conservé  de  sa  constitution  élémentaire,  n'aura  plus 
rien  conservé  des  propriétés  de  ses  éléments, 

y  Quelque  petits  qu'ils  soient,  les  atomes  des  corps  simples 
doivent  avoir  des  poids  qui  ne  seront  pas  les  mêmes,  mais  qui 
seront  constants,  a  et  6,  par  exemple,  étant  les  poids  des 
atomes  de  deux  corps  simples,  toute  combinaison  qu'ils  for- 
meront résultera  de  la  réunion  de  m  atomes  de  l'un  avec  n 
atomes  de  l'autre  ;  les  proportions  de  la  combinaison  seront  ma 
et  nb.  Ces  proportions  seront  fixes,  et  par  conséquent  toute 
combinaison  sera  constante. 

4°  Prenons  pour  exemple  l'azote  et  l'oxygène.  On  peut  con- 
cevoir que  I  atome  du  premier  se  combine  successivement 
avec  I,  2,  3,  4,  5  atomes  du  second  pour  former  cinq  composés 
différents,  dans  lesquels  on  trouvera  pour  le  même  poids  d'a- 
zote 1 ,  2,  3,  4>  5  fois  autant  d'oxygène.  Cest  la  loi  des  pro- 
portions multiples. 

5**  En  général,  admettons  que  les  poids  des  atomes  de  divers 
corps  simples  soient  connus  et  représentés  par  a,  6,  c,  d.  Si 
ces  corps  se  combinent,  ce  sera  en  formant  une  molécule 
mixte  par  la  réunion  de  m,  n,  /?,  q  atomes  des  divers  éléments. 
Cette  molécule  pèsera  ma  +  nb  +  pc-^qd-^  les  atomes  res- 
pectifs des  corps  simples  qui  la  composent  seront  ma,  nb,  pc^ 
qd.  Par  conséquent,  les  proportions  pondérales,  dans  une  com- 
binaison quelconque,  seront  exprimées  par  des  multiples  en- 
tiers des  poids  atomiques  des  éléments.  C'est  la  loi  générale 
que  l'expérience  a  fait  découvrir,  avec  cette  différence  qu'elle 
s'appliquait  aux  équivalents. 

6°  Il  est  évidemment  impossible  d'exprimer  en  fractions  de 
grammes  les  poids  des  atomes,  mais  on  peut  obtenir  leurs 
rapports.  Prenons  une  unité  telle,  que  le  poids  atomique  de 
l'oxygène  soit  exprimé  par  100;  ceux  du  chlore  Cl,  de  l'azote 
Az ,  etc.,  pourront  se  mesurer  avec  la  même  unité,  et  un 
composé  quelconque  de  chlore  et  d'oxygène,  par  exemple, 
sera  m  100 -f- «Ci,  m  el  n  étant  des  nombres  entiers  très- 
I.  2 
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simples  qui  représenlenl  les  nombres  d'atomes  d'oxygène  et 
de  chlore  qui  se  groupent.  Le  rapport  des  poids  d'oxygène  et 

de  chlore  sera  celui  de  m  loo  à  nCl  ou  de  loo  à  —  Cl,  et  Tana- 

m 

lyse  chimique,  qui  nous  apprend  quel  est  le  poids  du  chlore 
associé  à  loo  d'oxygène,  nous  donne  ce  poids  —Cl,  c'est-à- 
dire  le  poids  atomique  Cl  du  chlore  multiplié  par  une  frac- 

tion  — 
m 

On  voit  donc  que  les  mêmes  analyses  qui  ont  servi  à  con- 
naître les  équivalents  pourraient  également  servir  à  mesurer 
les  poids  atomiques,  si  l'on  connaissait  les  nombres  m  et  n; 
mais  il  n'y  a  aucun  moyen  direct  pour  les  trouver,  car  on  ne 
peut  jamais  savoir  combien  d'atomes  se  réunissent  en  un  seul 
dans  une  combinaison  quelconque.  Cependant  il  y  a  quelques 
analogies  que  l'on  peut  consulter,  et  certaines  propriétés  phy- 
siques par  lesquelles  on  peut  se  laisser  guider;  mais  il  n'entre 
pas  dans  notte  plan  de  les  faire  connaître  ;  contentons-nous 
d'avoir  montré  que  toutes  les  lois  des  combinaisons  s'expli- 
quent par  l'hypothèse  des  atomes  :  celte  théorie  a  donc  tous 
les  caractères  de  la  probabilité  la  moins  contestable,  et  nous 
l'admettrons  à  l'avenir.  Nous  devons  faire  remarquer  que,  dans 
ce  long  travail  qui  a  donné  naissance  à  la  théorie  atomique,  il 
y  a  trois  phases  distinctes  à  constater  :  dans  l'origine,  on  fait 
des  analyses,  on  étudie  les  détails,  on  accumule  des  faits  ;  dans 
la  deuxième  période,  les  faits  se  classent  et  se  groupent,  leurs 
circonstances  générales  sont  constatées  et  exprimées  :  jusque- 
là  c'est  l'expérience  qui  est  en  jeu  et  ce  sont  les  lois  expéri- 
mentales que  l'on  établit.  Enfin  vient  le  système,  c'est-à-dire 
une  hypothèse  plausible  qui  coordonne  les  faits;  mais  on  passe 
de  la  certitude  à  la  probabilité. 
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Tableau  des  équivalents  des  corps  simples  rapportés  à 
rHydrogène=i,       TOxygène    =100. 

MÉTALLOÏDES. 

Hydrogène H i  ,00  12, 5o 

Oxygène 0 8,00  100,00 

Soufre S 16,00  200,00 

Sélénium Se 3gr,  75  498 ,  75 

Tellure Te 64, 5o  806, a5 

Fluor FI 19,00  a37,5o 

Chlore Cl 35, 5o  443,75 

Brome Br 80,00  1000,00 

Iode,  i 1 127,00  1587,75 

Azote Az i4}Oo  175,00 

Phosphore Ph 3i  ,00  387, 5o 

Arsenic As 75,00  937, 5o 

Antimoine Sb 122,00  i525,oo 

Carbone C 6,00  75,00 

Bore Bo \  10,89  i36,2i 

Silicium Si 21 ,00  262 ,5o 

Zirconium Zr 33,58  4i9,73 

Thallium »  »  » 

MÉTAUX. 

Césium Cs i23,35  i54ï,88 

Rubidium Rb 85,36  1067,00 

Potassium K 39,14  489, 3o 

Sodium Na 23, 00  287,50 

Lithium Li 6,53  81,66 

Barium Ba 68, 5o  856,25 

Strontium Sr 43,75  546,87 

Calcium Ca 20,00  25o,oo 

Glucinium Gl 6,96  87,12 

Aluminium Al «3,67  170,99 

Magnésium Mg    ...  12,00  i5o,oo 

Thorium Th 59, 5o  743,86 

Yttrium Y..    32, 18  402, 3i 

Cérium Ce 47,^^6  590,80 

Lanthane La 48,00  600,00 

Didyme Di »  » 

Manganèse Mn 27,50  343,75 
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MÉTAUX.  (Suite.) 

Uranium U 60,00 

Pélopium »  » 

Niobîum »     *  » 

Erbium »  » 

Terbium »  » 

Fer Fe 28,00 

Nickel Ni 29,60 

Cobalt • Co 29,50 

Zinc Zn 82,75 

Cadmium Cd 56, 00 

Chrome Cr 26,28 

Vanadium Vn 68,46 

Tungstène W 92 ,  00 

Molybdène Mo 48,00 

Osmium Os 99  ?  5o 

Tantale Ta 92, 29 

Titane Ti 25, 10 

Étain Sn. .......  59 ,  00 

Bismuth Bi 106, 43 

Plomb Pb io3,5o 
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Platine Pt 98,58 

Or Au 98,18 


750,00 


» 


» 


35o, 

00 

368, 

75 

368, 

75 

409, 

75 

700, 

00 

328, 

,5o 

855 

,84 

ii5o 

,00 

600 

,00 

1243 

,75 

ii53. 

,62 

3i4 

r70 

73^7. 

,5o 

i33o 

,88 

1293. 

,5o 

396 

,5o 

I250 

,00 

i35o 

,00 

652 

rOO 

1232 

,08 

665 

M 

652 

M 

1232 

,08 

1227 

"9 

INSTRUMENTS  DE  MESURE.  ii 

DEUXIÈME  LEÇON. 

DES  INSTRUMENTS  DE  MESURE. 


Comparateur.  —  Machine  à  diviser.  —  Vernier.  —  Sphéromèlre. 

Cathétomètre. 


11  y  a  dans  les  sciences  physiques  une  nécessité  qui  domine 
toutes  les  autres,  c'est  celle  de  mesurer,  et  Ton  peut  déjà  le 
pressentir  en  se  rappelant  les  faits  exposés  dans  la  Leçon  pré- 
cédente. Sans  l'analyse  chimique,  l'histoire  générale  des  com- 
binaisons serait  demeurée  un  vague  assemblage  de  notions 
confuses;  elle  a  commence  à  devenir  précise  le  jour  où  Ton  a 
commencé  à  peser  les  proportions  des  éléments  qui  se  com- 
binent, et  les  lois  générales  nous  sont  venues  le  jour  où  tout 
ce  travail  de  mesures  numériques  a  été  complété.  Dans  toutes 
les  parties  de  la  physique,  le  même  besoin  se  révèle  en  s'éten- 
daint;  ce  ne  sont  pas  seulement  des  poids,  ce  sont  des  lon- 
gueurs, des  angles,  des  surfaces  et  des  volumes  qu'il  faut  com- 
parer; ce  sont  des  pressions,  des  températures,  des  quantités 
de  chaleur  et  de  lumière  que  l'on  a  à  apprécier.  Pour  mieux 
faire  concevoir  le  but  de  ces  observations  précises,  je  reprends 
l'exemple  déjà  cité  de  la  réflexion  de  la  lumière.  Quand  on  fait 
tomber  un  rayon  incident  sur  une  glace,  on  voit  naître  un 
rayon  réfléchi,  et  l'on  compare  les  angles  que  tous  deux  font 
avec  la  surface.  Changeant  ensuite  la  position  du  miroir  et  re- 
commençant les  mêmes  mesures,  depuis  les  incidences  les 
plus  petites  jusqu'aux  plus  grandes,  on  dresse  un  tableau  ren- 
fermant dans  une  première  colonne  les  angles  d'incidence  et 
dans  une  seconde  les  valeurs  correspondantes  des  angles  de 
réflexion,  et  l'on  trouve  .ces  angles  égaux  deux  à  deux.  En 
voyant  qu'il  existé  une  relation  constante  entre  toutes  ces  va- 
leurs particulières,  on  admet  qu'elle  est  générale;  c'est  une 
loi  démontrée. 
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La  démonstration  d'une  loi  physique  n'est  donc  rien  autre 
chose  que  le  résultat  d'une  concordance  observée  entre  des 
nombres  obtenus  par  les  mesures  et  des  nombres  calculés  par 
une  relation  mathématique,  concordance  qui  se  justiGe  dans 
des  cas  particuliers,  et  que  Ton  admet  devoir  exister  toujours. 
Mais  on  va  voir,  en  étudiant  de  près  cette  méthode,  combien 
elle  exige  de  restrictions. 

Pour  mesurer  les  angles  d'incidence  et  de  réflexion,  il  faut 
employer  un  cercle  divisé  et  comparer  les  positions  de  l'alidade 
qui  amène  le  rayon  incident  et  de  celle  qui  reçoit  le  rayon 
réfléchi  ;  alors  interviennent  les  inexactitudes  du  cercle,  les 
erreurs  de  lecture,  la  difflculté  des  installations;  de  là  des 
mesures  imparfaites  et  des  résultats  qui  ne  sont  qu'approxi- 
matifs. Aussi  les  angles  d'incidence  et  de  réflexion  trouvés 
ne  sont  pas  rigoureusement  égaux  entre  eux,  ils  diffèrent,  au 
contraire,  de  quantités  plus  ou  moins  grandes,  suivant  les  dif- 
ficultés de  l'expérience  et  l'habileté  de  l'opérateur.  Alors  on 
fait  le  raisonnement  suivant  :  puisqu'il  y  a  dans  les  observa- 
tions des  erreurs  inévitables,  il  n'y  a  aucune  possibilité  d'ob- 
tenir une  concordance  absolue  entre  les  mesures  et  une  loi 
présumée;  mais  comme  les  divergences  sont  fort  petites,  elles 
s'expliquent  naturellement  par  l'inexactitude  des  mesures; 
elles  seraient  nulles  si  les  observations  étaient  parfaites,  et  la 
loi  peut  être  admise. 

Il  faut  réduire  ce  raisonnement  à  sa  valeur  réelle.  Si  le  cercle 
.mesureur  est  grossier,  les  alidades  mal  construites,  et  si  nous 
mettons  peu  de  soin  dans  les  expériences,  les  divergences  s'é- 
lèvent à  quelques  degrés.  Ce  que  l'on  a  prouvé  alors,  c'est  que 
la  réflexion  de  la  lumière  suit,  ou  la  loi  d'égalité  des  angles, 
ou  toute  autre  loi  qui  en  diffère  de  quantités  comparables  aux 
erreurs  de  l'observation;  et  comme  elles  sont  grandes,  on  peut 
imaginer  un  grand  nombre  d'expressions  algébriques  qui  justi- 
fieraient l'expérience  avec  la  même  exactitude,  qui  auraient 
toutes  un  même  degré  de  probabilité,  et  entre  lesquelles  on 
ne  pourrait  choisir. 

Mais  quand  le  cercle  dont  on  fait  usage  est  construit  avec 
une  grande  perfection,  que  le  miroir  et  les  alidades  sont  in- 
stallés avec  des  soins  délicats,  quand  d'un  autre  côté  l'expéri- 
mentateur possède  cette  sorte  d'adresse  manuelle  que  l'habi- 
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tude  développe,  on  voit  les  erreurs  expérimentales  se  réduire 
à  des  proportions insigniQanles;  etsi  les  divergences  trouvées 
restent  comparables  aux  erreurs  que  l'on  peut  commettre,  la 
probabilité  de  la  loi  augmente  :  c'est  alors,  mais  alors  seule- 
ment,  que  le  raisonnement  des  physiciens  peut  être  accepté. 
Nous  verrons  dans  la  suite  que  pour  l'avoir  appliqué  trop  tôt, 
et  à  des  phénomènes  mesurés  grossièrement,  on  a  été  conduit 
d'abord  à  des  conclusions  trop  absolues,  qu'il  a  fallu  modifier 
quand  les  mesures  sont  devenues  plus  exactes. 

Il  ne  faut  donc  pas  seulement  mesurer,  il  faut  encore  mesu- 
rer avec  le  dernier  degré  de  précision  auquel  on  puisse  attein- 
dre; et  puisque  l'art  de  le  faire  tient  une  si  grande  place  dans 
la  physique,  notre  premier  besoin,  en  commençant  l'élude  de 
cette  science,  est  de  nous  mettre  en  possession  des  appareils 
généraux  de  mesure  qu'elle  emploie.  Nous  allons  en  consé- 
quence décrire  les  plus  importants.  . 

COMPUATEDB.  —  Nous  rapportons  toutes  les  longueurs  à  une 
unité  convenue,  qui  est  le  mètre;  il  équivaut  à  la  dix-mil- 
lionième partie  du  quart  du  méridien.  Comme  cette  définition 
ne  suffirait  pas  pour  le  retrouver,  on  a  construit  un  mètre  en 
platine  qui  a  été  déposé  aux  Archives  :  c'est  l'étalon  unique 
qui  fait  loi  et  sur  lequel  on  a  calqué  tous  les  mètres  particu- 
liers dont  on  fait  usage.  Mais  ce  n'est  pas  une  chose  facile  que 
de  le  reproduire  exactement:  on  n'y  parvient  qu'après  une 
comparaison  soignée,  qui  se  fait  avec  l'aide  d'instruments 
nommés  comparateurs.  Nous  allons  en  décrire  un,  qui  est  très- 
simple  et  qui  a  été  construit  par  Fortin. 

Une  large  plaque  en  fonte  rabotée  sert  de  base  à  tout  l'ap- 
pareil [fig.  i);  elle  porte  à  une  extrémité  un  talon  en  acier  C, 


fixé  invariablement  par  des  vis  :  c'est  une  pièce  en  saillie  qui 
a  la  forme  d'un  tranchant  émoussé  contre  lequel  on  appuie 
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le  mètre.  A  l'autre  bout  de  l'appareil  on  a  disposé  une  lige 
en  acier  DE,  qui  glisse  longitudinalement;  on  peut  la  pousser 
de  D  en  £,  mais  un  ressort  en  spirale  qui  l'entoure  la  ramène 
de  E  en  D.  Enfin  la  partie  de  l'appareil  qui  fait  la  mesure  est 
un  levier  coudé  HGE,  mobile  autour  d'un  axe  G,  ayant  un 
bras  très-court  GE,  toujours  pressé  sur  l'extrémité  de  la  lige 
par  l'effet  du  ressort  F,  ei  un  autre  bras  loo  fois  plus  long 
qui  parcourt  un  arc  divisé;  une  loupe  I  laisse  voir  en  les 
grossissant  les  divisions  du  limbe  sur  lesquelles  s'arrête  l'ex- 
trémité H. 

Voici  maintenant  à  quoi  se  réduit  la  comparaison  de  deux 
mètres.  On  place  l'étalon  AB  contre  le  butoir  C,  et  on  l'aligne 
au  moyen  de  deux  guides  M  et  N;  la  tige  mobile,  par  l'effet 
du  ressort  en  spirale,  se  met  en  contact  avec  l'extrémité  A;  le 
bras  de  levier  GE  presse  la  pointe  antérieure  de  la  tige,  et 
l'aiguille  GH  s'arrête  vis-à-»vis  d'une  division  du  limbe  que  l'on 
observe  et  que  l'on  note.  Alors  on  enlève  le  mètre  type  et  on 
le  remplace  par  celui  que  l'on  veut  essayer.  Si  l'aiguille  s'ar- 
rête au  même  point  du  limbe,  ce  mètre  est  exact  ;  si  elle  se 
place  dans  une  autre  situation ,  il  est  imparfait ,  et  il  faut  ou 
l'allonger  ou  le  raccourcir. 

Pour  juger  de  la  sensibité  de  l'appareil,  il  suffit  de  remar- 
quer gue  la  différence  des  deux  mètres  que  l'on  compare  se 
multiplie  par  loo  dans  le  mouvement  de  fextrémité  H;  or  on 
peut  apprécier  un  dixième  de  millimètre  sur  le  limbe  :  on  rend 
donc  sensible  une  différence  des  deux  règles  loo  fois  plus 
petite,  c'est-à-dire  une  différence  égale  à  un  millième  de  mil- 
limètre. 

Toutefois  la  vérification  ne  se  réduit  à  cette  simplicité  que 
dans  le  cas  très-rare  où  le  mètre  que  l'on  essaye  est  en  platine, 
comme  le  type  auquel  on  le  compare.  En  effet,  tout  métal  se 
dilate  par  l'élévation  de  température,  et  l'étalon  métrique  lui- 
même  ne  conserve  la  longueur  prise  pour  unité  qu'à  une 
température  invariable,  qui  est  celle  de  la  glace  fondante.  C'est 
donc  à  zéro  qu'il  faudrait  faire  les  comparaisons,  et  si  on  les 
exécute  à  une  autre  température,  les  deux  mètres  seront  di- 
latés tous  les  deux,  et  le  seront  inégalement  si  les  règles  sont 
de  matières  différentes  :  il  faudra  donc  tenir  compte  de  la  tem- 
érature  et  delà  dilatation  des  règles,  et  c'est  ce  qui  complique 
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l'opération.  Je  me  contente  d'avoir  signalé  celle  difficulté,  que 
l'on  apprendra  à  résoudre  dans  la  suite. 

On  pourra  donc  obtenir  avec  un  comparateur,  toutes  les  fois 
qu'on  le  voudra,  des  mètres  qui  seront  la  reproduction  exacte 
e  celui  qui  leur  sert  de  modèle;  mais  quand  on  les  aura  con- 
struits, il  faudra  les  diviser  en  décimètres,  centimètres  eimilli- 
mèires,  opération  qui  est  aussi  délicate  que  la  précédente  et 
qui  exige  un  nouvel  appareil  :  c'est  la  machine  à  diviser. 

UCHnz  A  DrnSSR.  —  Cet  instrument  a  pour  organe  essen- 
tiel une  pièce  de  précision  que  l'on  nomme  vis  micrométrique. 
On  la  taille  sur  le  contour  d'un  cylindre  bien  homogène  de 
bronze  ou  d'acier  fondu,  long  de  5o  a  80  centimètres,  et  le 
constructeur,  par  des  procédés  mécaniques  que  nous  n'avons 
pas  à  décrire,  s'attache  à  obtenir,  dans  toute  l'étendue  du  cylin- 
dre, un  pas  de  vis  constant  et  égala  i  millimèlre.Cela  veut  dire, 
premièrement,  que  la  distance  entre  deux  filets  consécutifs  de 
la  vis  doit  toujours  être  la  même,  secondement,  toujours  égale 
à  I  millimètre  ;  d'où  il  résulte  que  le  nombre  des  filets  compris 
le  long  d'une  génératrice  doit  être  égal  au  nombre  de  milli- 
mètres qui  mesure  sa  longueur.  Demander  qu'une  machine 
réalise  absolument  ces  deux  conditions,  serait  exiger  une  im- 
possibilité; mais  il  faut  qu'elle  y  satisfasse  très-sensiblemeni 
et  qu'on  puisse  mesurer  les  inexactitudes  qu'elle  comporte. 
En  attendant  que  nous  disions  comment  on  peut  vérifier  l'in- 
strument, nous  admettrons  que  la  vis  est  parfaite. 

A  ses  deux  extrémités,  le  cylindre  de  la  vis  est  saisi  entre 
deux  colliers  P  et  B  [Jlg.  2  ),  dans  lesquels  il  peut  tourner  à 


froliement  doux,  sans  avancer  ni  reculer,  et  une  manivelle  A 
que  l'on  tient  à  la  main  produit  ce  mouvement.  La  vis  passe 
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dans  un  écrdu  Q  qui  l'embrasse  et  qui  ne  peut  tourner  avec 
elle  ;  dès  lors  il  avance  ou  recule  quand  elle  tourne  dans  un 
sens  ou  dans  le  sens  opposé;  en  même  temps  il  communique 
son  mouvement  à  une  règle  d'acier  F  qui  est  fixée  sur  lui,  et 
aussi  à  un  burin  H  qui  est  attaché  à  cette  règle  ;  le  burin 
prend  donc  exactement  le  mouvement  de  l'écrou. 

Il  est  clair  que  si  la  manivelle  fait  un  tour  entier,  le  burin 
avancera  d'un  pas  de  vis,  c'est-à-dire  de  i  millimètre;  si  elle 
décrit  un  dixième,  un  centième,  un  millième  de  tour,  il  mar- 
chera d'un  dixième,  d'un  centième  ou  d'un  millième  de  milli- 
mètre :  il  suffit  donc  de  mesurer  la  fraction  de  tour  parcourue 
par  la  manivelle  pour  avoir  la  fraction  de  millimètre  franchie 
longitudinalement  par  le  burin.  A  cet  effet,  la  partie  antérieure 
de  la  vis  est  munie  d'un  cercle  D  qui  tourne  avec  elle  et  qui  est 
divisé  en  loo  parties  égales;  puis  un  index  immobile  C,  fixé  à 
la  base  de  l'appareil,  indique  le  déplacement  du  cercle. 

Veut-on  maintenant  tracer  des  divisions  équidistantes  sur 
un  tube  de  verre  par  exemple,  on  le  dispose,  comme  la  figure 
le  montre,  dans  des  coussinets  où  il  est  appuyé  par  deux  cordes 
à  boyau  L,  K,  et  dans  lesquels  il  peut  tourner  sans  avancer  ou 
reculer;  on  prend  un  burin  de  diamant,  et  on  l'amène  à  l'un 
des  bouts  du  tube  où  Ton  trace  la  division  initiale  en  tournant 
le  tube  d'une  main  et  appuyant  sur  le  burin  de  l'autre.  Ensuite 
on  décrit  avec  la  manivelle  un  arc  de  /i  divisions,  ce  qui  fait 

marcher  le  burin  de de  millimètre,  et  l'on  trace  un  second 

ICO 

trait;  on  répète  ensuite  la  même  opération  jusqu'à  la  fin  du 
tube. 

Telle  était  la  machine  à  diviser  dans  sa  simplicité  primitive, 
complète  théoriquement,  mais  laissant  beaucoup  à  désirer  sous 
le  rapport  de  la  commodité  dans  l'emploi  qu'on  en  faisait.  On 
verra  dans  la^g*.  3  un  appareil  plus  perfectionné.  La  base  M  est 
en  fonte  et  constitue  un  chemin  de  fer  dont  les  rails  supérieurs 
sont  biea  rabotés  ;  la  vis  se  voit  en  F,  et  l'écrou  qu'elle  met 
en  mouvement  est  lié  à  la  plaque  G,  qui  avance  avec  lui  en 
glissant  sur  les  rails.  Sur  cette  plaque  on  fixe  l'objet  LL'  que 
l'on  veut  diviser.  Quant  au  burin,  il  est  placé  en  H  et  demeure 
fixe;  c'est  l'objet  qui  se  déplace  et  présente  successivement 
ses  divers  points  à  l'action  du  traçoir.  Pour  plus  de  commodité. 
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la  manivelle  placée  en  A  imprime  le  mouvement  à  la  vis  par 
rinteimédiaire  de  deux  roues  dentées  qui  se  rencontrent  à 


angle  droit.  Telle  que  nous  la  décrivons,  la  nouvelle  machine 
se  comprend  aisémeni  ;  mais  il  y  a  deux  points  particuliers  sur 
lesquels  nous  allons  insister  :  c'est  la  disposition  du  burin 
d'abord,  et  la  mesure  de  la  rotation  de  la  vis  ensuite. 

On  ne  trace  pas  sur  une  règle  que  l'on  divise  des  traits  éga- 
lement allongés  :  le  premier  est  long,  les  quatre  suivants  sont 
courts,  le  cinquième  est  intermédiaire  entre  le  premier  et  les 
suivants;  puis  viennent  quatre  divisions  courtes  et  une  dixième 
qui  est  égale  à  la  première.  Or,  dans  l'ancienne  machine,  c'était 
à  la  main  de  l'opérateur  qu'on  laissait  le  soin  d'aligner  con- 
venablement les  traits  :  cela  exigeait  de  l'habileté  et  une  atten- 
tion continuelle,  sans  produire  toute  la  régularité  possible.  La 
nouvelle  disposition  du  burin,  représentée  en  perspective  dans 
la  Jig.  3  et  en  profil  Jig.  4  •  charge  un  mécanisme  spécial  de 
ce  soin.  On  tient  à  la  main  le  petit  crochet  U,  on  le  tire  d'a- 
bord vers  soi  en  le  soulevant  ;  ensuite  on  le  pousse  en  appuyant 
légèrement,  et  le  traceletU  pénètre  dans  la  plaque  à  diviser  où 
il  marque  le  trait  :  pour  donner  à  ce  trait  la  longueur  conve- 
nable, il  suffit  donc  de  limiter  par  des  butoirs  la  course  des 
pièces  qui  portent  le  burin. 

I!  y  a  au-dessus  du  burin  une  roue  IVX  qui  peut  tourner 
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abtour  d'un  axe  fixe  ;  cette  roue  est  composée  de  deux  plaques 
circulaires,  Tune  I  qui  est  dentée  sur  son  contour,  Tautre  VX 

Fig    4. 


qui  est  entaillée  d'échancrures  alternativement  profondes  et 
peu  creuses,  séparées  par  des  espaces  qui  forment  le  contour 
circulaire  de  la  roue.  A  chaque  échancrure  correspond  une 
dent  de  la  roue  dentée,  et  quatre  dents  à  chaque  partie  pleine. 
Au  moment  où  Ton  tire  le  crochet  U,  une  pièce  saillante  X 
avance  vers  la  roue,  pénètre  dans  une  échancrure  et,, arrivée 
au  fond,  termine  le  mouvement  du  burin.  Quand  après  cela  on 
pousse  le  tracelet,  il  marche  jusqu'à  ce  que  Ton  rencontre  un 
butoir  T  qui  ne  permet  pas  d'aller  plus  loin. 

Mais  pendant  que  ce  mouvement  se  fait,  un  crochet  R,  qui 
engrène  dans  la  roue  extérieure,  la  fait  tourner  d'une  dent, 
déplace  les  échancrures  de  la  roue  voisine  V,  et,  quand  ensuite 
on  tire  de  nouveau  le  burin,  la  pièce  X  rencontre;  non  l'é- 
chancrure  qui  s'est  abaissée,  mais  le  contour  extérieur  qui  a 
pris  sa  place;  la  course  est  donc  moins  longue  et  le  trait  plus 
court  que  précédemment.  A  chaque  mouvement,  la  même  ro- 
tation des  roues  directrices  se  produit,  et  quand  arrive  la  cin- 
quième division,  la  saillie  X  pénètre  dans  une  seconde  échan- 
crure qui  allonge  Je  trait,  mais  qui,  étant  moins  profonde  que 
la  première,  le  fait  moins  long.  En  résumé,  l'opérateur  n'aura 
pas  à  s'occuper  de  la  longueur  de  ses  traits  :  ils  seront  bien 
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alignés,  et  toutes  les  divisions  multiples  de  5  ou  de  10  se  re- 
connaîtront par  des  longueurs  spéciales. 

Le  deuxième  mécanisme  que  nous  allons  étudier  est  légi- 
limé  par  le  même  besoin  de  simplifier  la  manœuvre  en  la 
conlîantlout  entière  à  l'appareil.  Quand  on  opérait  avec  l'an- 
cienne machine,  il  fallait  entre  le  iracé  de  chaque  division  faire 
tourner  la  vis  du  même  angle  ;  cela  exigeait  a  chaque  fois  une 
petite  opération  d'arithmétique.  On  tournait,  par  exemple,  de 
la  division  o  à  la  division  la,  ensuite  de  12  à  24,  puis  de  a4 
à  36  :  tout  cela  exigeait  du  travail  d'esprit,  et  il  fallait  à  chaque 
fois  se  préoccuper  d'arrêter  la  roue  divisée  à  la  division  voulue, 
sans  la  dépasser  tout  en  l'atteignant.  C'est  toute  celte  peine  et 
toutes  ces  causes  d'inexactitude  que  nous  allons  éviter. 

La  vis  micromélrique  M  (fig.  5)  s'appuie  sur  le  collet  NN, 
que  l'on  a  flguré  démonté  :  c'est  là  qu'elle  tourne  sans  dépla- 


cernent;  elle  se  prolonge  ensuite  par  une  roue  à  rochet  R  et 
se  termine  par  un  axe  rodé  AA. 

Autour  de  cet  axe  AA  est  une  pièce  CCDE  que  la  (igure  montre 
en  coupe;  elle  reçoit  le  mouvement  de  la  manivelle  par  les 
roues  d'angle  B,  B';  elle  porte  un  plateau  circulaire  E  large  et 
épais,  sur  le  contour  extérieur  duquel  est  taillée  une  vis  dont 
nous  verrons  bientôt  l'usage.  Cette  pièce,  étant  folle  sur  l'axe 
AA,  peut  tourner  autour  de  lui  sans  faire  mouvoir  la  vis. 

Mais  il  y  a  un  ressort  UF,  fixé  d'une  part  sur  le  contour  du 
cercle  E  et  venant  appuyer  de  l'autre  sur  les  dents  de  la  roue 
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à  rochet  :  si  par  la  manivelle  on  fait  tourner  le  cercle  de  F 
vers  U,  le  ressort  glisse  sur  les  dents  sans  entraîner  la  roue, 
et  la  vis  demeure  immobile;  mais  quand  le  mouvement  se  fait 
de  U  vers  F,  le  ressort  s'engage  dans  les  dents,  les  chasse  de- 
vant lui  et  imprime  à  la  vis  une  rotation  égale  à  celle  qu'il  a 
reçue.  Par  ce  mécanisme,  la  vis  mîcrométrique  cesse  de  pou- 
voir marcher  dans  les  deux  sens;  tout  mouvement  qui  va  de  U 
vers  F  lui  est  transmis  ;  tout  mouvement  qui  est  dirigé  de  F 
vers  U  la  laisse  en  repos.  On  peut  tourner  la  manivelle  dans  un 
sens  sans  produire  aucune  action  ;  mais  dans  le  sens  inverse 
elle  communique  sa  rotation  à  la  vis  M. 

Cela  posé,  nous  ferons  remarquer  un  pignon  denté  K  placé 
près  du  cercle  E,  et  qui  s'engrène  avec  la  vis  tracée  sur  ce 
cercle.  Quand  celui-ci  fait  un  tour,  le  pignon  marche  d'une 
dent,  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  Or  il  y  a  sur  le  cercle  un 
butoir  I  et  sur  le  pignon  un  arrêt  Z,  et  le  mouvement  des  deux 
pièces  que  nous  examinons  s'arrête  quand  ce  butoir  I  et  cet 
arrêt  Z  se  rencontrent  :  c'est  là  un  point  de  départ  ûxe,  et  arri- 
vés à  ce  moment,  nous  traçons  une  division.  Nous  faisons 
alors  mouvoir  le  cercle  E  de  U  vers  F;  la  vis  marche,  le  pi- 
gnon denté  se  déplace  angulairement  de  X  vers  Z,  et  il  arrive 
bientôt  qu'un  second «ftrêt  X  du  pignon  rencontre  un  deuxième 
butoir  D  du  cercle;  alors  le  mouvement  s'arrête,  et  la  visa 
marché  d'une  quantité  déterminée  par  les  positions  respectives 
des  deux  systèmes  d'arrêts  :  on  marque  un  deuxième  trait. 
Ensuite  on  tourne  la  manivelle  en  sens  contraire,  ce  qui  ne 
déplace  pas  la  vis,  mais  ramène  en  contact  les  deux  butoirs  I 
et  Z,  comme  ils 'y  étaient  au  point  de  départ,  et  l'on  peut  re- 
commencer indéfiniment  sans  avoir  à  se  préoccuper  de  me- 
surer la  rotation.  Disons  pour  terminer  que  les  arrêts  I  et  Z 
sont  fixes  et  les  deux  autres  X  et  D  mobiles;  c'est  en  plaçant 
convenablement  ceux-ci,  au  moyen  d'une  graduation  faite  sur 
le  contour  CC  du  cercle,  qu'on  règle  la  fraction  de  tour  que 
l'on  fait  d'un  arrêt  à  l'autre. 

Sans  insister  aujourd'hui  sur  les  nombreux  usages  de  la  ma- 
chine à  diviser,  revenons  à  la  question  qui  nous  a  amené  à  la 
décrire.  Nous  avons  une  règle  en  métal  qui  a  la  longueur  du 
mètre,  et  nous  voulons  la  diviser  en  millimètres.  Si  la  machine 
à  diviser  que  nous  possédons  était  parfaite,  cette  opération 
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serait  bien  simple  :  on  réglerait  la  course  des  butoirs  de  manière 
à  faire  tourner  la  vis  d'une  circonférence  complète  à  chaque 
fois,  les  divisions  tracées  seraient  égales  à  i  millimètre,  et  la 
première  étant  à  Tun  des  bouts  du  mètre,  la  millième  arri- 
verait nécessairement  à  l'autre  extrémité  ;  mais  dans  la  pratique 
cela  n'arrive  pas,  et  il  faut  commencer  par  étudier  la  machine 
avant  de  l'employer.  On  fixe  le  mètre  sur  la  plaque  mobile  paral- 
lèlement à  la  vis,  on  place  au-dessus  un  microscope  portant  des 
fils  croisés,  et  l'on  vise  l'extrémité,  puis  on  fait  marcher  la  ma- 
chine; le  mètre  se  déplace,  et  l'on  compte  le  nombre  de  tours 
qu'il  faut  faire  pour  amener  l'autre  extrémité  sous  la  croisée 
des  fils  du  microscope.  Cette  opération  ne  peut  se  faire  en  une 
seule  fois,  parce  que  la  vis  micrométrique  n'a  pas  un  mètre  de 
longueur;  mais  on  fractionne  le  mètre  en  parties  successives 
sur  lesquelles  on  fait  séparément  cette  opération.  On  trouvera 
généralement  que  le  nombre  total  des  pas  de  vis  contenus  dans 
la  longueur  du  mètre  ne  sera  pas  égal  à  looo;  par  exemple,  il 
sera  égal  à  998.  Cela  voudra  dire  qu'un  pas  de  vis  est  égal  à 

— 5-  millimètres  ou  i^°*,ooi,  et  par  suite,  si  l'on  veut  tracer 

998 

1000  divisions  sur  la  règle,  il  faudra  les  espacer  d'une  fraction 

de  pas  de  vis  représentée  par  0,998  et  faire  tourner  la  vis  de 
cette  fraction  de  tour  entre  deux  divisions  consécutives;  dans 
ce  cas,  on  est  sûr  que  la  millième  division  tombera  exactement 
au  second  bout  du  mètre,  si  la  division  initiale  coïncide  avec 
le  premier. 

Grâce  à  cette  machine,  nous  pouvons,  comme  on  le  voit,  di- 
viser les  règles  en  millimètres  et  adapter  ces-  règles  à  tous  les 
appareils  qui  devront  mesurer  les  longueurs;  mais  cela  ne  suffit 
pas  encore  :  il  faut  pouvoir  pousser  plus  loin  la  division  du 
mètre  et  apprécier  des  fractions  de  millimètre.  Il  y  a  pour  at- 
teindre ce  but  un  appareil  fort  simple,  c'est  le  vernier. 

TEBIIER.  —  Prenons  une  règle  de  cuivre  d'une  longueur 
totale  de  9  millimètres;  divisons-la  en  10  parties  égales  au 
moyen  de  la  machine  précédei^e.  Puis  disposons  cette  règle  le 
long  du  mètre  de  manière  à  pouvoir  aisément  la  faire  glisser 
contre  son  arête  divisée  :  cette  règle  sera  un  vernier.  Puisque 
sa  longueur  totale  est  de  9  millimètres,  et  qu'elle  est  divisée 
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en  10  parties,  chaque  divison  vaut  —  de  millimètre,  pendant 

que  la  valeur  des  divisions  du  mètre  est  de  i  millimètre  ou  —  ; 

la  différence  est  donc 2.  r=  — . 

lO  lO  lO 

Il  suit  de  là  que  si  les  deux  traits  o  {Jig,  6)  coïncident,  les 
deux  traits  i   différeront  de  o"°»,i,les  traits  2  de  o"'",^,  et 

Fig.  G. 
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ainsi  de  suite  ;  et  si  ce  sont  deux  autres  divisions  quelconques 
qui  coïncident,  les  retards  des  divisions  du  vernier  sur  celles 
de  la  règle  seront  encore  0,1,  0,2,  o,3,  etc.,  à  partir  des  traits 
qui  se  confondent. 

Supposons  maintenant  que  Ton  veuille  mesurer  un  objet  MNP 
(fig*  7),  c'est-à-dire  le  comparer  au  mètre;  on  trouvera,  par 
exemple,  qu'il  contient  4  centimètres  et  5  millimètres,  plus 

Fig.  7. 
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une  fraction,  qui  est  la  distance  NP  comprise  entre  le  cinquième 
millimètre  et  l'autre  bout  P  de  l'objet;  c'est  cette  fraction  qu'il 
faut  mesurer.  A  cet  effet,  on  amène  le  vernier  contre  l'extré- 
mité P  de  l'objet,  et  l'on  cherche  quel  est  celui  de  ses  traits  qui 
coïncide  avec  un  des  traits  de  la  règle  ;  dans  la  figure,  c'est  le 
septième.  Alors  en  partant  de  là  nous  trouvons  les  divisions  6, 
5,  4>  3, . . . ,  o,  du  vernier  qui  sont  en  retard  sur  les  traits  de  la 
règle  de  o""",i,  o""*,2,...,  o"''",7;  donc  la  fraction  NP  qu'il 
fallait  apprécier  est  égale  à  o'""*,7.  Sa  valeur  est  donnée  en 
dixièmes  de  millimètre  par  le  numéro  d'ordre  de  la  division 
qui  coïncide. 

Appliquons  ceci  au  cas  où  l'on  voudrait  mesurer  la  hauteur 
d'une  colonne  barométrique.  Le  sommet  du  mercure  se  voit 
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en  A  {Jig.  8)  entre  les  divisions  760  et  761  de  la  règle.  On 
descend  le  vernier  au  moyen  d'un  pignon  C  jusqu'à  placer  le 


Fîg    8. 


1111 


I    II 

iJ  11 


I78i> 


|770 


1760 


à 


trait  o  vis-à-vis  le  sommet  du  mercure;  la  lon- 
gueur à  mesurer  est  la  distance  du  trait  o  à  la 
division  760.  Or,  en  parcourant  Téchelle  du 
vernier,  on  voit  la  septième  division  en  coïn- 
cidence avec  un  trait  de  la  règle  ;  la  fraction  de 
millimètre  que  Ton  cherche  est  o'"*,7.   • 

Nous  avons  pris  comme  exemple  le  cas  où 
Ton  donne  au  vernier  une  longueur  de  9  mil- 
limètres pour  le  diviser  en  10  parties;  nous 
pourrions  le  prendre  égal  à  19,  29,  39  millimè- 
tres et  y  tracer  20,  3o,  40  divisions,  ce  qui  nous 
permettrait  de  mesurer  des  20",  3o«*  et  4o*» 
de  millimètre.  Toutefois,  quand  on  multiplie 
beaucoup  les  traits,  il  arrive  un  moment  où,  à 
droite  et  à  gauche  des  deux  divisions  qui  coïn- 
cident exactement,  il  y  en  a  un  grand  nombre 
qui  diffèrent  si  peu  dans  leur  position,  qu'elles 
semblent  encore  se  confondre,  et  Ton  est  dans 
Timpossibilité  de  distinguer  celles  qui  se  su- 
perposent le  mieux.  En  diminuant  la  largeur 
des  traits  et  en  les  regardant  avec  une  loupe 
qui  les  grossit,  on  peut  aller  jusqu'aux  cen- 
tièmes de  millimètre;  mais  il  y  a  toujours  une 
limite  qu'on  ne  peut  dépasser. - 
Le  vernier  s'applique  à  foutes  les  règles  divisées;  il  s'ap- 
plique également  aux  arcs  de  cercle,  et  se  trace  sur  les  ali- 
dades. Si  le  cercle  marque  les  degrés,  un  vernier  au  6o*  mesure 
les  minutes. 

8PH£roiiËTOE.  -r-  La  vis  micrométrique  ne  sert  pas  seule- 
ment à  diviser  des  longueurs;  elle  est  encore  employée  toutes 
les  fois  qju'il  faut  apprécier  des  dislances  très-petites,  et  on  la 
retrouve  dans  tous  les  appareils  micrométriques.  Je  vais^^ dé- 
crire celui  qui  sert  à  mesurer  l'épaisseur  des  lames  minces  à 
faces  parallèles. 

Un  trépied  [fig.  9)  à  pointes  d'acier  bien  trempées  est  perce 
en  son  milieu  d'un  trou  façonné  en  écrou  dans  lequel  s'engage 
I.  3 
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une  vis  d'un  pas  réguliftr  et  égal  à  {  millimèlre.  Le  trépied 
repose  sur  un  plan  de  verre  douci  à  l'énjeri  ;  il  est  fixe.  Quant 
à  la  vis,  elle  s'élève  ou  s'a- 
'^'8-  9-  baisse  si  on  la  tourne,  et 

son  extrémité  pointue  peut 
d'abord  se  mettre  en  contact 
avec  le  plan  de  base,  puis  se 
relever  peu  à  peu  et  d'une 
(]uanlité  qui  est  proportion- 
nelle au  nombre  fraction- 
naire de  tours  que  l'on  a 
faits.  Il  ne  s'agit  que  de  le 
mesurer. 

A  cet  effet,  on  a  vissé  sur 
un  des  pieds  de  l'écrou  une 
règle  verticale  tranchante 
DC,  qui  est  divisée  en  demi- 
milllmèlres:  c'est  l'index;  et  sur  le  sommet  delà  vis  on  a  placé 
un  cercle  horizontal  mince  A,  il  porte  5oo  divisions  égales  qui 
défilent  devant  l'index  au  moment  où  la  vis  marche.  Enfin, 
pour  manœuvrer  commodément  l'appareil,  oii  l'a  surmonté 
d'un  boulon  fileté  D  que  l'on  fait  tourner  d'une  main,  pendant 
que  de  l'autre  on  saisit  un  des  pieds  pour  maintenir  l'écrou 
dans  une  position  fixe. 

Faisons  d'abord  descendre  la  vis  jusqu'au  moment  où  le 
bord  du  cercle  horizontal  A  soit  au  niveau  de  la  division  o  de 
l'index  et  où  la  division  o  tracée  sur  le  cercle  soit  en  face  du 
tranchant  de  cet  index  :  cette  position  est  le  point  de  départ 
de  la  graduation.  Si  nous  faisons  ensuite  remonter  la  vis,  nous 
voyons  passer  successivement  les  divisions  i,  2,  3,...,  devant 
l'index,  et  comme  il  y  en  a  5oo  dans  un  tour,  chacune  d'elles 
correspond  à  un  mouvement  ascensionnel  égal  à  un  5oo*  de 
pas  de  vis  ou  à  un  1000*  de  millimètre.  Quand  on  a  fait  un 
tour  entier,  la  division  o  est  revenue  à  son  point  de  départ, 
mais  le  bord  du  cercle  a  monté,  il  se  trouve  au  niveau  de  la 
division  i  de  l'index,  et  l'élévation  est  de  j  millimèlre.  En  con- 
tinuant ainsi  nous  arrivons,  par  exemple,  à  placer  te  bord  du 
cercle  à  une  hauteur  comprise  entre  3  el  4.  et  à  mettre  la  divi-  ' 
sion  7.5  vis-à-vis  l'index  ;  à  ce  moment,  la  hauteur  de  la  vis 
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au-dessus  du  point  de  départ  sera  égale  à  3  demi-millimètres 

3 
augmentés  de  25  millièmes,  ou -4-0,025  ou    i™"*,525.  Pour 

apprécier  la  hauteur  de  la  vis  au-dessus  du  zéro,  il  faudra 
donc,  i"  observer  le  nombre  des  divisions  que  le  bord  du  cer- 
cle a  parcourues  sur  la  règle  verticale  et  le  diviser  par  2; 
a*  lire  le  numéro  d'ordre  de  la  division  du  cercle  qui  est  en 
regard  du  tranchant,  le  diviser  par  1000  et  faire  la  somme  de 
ces  deux  nombres. 

Indiquons  maintenant  comment  on  doit  s'y  prendre  quand 
on  veut  mesurer  l'épaisseur  d'une  glace  mince  à  faces  paral- 
lèles. Nous  commencerons  par  abaisser  l'extrémité  de  la  vis 
au-dessous  du  plsn  des  pointes  du  trépied,  et  nous  poserons 
ensuite  l'instrument  sur  son  plan  de  verre  ;  il  s'y  tiendra  sur 
trois  pointes  ;  la  quatrième  restant  soulevée,  il  ne  sera  pas 
calé,  et  si  on  l'agite  à  la  main,  il  oscillera  avec  un  bruit  de 
trépidation  particulier.  Mais  quand  on  relève  la  vis,  ce  mouve- 
ment et  ce  bruit  diminuent  peu  à  peu  et  cessent  quand  les 
quatre  pieds  reposent  sur  la  base  ;  l'habileté  de  l'expérimenta- 
teur consiste  à  saisir  ce  moment  précis  sans  le  dépasser.  On  y 
arrivera  plus  aisément  encore  en  modifiant  l'opération  comme 
nous  allons  le  dire.  Au  moment  où  la  vis  est  trop  abaissée,  on 
peut  avec  le  doigt  donner  à  l'un  des  supports  une  légère  im- 
pulsion homontale  ;  sous  cette  influence,  l'appareil  se  met  à 
tourner  autour  de  la  pointe  de  la  vis,  pendant  que  celles  du 
trépied  décrivent  des  arcs  de  cercle  en  traînant  sur  la  base  avec 
un  bruit  de  frottement  ;  mais  en  relevant  la  vis  peu  à  peu,  on 
arrive  à  un  moment  où  ce  mouvement  devient  progressive- 
ment plus  dur  et  enfin  cesse  d'être  possible  :  c'est  ce  moment 
que  l'on  saisit  ;  mais  quelque  habitude  que  l'on  ait  de  l'opé- 
ration, il  y  a  toujours  une  latitude  de  une  ou  deux  divisions 
entre  deux  mesures  consécutives. 

Cela  fait,  on  lit  les  divisions  et  l'on  calcule  la  hauteur  de 
cette  station  initiale,  soit  par  exemple  i"™,525.  Alors  on  sou- 
lève le  sphéromètre  et  l'on  place  sous  la  vis  la  glace  que  l'on 
veut  mesurer  pendant  que  les  pointes  du  trépied  continuent  de 
poser  sur  le  plan  de  verre  ;  on  relève  peu  à  peu  la  vis  et  l'on 
opère  en  tout  point  comme  dans  le  cas  précédent  :  la  nouvelle 
station  mesurée  se  trouvera,  "par  exemple,  à  une  hauteu/ï  de 

3. 
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■,826,  el  l'épaisseur  de  la  glace  sera  la  différence  enlre  3,826 

1,525. 

p.     jj^  Si  l'on  voulait  mesurer  l'épaisseur 

d'un  cheveu  ou  en  général  d'un 
corps  qui  ne  pourrait  directement 
se  placer  sous  la  vis,  on  prendrait 
pour  première  station  le  cas  de  la 
pointe  posant  sur  une  glace  paral- 
lèle, et  pour  deuxième  celui  où  l'on 
aurait  interposé  le  cheveu  entre  le 
plan  de  base  et  la  glace. 

CATEÉTOIIÈTBE.  —  Dans  le  cours  de 
ces  Leçons,  on  verra  se  reproduire 
à  chaque  instant  la  nécessité  de  con- 
naître la  différence  de  niveau  de 
deux  colonnes  liquides  en  équilibre 
ei  le  besoin  d'un  appareil  spécial  des- 
tiné à  la  mesurer  dans  tous  les  cas. 
Cet  appareilaété  imaginépar  Dulong 
et  Petit  "à  l'occasion  de  leurs  recher- 
ches sur  la  dilatation  des  liquides; 
M.  Pouillet  en  a  depuis  signalé  l'uti- 
lité générale;  il  l'a  agrandi  et  lui  a 
donnélenomdecfl/A^/omè/rej-enfin 
M.  Itegnault  en  a  fait  un  si  fréquent 
usage,  qu'on  ne  peut  se  dispenser  de 
le  décrire  ici.  lise  réduità  une  règle 
divisée,  verticale,  sur  laquelle  glisse 
une  lunette  horizontale  (Jîg.  10}. 
On  vise  les  deux  sommets  que  l'on 
veut  comparer,  et  la  course  de  la 
lunette  entre  les  deux  stations  me- 
sure la  différence  de  leurs  hauteurs. 
]|  n'y  a  pas  d'appareil  plus  commode 
quand  il  est  bien  gouverné;  mais  il 
n'y  en  a  pasde  plus  trompeur  quand 
il  est  mal  conduit.  Cela  nous  oblige 
le  faire  connaître  en  détail. 
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Le  caihétomèlre  repose  sur  un  pied  de  fonte  à  niveaux  rec- 
tangulaires HH  et  à  vis  calantes,  sur  lequel  s'élève  verticale- 
ment une  tige  solide  de  fer  forgé,  ayant  environ  i^jSo  de 
longueur.  Avant  d'être  fîxée,  cette  tige  a  été  travaillée  au  tour: 
on  a  taillé  à  sa  base  un  tourillon  conique  et  à  son  sommet  un 
ombilic.  L'axe  de  l'instrument  est  celui  du  tourillon,  et  il 
passe  par  le  sommet  de  l'ombilic. 

A  cette  tige  on  a  superposé  un  tube  creux  de  laiton  formant 
manchon  ;  on  a  travaillé  sa  base  sur  le  tour,  de  manière  à  em- 
brasser le  tourillon  du  noyau  sur  lequel  il  repose,  et  l'on  a  dis- 
posé au  sommet  une  vis  G  qui  entre  dans  l'ombilic  où  elle 
s'appuie.  Ce  manchon  peut  donc  tourner  régulièrement  autour 
de  l'axe  de  la  tige  de  fer,  et  une  vis  de  pression  permet  au  be- 
soin de  le  fixer  invariablement.  A  sa  partie  extérieure,  le  man- 
chon offre  deux  règles  JJ,  LL;  elles  sont  rabotées  ensemble  ; 
leurs  bords  taillés  en  biseau  sont  parallèles  entre  eux  et  à  l'axe, 
et  l'une  d'elles  est,  comme  on  le  yoii  Jig»  1 1,  divisée  en  milli- 
mètres dans  toute  sa  longueur. 

Sur  cette  double  règle  glisse  un  équipage  mobile 
portant  la  lunette  et  ses  accessoires  :  c'est  un  cur- 
seur composé  de  deux  pièces  qui  embrassent  la 
règle;  on  les  voit  en  A  et  D  à  la  face  antérieure 
[Jig.  10),  en  VM  et  KN  à  la  face  opposée  (Jig.  1 1  ). 
Elles  glissent  à  frottement  contre  les  bords,  et  leur 
mouvement,  facilité  par  l'interposition  d'un  corps 
gras,  se  fait  régulièrement  et  sans  oscillations  si  l'ap- 
pareil est  bien  construit  ;  on  les  arrête  au  moyen 
d'une  vis  de  pression  K  qui  serre  contre  la  règle,  et 
l'on  mesure  les  déplacements  par  un  vernier  V  qui 
donne  le  cinquantième  de  millimètre. 

Ces  deux  pièces  sont  distinctes,  mais  on  les  réunit 
l'une  à  l'autre  par  une  vis  de  rappel  AD  qui  les  rap- 
proche ou  les  éloigne.  Quand  leur  système  a  été  fixé  par  le 
bouton  K,  on  peut,  au  moyen  de  la  vis,  faire  monter  ou  des- 
cendre le  curseur  supérieur  qui  porte  la  lunette  et  achever  de 
préciser  la  visée  par  un  mouvement  micrométrique  très-lent. 
Au  besoin,  la  vis  est  munie  d'un  tambour  divisé  qui  mesure 
des  deux-centièmes  de  millimètre. 

La  lunette  EF  porte  un  niveau  qui  sert  à  reconnaître  si 


Fig.  II. 
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elle  est  horizontale;  elle  repose  sur  les  bras  d'une  four- 
chette, et  une  vis  horizontale  BC,  par  laquelle  on  incline  la 
fourchette,  sert  à  placer  la  lunette  horizontalement. 

Telle  est  la  forme  générale  de  Tinstrument  ;  voyons  mainte- 
nant comment  on  arrive  à  le  rendre  précis  et  à  le  régler.  La 
lunette  est  un  appareil  optique  que  nous  ne  décrirons  que 
dans  la  suite,  mais  dont  les  propriétés  doivent  être  expliquées 
dès  aujourd'hui.  Elle  porte  dans  son  intérieur  un  système  de 
deux  fils  d'araignée  tendus  et  croisés  à  angle  droit,  et  en  même 
temps  que  l'on  voit  l'image  des  objets,  on  voit  aussi  celle  de 
ces  flls,  qui  sont  très-fins,  et  que  l'on  peut  faire  coïncider  avec 
le  point  que  l'on  veut  relever.  Or  il  y  a  dans  toute  lunette  une 
ligne  bien  définie  que  Ton  nomme  Vaxe  optique,  qui  passe 
par  la  croisée  des  fils  et  le  centre  de  l'objectif,  ou  verre  anté- 
rieur; et  quand  on  voit  l'image  d'un  point  coïncider  avec  le 
croisement  des  fils,  on  est  assuré  que  ce  point  se  trouve  sur 
le  prolongement  de  l'axe  optique.  C'est  de  tous  les  moyens 
de  visée  celui  qui  est  le  plus  parfait. 

Tout  le  système  optique  de  la  lunette  est  enfermé  dans  un 
tube  de  laiton  qui  n'en  est  que  l'enveloppe.  Sur  ce  tube  on 
place  deux  colliers  K  et  L  {Jig.  12)  qui  ont  été  travaillés  en- 
semble, et  qui  ne  sont  que  des  parties  d'un  même  cylindre 

Fig.  12. 


parfait  que  l'on  a  coupé  en  deux  ;  leur  axe  est  commun  :  c'est 
l'axe  de  l'enveloppe  de  la  lunette  ou  son  axe  géométrique.  On 
voit  que,  si,  la  lunette  étant  posée  sur  la  fourchette,  on  la  fait 
tourner  sur  elle-même,  on  ne  déplace  pas  l'axe  géométrique, 
pas  plus  qu'en  la  retournant  bout  à  bout;  mais  on  voit  aussi 
que  les  axes  optique  et  géométrique  sont  distincts,  et  la  pre- 
mière opération  à  faire,  c'est  de  les  mettre  en  coïncidence  :  il 
n'y  a  pour  cela  qu'à  régler  les  fils  croisés.  On  s'assurera  que 
cette  condition  est  remplie  si,  en  tournant  la  lunette  sur  elle- 
même  autour  des  colliers,  ce  qui  ne  change  pas  l'axe  géomé- 
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trique,  on  vise  toujours  au  même  point;  et  quand  on  voudra 
ensuite  régler  Taxe  optique,  on  n'aura  plus  qu'à  régler  l'axe 
géométrique,  puisque  tous  deux  sont  confondus. 

Après  avoir  satisfait  à  cette  condition,  il  faut,  avant  d'em- 
ployer le  cathétomètre ,  en  réaliser  trois  autres:  1"  fixer  la 
lunette  parallèlement  à  son  niveau;  1^  la  placer  perpendiculai- 
rement aux  arêtes  de  la  règle  sur  laquelle  elle  glisse  ;  3*»  diriger 
dans  la  verticale  l'axe  de  rotation  du  cathétomètre. 

I.  Soient  XY  [Jig.  i3)  l'axe  de  la  lunette,  AB  le  niveau,  m 
la  position  de  la  bulle;  si  XY  et  AB  sont  parallèle» et  que  l'on 

retourne  la  lunette  bout  à  bout,  XY 
se  replacera  en  X'  Y',  le  niveau  ne  fera 
que  se  retourner  en  se  superposant,  il 
se  retrouvera  en  B'A',  et  la  bulle,  sans 
\7"  avoir  changé  de  place  par  rapport  au 
spectateur,  se  trouvera  sous  le  même 
numéro  de  division  m,  de  l'autre  côté  du  zéro,  c'est-à-dire  du 
côté  de  B\  Si,  au  contraire,  le  niveau  était  d'abord  en  ab,  il  se 
retrouverait  en  afb'  après  le  retournennent,  et  la  bulle  aurait 
changé  de  place.  On  pourra  donc,  en  agissant  sur  les  vis  dont 
le  niveau  est  muni,  satisfaire  à  cette  condition  d'immobilité  de 
la  bulle,  et  le  niveau  sera  réglé. 

II.  Cette  première  condition  réalisée,  on  veut  placer  la  lu- 
nette perpendiculairement  à  l'axe  MM'  {fig.  i4);  il  faut  alors 

faire  décrire  à  l'instrument  une  demi- 
révolution  autour  de  la  tige  fixe.  Si  la 
lunette  AB  est  perpendiculaire  à  l'axe, 
elle  se  retrouvera  parallèle  à  elle-même 
après  la  rotation;  si  elle  était  oblique  en 
ab,  elle  se  replacera  en  a' 6',  et  la  bulle 
aura  changé  de  place.  On  pourra  donc 
faire  mouvoir  la  vis  qui  gouverne  la  four- 
chette jusqu'à  ce  qu'on  voie  la  bulle  au 
1^,  même  point  dans  les  deux  positions  de 

Tappareil. 

III.  Il  faut  placer  l'axe  verticalement.  A  cet  effet,  on  diri- 
gera la  lunette  parallèlement  à  la  ligne  qui  joint  les  pieds  de 
deux  vis  calantes,  et  l'on  fera  mouvoir  Tune  de  ces  vis  jusqu'à 
placer  la  bulle  au  zéro;  puis  on  fera  tourner  de  90®  le  plan  azi- 
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mutai  de  la  lunette,  et  en  déplaçant  la  troisième  vis,  on  amè- 
nera une  seconde  fois  le  niveau  au  zéro,  et  quand  il  est  ainsi 
réglé  dans  deux  azimuts  rectangulaires,  il  Test  dans  tous  les 
autres. 

Telle  est  la  série  des  opérations  qu'il  faut  effectuer  pour 
mettre  un  cathétomètre  en  état  de  donner  des  mesures  pré- 
cises ;  une  fois  qu'elles  sont  faites,  il  faut  encore  compter  avec 
les  imperfections  auxquelles  aucun  appareil  n'échappe.  Ainsi, 
toutes  les  fols  que  l'on  transportera  le  curseur  du  haut  en 
bas  de  l'écl^elle,  on  verra  la  bulle  du  niveau  subir  de  légères 
oscillations;  or,  si  la  lunette  n'est  pas  parallèle  à  une  même 
direction  aux  stations  A  et  B  [fig*  i5),  les  différences  de  hau- 
teur A'B',  A"B"  des  points  que 
l'on  vise  ne  sont  pas  égales  à 
la  distance  AB,  qui  représente 
sur  l'instrument  la  course  de  la 
lunette,  et  l'erreur  commise  est 
d'autant  plus  grande,  que  la  dis- 
lance des  points  observés  est 
plus  considérable.  Il  est  donc 
nécessaire  de  faire  mouvoir  légèrement  la  fourchette  au  mo- 
ment de  chaque  mesure,  afin  de  ramener  le  niveau  à  son  zéro. 
C'est  à  cause  de  cette  nécessité  de  déplacer  la  fourchette  à 
chaque  moment,  qu'il  est  utile  de  disposer  sur  le  pied  de  l'in- 
strument deux  niveaux  fixes  que  l'on  règle  une  fois  pour  toutes 
et  qui  servent  à  placer  l'axe  dans  la  position  verticale. 


Fîg.  i5. 
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PESANTEUR. 

Mobilité.  —  Inertie.  —  Forces.  —  Mouvement  uniforme.  —  Direction  de  la 
pesanteur.  —  Fil  à  plomb.  —  Relation  entre  la  direction  de  la  pesanteur 
et  la  surface  des  eaux  tranquilles.  —  Poids.  —  Centre  de  gravité.  — 
Étude  expérimentale  du  mouvement  produit  par  la  pesanteur.  —  In- 
fluence perturbatrice  de  Pair.  —  Appareil  de  M.  Morin.  —  Plan  incliné 
de  Galilée.  —  Machine  d'Âtwood.  —  Démonstration  de  la  loi  des  espaces 
et  des  vitesses.  —  Proportionnalité  des  forces  aux  accélérations. 


On  dit  qu'un  point  est  en  repos  quand  il  occupe  toujours  le 
même  lieu  de  Tespace;  on  dit  qu'il  est  en  mouvement  quand 
sa  position  change  d'une  manière  continue  avec  le  temps. 
Comme  le  repos  n'existe  point  autour  de  nous,  puisque  nous 
sommes  entraînés  dans  l'espace  avec  la  terre  qui  nous  porte, 
nous  ne  pouvons  observer  que  des  mouvements  relatifs;  et 
puisque  c'est  la  seule  chose  qu'il  nous  soit  possible  d'étudier 
physiquement,  nous  ferons  abstraction  du  mouvement  qui 
nous  anime  à  notre  insu  pour  ne  chercher  que  les  lois  de  la 
mobilité  relative,  telles  qu'elles  se  présentent  à  nous,  sauf  à 
nous  élever  par  induction  à  la  théorie  du  mouvement  absolu. 

mEBTIE.  —  Nous  voyons  que  la  matière  est  mobile;  mais 
nous  reconnaissons  aussi  qu'elle  ne  change  pas  son  état  de 
mouvement  sans  des  causes  qui  l'y  déterminent.  Si  un  corps 
est  en  repos,  il  y  reste;  s'il  a  un  mouvement,  il  le  garde.  Cette 
propriété  de  la  matière  se  nomme  V inertie;  les  causes  qui  dé- 
terminent ou  modifient  le  mouvement  s'appellent  forces. 

Il  ne  faut  pas  croire  que  la  matière  soit  incapable  de  pro- 
duire le  mouvement.  Nous  verrons,  au  contraire,  qu'il  suffit 
de  mettre  deux  corps  en  présence  pour  qu'une  force  se  déve- 
loppe entre  eux  et  les  fasse  mouvoir  tous  deux;  l'inertie  con- 
siste seulement  en  ceci ,  qu'un  point  matériel  libre  et  isolé 


42  TROISIÈME'LEÇON. 

reste  en  repos  s'il  y  était  d'abord,  et  que,  s'il  se  meut  sans 
qu'aucune  force  lui  soit  appliquée,  il  continue  son  mouvement 
en  ligne  droite  sans  accélération  ni  ralentissement,  en  parcou- 
rant des  distances  égales  dans  des  temps  égaux.  Ce  mouve- 
ment est  dit  uniforme. 

MOUTOHENT  UIIIFORIIE.  —  Il  y  a  des  mouvements  uniformes 
qui  sont  lents,  comme  il  y  en  a  qui  sont  rapides,  et  dans  le 
langage  ordinaire  nous  disons  que  le  mobile  va  plus  ou  moins 
vite,  pour  exprimer  qu'il  parcourt  plus  ou  moins  d'espace 
pendant  le  même  temps.  Le  mot  vitesse  résume  donc  l'idée 
d'espace  parcouru  pendant  des  temps  égaux,  et  pour  rendre 
cette  idée  précise,  on  mesure  la  vitesse  i' par  l'espace  parcouru 
pendant  l'unité  de  temps.  On  dira,  par  exemple,  que  la  vitesse 
d'un  mobile  est  i,  2,  3  ou  4  mètres  pour  exprimer  qu'il  fran- 
chit ces  longueurs  pendant  une  seconde.  D'où  il  résulte  que 
dans  le  mouvement  uniforme  l'espace  e  parcouru  pendant  un 
temps  t  est  représenté  par  la  formule 

e  ^=  vt, 

MESURE  DES  FORGES.  —  Pour  connaître  tout  ce  qui  définit  une 
force,  il  faut  savoir  le  point  sur  lequel  elle  agit  :  c'est  son  point 
d'application;  il  faut  déterminer  la  direction  du  mouvement 
qu'elle  lui  imprime  :  c'est  la  direction  de  la  force;  enfm  il  faut 
connaître  son  intensité.  Or,  comme  on  peut  toujours  l'équili- 
brer par  un  poids  appliqué  au  même  point  et  de  direction  con- 
traire, ce  poids  lui  est  égal  et  la  mesure.  Les  forces  peuvent  donc 
être  évaluées  en  kilogrammes,  et  des  instruments  appelés  dy- 
namomètres servent  à  faire  cette  évaluation  quand  on  le  désire. 

Quelle  que  soit  la  nature  des  forces,  qu'elles  proviennent 
d'une  cause  ou  d'une  autre,  elles  peuvent  se  partager  en  deux 
classes  :  les  unes  agissent  toujours  dans  une  direction  Qxe  et 
exigent  le  même  nombre  de  kilogrammes  pour  être  équili- 
brées à  un  moment  quelconque  :  on  les  appelle  constantes;  les 
autres  peuvent  varier  en  direction  et  en  intensité  avec  le  temps, 
c'est-à-dire  qu'il  faut  pour  les  équilibrer  des  poids  qui  croissent 
ou  décroissent  avec  le  temps,  et  qui  agissent  dans  une  direction 
qui  n'est  pas  toujours  la  même  :  elles  sont  àiiQs  forces  variables. 

Il  faut  maintenant  chercher  comment  un  corps  se  meut  pen- 


PESANTEUR.  43 

danl  tout  le  lemps  qu'une  force  agit  sur  lui;  c'est  lîi  un  pro- 
blème général  qui  constitue  une  science  tout  entière  et  qui 
embrasse  une  multitude  de  phénomènes  physiques  :  on  ne 
peut  évidemment  les  prévoir  par  le  seul  secours  du  raison- 
nement, et  Ton  est  réduit  à  les  étudier,  comme  oh  étudie  toutes 
les  actions  physiques,  par  l'expérience.  Voici  la  marche  que 

-  nous  devrons  suivre  :  nous  observerons  quelques  cas  simples, 
et  nous  déterminerons  les  lois  expérimentales  des  mouve- 
ments produits,  puis  nous  chercherons  s'il  est  possible  d'ima- 
giner quelques  principes  généraux  qui,  une  fois  admis,  com- 
prendraient les  lois  trouvées  dans  leurs  conséquences,  aussi 
bien  que  tous  les  effets  que  les  forces  peuvent  produire  sur  les 
corps  dans  toutes  les  circonstances  possibles.  Ce  sera  faire  la 
théorie  des  forces,  et  les  principes  que  nous  aurons  trouvés 

.  deviendront  la  base  d'une  science  mathématique  que  l'on 
nomme  la  mécanique.  Nous  voici  conséquemment  amenés  à 
faire  une  application  de  la  méthode  expérimentale  des  physi- 
ciens, et  pour  cela  il  faudra  :  i"  observer  les  lois  de  l'effet  des 
forces  dans  des  cas  particuliers  ;  c*  imaginer  des  principes  géné- 
raux pour  les  expliquer  et  les  prévoir  :  jusque-là  nous  serons 
dans  le  domaine  de  la  physique;  3*» descendre  de  ces  principes 
à  toutes  leurs  conséquences  logiques  par  des  raisonnements 
mathématiques  :  nous  entrerons  alors  dans  la  mécanique  ra- 
tionnelle. 

Or  il  y  a  une  classe  de  phénomènes  qui  se  prête  aisément  à 
celte  étude  :  ce  sont  les  actions  de  la  pesanteur.  Nous  allons 
les  observer  sans  aucune  hypothèse,  puis  essayer  de  remplir 
le  programme  que  nous  venons  de  tracer. 

DIBEGTIOH  DE  LA  PESAHTEUR.  —  La  pesanteur  est  la  cause  qui 
fait  tomber  les  corps;  elle  agit  suivant  une  direction  qui  est 
fixe  pour  un  même  lieu,  que  l'on  nomme  verticale  et  qu'on 
détermine  par  l'expérience  suivante.  On  suspend  un  corps 
(Jlg.  16)  par  un  de  ses  points  extérieurs  au  moyen  d'un  fil  que 
Ton  attache  à  un  obstacle  résistant.  Après  un  certain  temps 
pendant  lequel  il  oscille,  le  corps  se  met  au  repos,  et  comme 
il  ne  tombe  pas,  l'action  de  la  pesanteur  est  détruite  par  la 
résistance  du  fil,  c'est-à-dire  par  une  force  unique  dirigée  sui- 
vant ce  fil  ;  elle  est  égale  et  opposée  à  cette  résistance. 
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La  direction  de  la  pesanteur  est  donc  en  chaque  lieu  celle 

du  fil  à  plomb.  On  pourra,  au  moyen  d'in- 
'^"     '  struments  précis,  raccorder  cette  direc- 


/r 


tion  avec  la  position  des  astres,  ce  qui  est 
une  opération  fréquente  en  géodésie  :  on 
pourra  simplement  la  comparer  à  la  sur- 
face des  liquides  en  équilibre.  Il  suffira 
d'attacher  une  balle  à  un  fil,  de  la  plonger 
dans  un  vase  plein  d'eau  noircie  et  d'exa- 
miner à  la  fois  le  fil  et  son  image  réflé- 
chie; ce  sont  deux  lignes  droites  qui  se 
voient  dans  le  prolongement  Tune  de 
l'autre,  et  comme  cette  condition  est  rem- 
plie quelle  que  soit  la  position  de  l'obser- 
vateur, il  faut  que  le  fil  soit  normal  à  la  surface  du  liquide. 

POIDS.  —  CEHTBE  DE  fiRAVITÉ.  —  Un  corps  étant  formé  par  une 
réunion  de  molécules,  chacune  d'elles  est  sollicitée  par  la  pe- 
santeur, et  toutes  les  forces  qui  leur  sont  appliquées  peuvent 
se  composer  en  une  résultante  unique  :  c'est  le  poids  du  corps, 
c'est  la  force  qui  le  fait  tomber.  Elle  est  constante  en  inten- 
sité et  en  direction  dans  un  même  lieu  ;  mais  elle  est  différente 
d'un  corps  à  un  autre. 

Le  point  où  est  appliqué  le  poids  se  nomme  le  centre  de 
gravité;  il  est  fixe,  et  l'on  peut  en  donner  cette  définition  : 
c'est  le  point  d'application  de  la  résultante  de  tous  les  poids 
des  éléments  matériels  du  corps  ;  toutes  les  méthodes  de  cal- 
cul employées  pour  le  déterminer  sont  fondées  sur  cette  défi- 
nition. 

On  peut  remarquer  que  si  l'on  fixe  le  centre  de  gravité  d'un 
corps,  on  détruit  l'effet  du  poids  qui  le  sollicite,  quelle  que 
soit  l'orientation  du  corps;  de  là  cette  deuxième  définition  du 
centre  de  gravité  :  c'est  le  point  sur  lequel  le  corps  se  tient  en 
équilibre  dans  toutes  ses  positions. 

LOIS  DE  LA  CHUTE  DES  CORPS. 

miUENGE  PERTUBBATBIGE  DE  L'AIR.  —  Avant  d'étudier  les  lois 
compliquées  de  la  chute  des  corps,  nous  commencerons  par 
faire  remarquer  qu'elle  n'est  pas  également  rapide  pour  tous. 


Fig.  17. 
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Une  balle  de  plomb,  une  feuille  de  papier»  une  plume  tom- 
bent avec  des  vitesses  inégales,  de  façon  qu'il  semble  au  pre- 
mier abord  que  Ton  doive  étudier  les  lois  spéciales  de  la  chute 
de  chaque  substance  particulière. 

Une  expérience  bien  facile  ramène  la  ques- 

Ation  à  plus  de  simplicité.  On  prend  un  large 
tube  de  verre  [Jig.  1 7  ),  long  de  2  mètres  en- 
viron, muni  à  Tune  de  ses  extrémités  d'une 
simple  couverture  de  métal  qui  le  ferme,  et 
à  l'autre  d'une  douille  métallique  mastiquée, 
prolongée  par  un  tube  à  robinet  et  terminée 
par  un  écrou  qui  s'accorde  avec  l'extrémité  du 
conduit  d'une  machine  pneumatique.  Le  tube 
contient  des  parcelles  de  diverses  substances 
choisies  parmi  celles  dont  la  chute  libre  est  le 
plus  inégale.  On  fait  le  vide,  on  ferme  le  robinet, 
on  enlève  le  tube  et,  le  retournant  brusquement, 
on  voit  tomber  les  corps  qu'il  contient.  Leur 
chute  se  fait  d'ensemble,  sans  que  l'un  d'eux 
prenne  l'avance  ou  reste  en  arrière.  Ensuite  on 
ouvre  le  robinet  pendant  un  temps  très-court, 
ce  qui  permet  la  rentrée  d'une  petite  quantité 
d'air  et  suffit  pour  retarder  la  chute  de  quelques- 
unes  des  parcelles.-  Enfin,  quand  on  a  laissé  le 
robinet  entièrement  ouvert  et  que  le  tube  est  to- 
talement rempli  de  gaz,  les  différences  de  vitesse 
sont  devenues  très-grandes.  Il  est  donc  démontré 
que  l'air  exerce  une  action  perturbatrice,  qu'il 
retarde  inégalement  les  diverses  substances  dans 
leur  chute,  mais  que  si  l'on  étudiait  les  lois  de  la 
pesanteur  dans  le  vide,  elles  seraient  les  mêmes  pour  tous  les 
corps. 
Je  citerai  encore  deux  expériences  sur  le  même  sujet.  On 

prend  d'abord  une  pièce  de  monnaie, 
et  l'on  taille  dans  une  feuille  de  papier 
mince  une  rondelle  égale  en  diamètre 
{Jig,  18).  Quand  on  les  fait  tomber  sé- 
parément, on  voit  la  rondelle  marcher 
plus  lentement  que  la  monnaie;  quand  on  pose  le  papier  sur  le 


Fig.  18. 
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métal  et  qu'on  les  abandonne  ensemble,  Tair  n'agit  plus  sur  la 

rondelle^  qui  suit  le  métal  et  prend  le  même  mouvement  que  lui. 

La  deuxième  expérience  exige  un  appareil  spécial  :  c'est  un 

tube  de  \erre  [Jig,  19)  arrondi  et  fermé  par  un  bout,  pointu 

p.  et  ouvert  à  Taùtre.  On  remplit  la  moitié  de  sa 

rig.  19.  ^  ^ 

capacité  avec  de  l'eau  qu'on  fait  bouillir;  il  se 
forme  des  vapeurs  qui  balayent  le  tube,  et  quand 
elles  ont  expulsé  Tairqu'il  contenait,  on  le  ferme 
au  chalumeau.  On  a  préparé  ainsi  un  vase  con- 
tenant de  l'eau  et  vide  d'air,  et  quand  on  le  re- 
tourne brusquement,  Teau  tombe  en  une  seule 
masse,  au  lieu  de  se  diviser  en  gouttelettes 
comme  dans  l'air,  et  frappe  le  fond  avec  un  bruit 
sec,  qui  fait  donner  à  l'appareil  le  nom  de  mar~ 
teau  d'eau. 

Nous  voici  maintenant  autorisés  à  chercher  les 
lois  de  la  chute  d'un  corps  quelconque,  pour  les 
étendre  ensuite  aux  autres,  puisqu'elles  sont  communes  à 
tous  :  mais  aussi  nous  sommes  avertis  qu'il  faut  éviter  la  ré- 
sistance de  l'aiç.  Le  meilleur  moyen  d'y  parvenir  serait  d'opérer 
dans  le  vide;  mais  on  rencontrerait  des  difficultés  que  l'on  n'a 
pas  cherché  à  surmonter.  On  s'est  contenté  en  opérant  dans  faîr 
de  choisir  ceux  des  corps  qu'il  retarde  le  moins  :  ce  sont  les 
métaux.  Nous  allons  dès  lors  employer  l'appareil  suivant. 


APPAREIL  DE  M.  MORIH.  —  Trois  madriers  en  bois  (fig.  20  ) 
réunis  à  leur  sommet  et  à  leur  base,  et  qui  ont  2  à  3  mètres 
de  hauteur,  soutiennent  toutes  les  pièces  de  l'instrument.  La 
principale  est  le  mobile  que  l'on  voit  en  C;  c'est  un  poitis  cy- 
lindro-conique  de  fer  qui  glisse  en  tombant  le  long  de  fils 
métalliques  tendus  verticalement,  afin  de  le  diriger  dans  sa 
chute  :  pour  le  soutenir  avant  l'expérience,  on  l'accroche  à  la 
pointe  recourbée  d'un  levier  F;  pour  le  faire  tomber,  on  relève 
le  crochet  en  tirant  le  fil  G.  Alors  il  parcourt  toute  la  hauteur 
de  l'appareil  et  s'enfonce  à  la  fin  de  sa  course  dans  un  tube  D 
où  il  reste;  c'est  ce  mouvement  qu'il  faut  étudier. 

A  cet  effet,  on  a  disposé  vis-à-vis  et  tout  f)rès  du  poids  un 
cylindre  en  sapin  AB,  qui  doit  recevoir  uri  mouvement  rapide 
de  rotation;  pour  le  lui  communiquer,  on  a  fixé  sur  l'axe,  en 
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;  roue  dentée,  et 
<i  treuil  horizontal  f  I  qu'un  poids  P  sol- 
licite à  tourner.  On  le  re- 
monte avec  une  manivelle  J, 
et  on  le  lâche  ou  on  l'arrête 
par  un  crochet  correspon- 
dant à  la  poignée  H.  Aus- 
sitôt qu'on  tire  celle-ci,  le 
mouvement  du  treuil  com- 
mence, et  celui  du  cylindre 
se  produit  avec  une  vitesse 
qui  s'accélère  peu  ù  peu  jus- 
qu'au moment  où  la  résis- 
tance, développée  par  un 
moulin  à  ailettes  V,  la  rende 
constante.  On  attend  que 
cette  uniformité  soit  at- 
teinte avant  d'opérer. 

Le  poidsCporle  en  outre 
un  cni.von  dont  la  pointe, 
poussée  par  un  ressort,  ap- 
puie sur  la  surface  du  cy- 
lindre que  Ion  a  enveloppé 
d'une    feuille    de    papier. 
Avant  que  la  chute  ait  com- 
mencé, le  crayon  décrit  sur 
le  cylindre  un  cerclé  hori- 
.  zont^l  ;  aussitôt  que  le  mo- 
bile se  met  en  mouvement, 
^  le  crayon  s'abaisse  avec  lui 
et  marque  une  courbe  qu'il 
n'y  a  plus  qu'à  étudier  pour  connaître  la  loi  de  la  chute. 

Traçons  sur  la  surface  du  cylindre  des  génératrices  équidis- 
tantes,  en  faisant  passer  la  première  par  l'origine  de  la  courbe. 
Elles  sont  venues  se  placer  successivemeni  dans  la  verticale 
que  parcourt  le  crayon  pendant  la  chute,  après  des  temps 
o,  1,2,3,..,,  puisque  le  mouvement  est  uniforme;  leurs 
distances  x  à  l'origine  sont  donc  proportionnelles  au  temps,  et 
l'on  a  x=  al.  P'on  autre  côté,  les  longueurs  y  de  ces  généra- 


Fig.  ai. 
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irices,  comprises  entre  le  cercle  décrit  d'abord  et  la  courbe 
tracée  ensuite,  mesurent  les  espaces  parcourus  par  le  mobile^ 

ce  qui  donne  j  =  ^.  Développons  main- 
tenant la  surface  du  cylindre  en  dérou- 
lant la  feuille  de  papier,  et  nous  aurons 
une  courbe  plane,  représentée  ci-conire 
{fig,  21  ),  rapportée  à  deux  axes  horizon- 
tal et  vertical  :  en  mesurant  avec  soin  les 
coordonnées  de  ses  divers  points,  nous 
reconnaîtrons  qu'elle  est  une  parabole 
dont  réquation  est 

En  remplaçant  y  par  e  et  x  par  aty  il  vient 
e=:a?a'P    ou     e=kt^. 

Nous  sommes  arrivés  à  représenter  par  une  courbe  continue, 
tracée  par  le  mobile  Jui-méme,  la  loi  continue  de  son  mouve- 
ment et  à  l'exprimer  mathématiquement.  Pour  achever  de 
la  déterminer,  il  n'y  a  plus  qu'à  remplacer  la  constante  A  par 
sa  valeur  numérique,  et  l'expérience  de  M.  Morin  permet  de 
la  mesurer,  car  on  peut  déterminer  la  vitesse  constante  que 
l'on  donne  au  cylindre,  et  Ion  trouve  que  A  est  égal  à  4'*'>9« 
Admettons  provisoirement  ce  nombre  que  nous  mesurerons 

dans  la  suite  avec  plus  de  précision;  désignons-le  par^»  sui- 

2 

vant  une  notation  consacrée  par  l'usage,  et  nous  aurons 


g 


g 


|  =  4«,9,     e  =  ^t\ 


ce  qui  se  résume  ainsi  : 

!•  L'espace  parcouru  dans  la  première  seconde  est  égal  à 
4«",9. 

2«  L'espace  parcouru  pendant  un  temps  quelconque,  ex- 
primé en  secondes,  est  égal  à  4"',9  multiplié  par  le  carré  du 
temps. 

PLAH  IHGLIHÉ.  —  L'appareil  de  M.  Morin  étudie  les  lois  de  la 
chute  des  corps  sans  la  transformer  en  aucune  manière;  les 


PESANTEUR.  49 

instruments  qu'il  nous  reste  à  décrire  la  niodiflent,  mais  ils 
nous  apprendront  quelque  chose  de  plus.  Galilée,  à  qui  on 

doit   les  premières  expériences  qui 
aient  été  faites  sur  ce  sujet,  renonçant 
à  trouver  directement  les  lois  de  la 
\^  chute  libre,  avait  eu  l'idée  de  la  ralen- 

^-^  tir  pour  la  rendre  plus  facile  à  obser- 

ver, et  de  recourir  à  l'artifice  du  plan 
incliné.  Que  l'on  imagine  un  fil  métal- 
lique [Jig*  22)  attaché  à  un  mur  en  A. 
passant  en  B  sur  une  poulie  que  l'on 
peut  élever  ou  abaisser  et  tendu  par 
un  poids  P;  on  aura  un  plan  incliné  qui  fera  avec  l'horizontale 
un  angle  a  qu'on  variera  à  volonté.  On  pose  à  cheval  sur  le  fil 
une  poulie  à  chape  soutenant  un  poids  p.  C'est  le  mobile  dont 
on  va  observer  le  mouvement. 

Plaçons  ce  mobile  en  A,  laissons-le  partir  au  commencement 
d'une  seconde,  et  arrélons-le  par  un  obstacle  que  nous  place- 
rons par  tâtonnement  à  une  distance  telle,  que  le  mobile  y 
arrive  à  la  fin  de  cette  seconde;  mesurant  ensuite  l'espace 
parcouru,  nous  le  trouvons  plus  petit  que  4'"»9»  ce  à  quoi  nous 

s' 

pouvions  nous  attendre;  soit^  sa  valeur.  Cherchons  ensuite, 
et  de  la  même  manière,  les  longueurs  du  fil  parcourues  pen- 
dant  2,  3,  49-  •  M  secondes,  et  comparons-les  à  ^«  Nous  trou- 
vons  qu'elles  suivent  la  même  loi  que  dans  la  chute  libre, 
c'est-à-dire  que  l'on  a  e=^-t^. 

Ensuite  nous  pouvons  donner  au  fil  AB  d'autres  inclinai- 
sons, et  répéter  pour  chacune  d'elles  les  mêmes  détermina- 
tions; chaque  cas  reproduira  la  même  loi  générale,  mais  avec 
des  valeurs  différentes  g^\  g"',. ..,  de  la  constante.  Tels  sont 
les  résultats;  voyons  maintenant  les  conséquences  qui  en  dé- 
coulent. 

Si  le  mobile  tombait  librement  dans  l'air,  il  serait  entraîné 
par  son  propre  poids  p;  tombant  sur  le  plan  incliné,  il  n'est 
sollicité  que  par  la  composante  parallèle  au  mouvement,  c'est- 
à-dire  par  une  fraction  de  son  poids;  mais  celte  fraction  reste 

I.  4  • 


5o  TROISIÈME  LEÇON, 

la  même  pendant  toute  la  durée  de  la  chute.  Le  corps  est  donc 
soumis  à  l'action  d'une  force  constante  qui  diminue  jusqu'à 
s'annuler  quand  le  plan  s'abaisse  jusqu'à  devenir  horizontal,  et 
qui  augmente  jusqu'à  devenir  égale  au  poids  total  si  le  plan  se 
relève  jusqu'à  devenir  verlical.  Le  genre  de  mouvement  que 
l 'on  a  observé  est  donc  celui  qui  est  produit  par  une  force 
constante  quelconque. 

Or  l'expérience  a  montré  que  tous  ces  mouvements  satisfont 
à  une  loi  commune  exprimée  généralement  par  la  formule 

et  que  toutes  les  fois  que  la  force  constante  qui  les  produit 
change  d'intensité,  la  constante  G  change  de  valeur.  Tous  ces 
mouvements  sont  appelés  uniformément  accélérés;  la  chute 
libre  dans  le  vide  n'en  est  que  le  cas  particulier  où  la  force 
motrice  est  égale  au  poids  du  mobile. 

MAGHDfE  D'ATWOOD.  —  On  trouve  dans  les  cabinets  de  phy- 
sique un  instrument  qui  conduit  aux  mêmes  conséquences 
que  le  plan  incliné,  et  qui  est  plus  heureusement  disposé  pour 
faire  les  expériences;  en  voici  la  description  (Jig,  23).  Sur 
une  plate-forme  élevée  de  3  mètres  environ  et  soutenue  par 
une  colonne  en  bois,  est  établie  une  poulie  de  cuivre  CAD 
qui  est  aussi  légère  et  aussi  mobile  que  possible.  Pour  aug- 
menter sa  mobilité,  on  fait  reposer  l'axe  A,  qui  est  bien  poli, 
sur  deux  systèmes  de  roues  C  et  D,  qui  se  croisent  et  qu'il  en- 
traîne avec  lui  pendant  qu'il  tourne.  Par  ce  moyen,  le  frotte- 
ment devient  peu  sensible;  on  admet  qu'il  est  nul  et  que  le 
poids  de  la  poulie  est  négligeable. 

Sur  la  gorge  de  la  poulie  s'enroule  un  fil  de  soie  qui  sou- 
tient deux  poids  P  et  P'  :  ils  se  font  équilibre  s'ils  sont  égaux; 
mais  si  l'un  est  plus  fort  que  l'autre,  il  se  meut  de  haut  en  bas, 
fait  marcher  le  plus  faible  de  bas  en  haut,  et  tout  le  système 
prend  un  mouvement  commun.  Dans  ce  cas,  le  poids  total  qui 
est  entraîné  est  la  somme  de  P  et  de  P',  et  la  force  qui  agit  sur 
lui  est  égale  à  P  —  P';  par  conséquent  la  différence  entre  la 
chute  libre  et  le  mouvement  sur  cette  machine  consiste  en  ce 
que  dans  le  premier  cas  c'est  la  somme  P-hP'  qui  ferait  mou- 
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voir  le  sysième,  et  dans  le  second  c'esi  la  différence  P  —  P'. 
p.     ^3  Tout  se   réduit   ainsi   à 

,  ,  avoir   diminué   la'  force 

dans  le  rapport  de  P  —  P' 
à  P  +  P',  rapport  qui  est 
constantpendanila  durée 
de  l'expérience,  el  l'ar- 
lifice  employé  dans  cet 
appareil  a  cela  de  com- 
mun avec  celui  du  plan 
incliné,  qu'il  fait  mou- 
voir un  corps  sous  l'action 
d'une  force  constante 
dans  chaque  expérience, 
mais  que  l'on  peut  aug- 
menter ou  diminuera  vo- 
lonté. 

Une  horloge  à  balan- 
cier G, battant  la  seconde, 
est  soutenue  surle  même 
support  ;  une  aiguille 
marque  les  secondes,  et 
l'échappement  produit  à 
toutes  les  oscillations  un 
bruit  qui  permet  de  les 
compter.  Une  bascule  P 
est  disposée  en  haut  de 
l'appareil  pour  soutenir 
le  poids;  elle  est  reliée  à 
l'horloge  par  un  levier 
EFG,  et  au  moment  où 
l'aiguille  passe  au  zéro 
du  cadran,  unmécanisme 
convenable  fait  jouer  ta 
bascule  et  commencer  la 
chute. 

L'appareil  se  complète 
par  une  règle  en  bois  HK  disposée  derrière  la  bascule  et  divi- 
sée en  centimètres.  Un  curseur  K  formé  par  une  plaque  horî- 

4. 
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zontale  de  cuivre,  peut  être  fixé  par  une  vis  de  pression  à  une 
hauteur  quelconque.  C'est  sur  cette  plaque  K  que  le  poids 
tombe  et  que  se  termine  le  mouvement  avec  un  bruit  de  choc' 
que  les  auditeurs  entendent  comme  le  bruit  d'échappement  du 
balancier. 

Quand  on  veut  faire  une  expérience,  on  soutient  le  poids  le 
plus  lourd  sur  le  support,  vis-à-vis  le  zéro  des  divisions.  La 
bascule  s'abaisse  par  l'effet  de  l'échappement  au  premier  bat- 
tement du  pendule,  le  système  commence  son  mouvement,  et 
ille  continue  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  curseur  K  qui  l'arrête. 
On  cherche  la  position  qu'il  faut  donner  à  celui-ci  pour  que  le 
choc  produit  soit  entendu  en  même  temps  que  le  deuxième 
battement,  et  quand  on  l'a  trouvée,  on  est  sûr  que  la  chute  a 
duré  I  seconde  et  que  l'espace  parcouru  est  marqué  sur  la 
règle  vis-à-vis  le  curseur. 

On  recommence  l'expérience  en  descendant  le  curseur  et 
cherchant  de  la  même  manière  la  course  du  mobile  pendant  i, 
3  ou  4  secondes.  Voici,  par  exemple,  un  tableau  des  résultats  : 

Temps I»,       2%      3»,      4». 

Espaces io%     4^%     90®,     i6o«. 

Ces  derniers  nombres  peuvent  s'écrire  : 

10,    10.2^,  10.3%  10.4% 

et  l'on  voit  que  les  espaces  parcourus  sont  égaux  à  celui  qui 
est  franchi  dans  la  première  seconde  multiplié  par  le  carré  du 
temps  :  ce  qui  se  traduit  par  la  formule 

2 

P  —  P' 

Chaque  fois  que  l'on  change  la  valeur  de  ^^ ^ 9  on  change 

l'intensité  de  la  force  qui  agit  sur  le  mobile  ainsi  que  tous  les 
nombres  trouvés;  mais  la  relation  générale  que  nous  venons 
d'écrire  subsiste  avec  une  autre  valeur  de  la  constante  G;  on 
peut  donc  répéter  les  conclusions  que  nous  avons  formulées 
à  propos  du  plan  incliné. 

Toute  force  constante  qui  agit  sur  un  mobile  produit  un 
mouvement  uniformément  accéléré^  et  le  cas  de  la  chute  libre 
d'un  corps  soumis  à  V action  de  son  poids  n'est  qu'un  cas  par- 
ticulier de  cette  loi  gériérale. 
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VITESSE.  —  Dans  les  mouvements  variés  en  général,  l'idée  de 
vitesse  n'est  pas  aussi  simple  que  dans  le  mouvement  uniforme. 
On  parvient  à  la  rendre  claire  parles  considérations  suivantes. 
Imaginons  un  mouvement  varié  quelconque,  et  supposons 
qu'à  partir  d'un  point  donné  le  mobile  parcoure  un  arc  A  e 
pendant  un  temps  A^  très-court  :  il  parcourrait  le  même  es- 
pace s'il  conservait  pendant  A<  une  vitesse  moyenne  con- 

Ae 
stante  égale  à  -r-?  avec  laquelle  l'arc  aura  été  décrit.  Si  l'on 

Ae 

suppose  ensuite  que  A^  décroisse  indéfiniment,  -r-  tendra 

vers  sa  limite,  qui  sera  la  vitesse  moyenne  avec  laquelle  le 
mobile  aura  parcouru  un  arc  inOniment  petit.  C'est  ce  que  l'on 
nomme  la  vitesse  du  mobile  au  moment  considéré,  et  dans  le 
cas  du  mouvement  uniformément  accéléré,  on  a 

&=z ,        Vz=i\\m-r-:'=^(jrt. 

2  A  ^ 

Le  mot  vitesse  ainsi  défini  représente  une  idée  exclusive- 
ment théorique.  Il  faut  lui  chercher  une  signification  phy- 
sique et  en  trouver  la  mesure  expérimentale.  A  cet  effet, 
nous  remarquerons  que,  si  le  mobile  pouvait  être  soustrait  à 
l'influence  de  la  force  à  un  moment  donné,  il  continuerait  à 

'A  e 
marcher  avec  la  même  vitesse,  lim  -r— >  qui  deviendrak  con- 
stante. Alors  on  peut  dire  que  la  vitesse  à  un  moment  donné 
est  celle  du  mouvement  uniforme  que  prend  le  mobile  quand 
on  supprime  à  cet  instant  la  force  qui  agit  sur  lui. 

Nous  avons  ainsi  un  moyen  expérimental  pour  trouver  la  vi- 
tesse; il  consiste  à  supprimer  la  force,  et  la  machine  d'Atwood 
nous  permet  aisément  de  le  faire.  Elle  possède  à  cet  effet, 
outre  le  curseur  destiné  à  arrêter  les  poids,  une  plaque  annu- 
laire H  à  travers  laquelle  ils  peuvent  passer  s'ils  sont  cylin- 
driques et  sur  laquelle  ils  s'arrêtent  s'ils  sontallongés.  On  prend 
alors  un  poids  ascendant  ^!{Jig.  2S)  et  un  poids  descendant?, 
formé  d'une  masse  cylindrique  égale  à  P'  et  d'une  lame  al- 
longée p  qui  s'arrêtera  sur  l'anneau  H  du  curseur. 

On  fait  tomber  le  système  comme  dans  les  expériences  pré- 
cédentes ;  il  prend  un  mouvement  varié  jusqu'au  moment  où 
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le  poids  additionnel  p  est  enlevé  par  l'anneau^  el  après  cet  in- 
stant, les  deux  poids  ascendant  et  descendant  devenant  égaux, 
aucune  force  ne  les  pousse  plus  et  ils  continuent  leur  mouve- 
ment avec  une  vitesse  constante  égale  à  celle  qu'ils  avaient 
acquise  dans  leur  mouvement  varié.  Plaçons,  par  exemple,  le 
curseur  annulaire  à  lo  centimètres;  si  les  relations  des  poids 
sont  les  mêmes  que  précédemment,  cet  espace  sera  franchi 
en  I  seconde  :  mettons  le  curseur  K  à  des  distances  convena- 
bles au-dessous  et  cherchons  les  espaces  parcourus  entre  les 
deux  curseurs  pendant  i,  2,  3,. . .,  secondes,  nous  trouvons 

Temps I*,       2%      3%       4'--'» 

Espace  total  parcouru lo'^,     3o'',     5o^,     70*^. . .  ; 

Espace   parcouru  après  la 

première  seconde. »         2o«,     ^oi^,    60*^. 

Ceci  nous  montre,  premièrement,  qu'après  la  chute  accélé- 
rée qui  s'est  faite  dans  la  première  seconde,  le  mobile  a  été 
animé  d'un  autre  genre  de  mouvement  qui  lui  faisait  parcourir 
20,  4o,  60  centimètres  dans  i,  2  ou  3  secondes,  et  qui,  par  con- 
séquent, était  uniforme.  11  est  donc  bien  vrai  qu'après  la  sup- 
pression de  la  force,  la  vitesse  demeure  constante. 

En  second  lieu,  la  vitesse  de  ce  mouvement  est  égale  à  20 
centimètres,  et  elle  représente  celle  que  la  pesanteur  avait 
imprimée  au  mobile  au  bout  de  i  seconde,  après  qu'il  avait 
parcouru  10  centimètres  ;  et  comme  10  centimètres  était  dans 

Q 

notre  formule  représenté  par  — 520  centimètres  sera  exprimé 

par  G,  La  vitesse  acquise  au  bout  de  l'unité  de  temps  est  donc 
double  de  l'espace  parcouru. 

Il  faut  déterminer  de  même  les  vitesses  acquises  après  2,  3, 
4,...,  secondes  de  chute  accélérée,  et  il  suffira  de  poser  le  cur- 
seur annulaire  aux  points  où  la  chute  amène  le  mobile  après 
ces  temps,  c'est-à-dire  à  4o,  90,  160  centimètres,  et  de  chercher 
par  tâtonnement  l'espace  que  le  mouvement  alors  uniforme 
fait  parcourir  dans  chacune  des  secondes  qui  suivent;  on  trouve 
ainsi  : 

Temps 1%      2%      3%      4*5 

Vitesses 20%    4^%    60%    80*: 
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et,  par  suite,  on  aura 

p p' 

Toutes  les  fois  qu'on  changera  la  valeur  du  rapport  w — 5,? 

on  changera  la  valeur  de  G;  mais  la  loi  de  la  vitesse  se  main- 
tiendra toujours,  quelle  que  soit  la  force  qui  agit,  pourvu  qu'elle 
soit  constante,  et  le  cas  particulier  de  la  chute  libre  est  com> 
pris  dans  le  théorème  général. 

On  a  donc,  pour  les  deux  formules  du  mouvement  produit 
par  une  force  constante 

Gr  ., 

e  -= ï     (/==  Gt. 

2 

PROPOBTIOnAUTÉ  BE8  FORCES  AUX  AGGÉLÉBATIOHS.  --  Le  coeffi- 
cient G  s'exprime  en  unités  de  longueur;  il  représente  ou  la 
vitesse  acquise  après  i  seconde,  ou  le  double  de  l'espace 
parcouru  pendant  ce  temps  ;  il  caractérise  chaque  mouvement 
uniformément  varié ,  et  le  fait  distinguer  d'un  autre  qui  est 
plus  ou  moins  rapide. 

Ce  coefficient  se  nomme  V accélération. 

Il  faut  chercher  maintenant  la  loi  qui  lie  les  accélérations 
aux  forces.'C'est  encore  à  l'expérience  que  nous  aurons  recours. 
Reprenons  le  plan  incliné,  et  appelons  a  l'angle  qu'il  fait  avec 
l'horizontale  ;  la  composante  du  poids  parallèle  au  plan  est  re- 
présentée par  p  sin  a.  Or,  si  l'on  mesure  l'accélération  du 
mouvement  produit, on  la  trouve  égale  àgfsin  a, et  si  l'on  com- 
pare ce  mouvement  à  celui  de  la  chute  libre  ,  on  voit  que  les 
forces  étant  dans  le  rapport  6e  p  sin  a  à/?,  les  accélérations 
sont  dans  un  rapport  égal  de  g*  sin  a  à  g,  c'est-à-dire  que  les 
accélérations  sont  proportionnelles  aux  forces. 

A  la  vérité,  quand  on  fait  l'expérience,  on  reconnaît  que 
cette  proportionnalité  n'est  pas  parfaitement  justifiée  ;  c'est 
qu'en  effet  il  y  a,  comme  dans  toutes  les  expériences  de  phy- 
sique, des  causes  perturbatrices  qui  altèrent  la  loi:  ce  sont  des 
frottements;  mais  quand  on  les  diminue  de  plus  en  plus,  la 
concordance  des  résultats  trouvés  avec  les  nombres  calculés 
par  laMoi  de  proportionnalité  devient  de  plus  en  plus  satisfai- 
sante. 

11  y  a^d'ailleurs  une  expérience  très-simple  à  faire  pour  vé- 
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rifier  la  loi  de  la  chute  sur  le  plan  incliné.  Si  l'on  dispose  deux 

plans  à  base  b  égale^  mais  à  inclinaisons  complémentaires  oc  et 

b  b  b 

qo° — a,  leurs  longueurs  seront et -, — ; r=  —, —  » 

^  °  cosa      cos(9o" — a)        sina 

et  les  accélérations  qui  leur  correspondent  seront  respecti- 
vement g-sin  a  et  g" sin (go*»  —  a)  =  g-cos  a.  Or,  d'après  la  for^ 

Q 

mule  e  =  —  ^%  le  carré  du  temps  qu'un  mobile  met  à  descen- 

dre  toute  la  longueur  d'un  plan  incliné  est  égal  à  cette 
longueur  divisée  par  la  demi- accélération  ;  on  aura  donc 
ici    pour  /'  deux  valeurs  qui   seront   dans  le    rapport  de 

: —  à  -: j  c'est-à-dire   égales  entre  elles.  Par 

cos  a  sin  a      sm  a  cos  a 

conséquent,  deux  mobiles  qui  commencent  au  même  instant 
à  descendre  ces  deux  plans  pour  ainsi  dire  complémentaires, 
arriveront  encore  au  bout  en  même  temps.  Cette  conclusion 
pourrait  aussi  s'énoncer  de  la  manière  suivante  :  un  mobile 
qui  glisse,  sans  frottement,  le  long  des  côtés  d'un  triangle  rec- 
tangle dont  l'hypoténuse  est  verticale,  mettra  le  même  temps  à 
parcourir  n'importe  lequel  des  trois  côtés.  Car  l'accélération  est 

égale  à  fi" pour  le  côté  vertical,  dont  la  longueur  est--; , 

°  °*^  ^  smacosa 

en  désignant  par  b  la  perpendiculaire  abaissée  du  sommet  sur 
l'hypoténuse.  Ce  théorème  se  prête  aisément  à  une  vériOca- 
tion  expérimentale. 

On  peut  aussi  répéter  avec  la  machine  d'Atwood  des  épreuves 
analogues.  Voici  comment  il  faudra  s'y  prendre  :  on  placera  aux 
deux  extrémités  du  fil  des  poids  égaux  P  composés  d'un  même 
nombre  de  petits  poids  égaux  entre  eux  eih  p  ;  ensuite  on  en- 
lèvera l'un  deux  de  dessus  le  poids  ascendant  pour  le  placer 
sur  le  poids  descendant;  la  différence,  c'est-à-dire  la  force  qui 
met  le  système  en  mouvement,  sera  ^p,  et  l'on  mesurera  la 
valeur  de  g'  correspondante.  Ensuite  on  transportera  encore  un 
poids  p  du  côté  ascendant  vers  le  côté  descendant,  ce  qui  ne 
changera  pas  le  poids  total,  mais  rendra  la  différence  ou  la 
force  motrice  égale  à  4^»  et  le  mouvement  produit  dans  ce  cas 
aura  une  autre  accélération  g'^  En  continuant  toujours  ainsi, 
on  observera  les  mouvements  imprimés  à  un  même  mobile 
par  des  forces  2p,  ^p,  6p  :  les  accélérations  correspondantes 
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seront  trouvées  égales  à  g',  g^»g^>  et  Ton  verra  qu'elles  sont 
proportionnelles  aux  forces. 

Pour  que  ces  expériences  puissent  réussir  complètement, 
il  est  nécessaire  que  la  machine  soit  bien  mobile,  et  que  l'on 
prenne  des  poids  considérables,  aûn  de  diminuer  Terreur  in- 
troduite dans  les  expériences  par  la  poulie,  dont  le  poids  n'est 
pas  négligeable  et  dont  la  mobilité  est  imparfaite. 

Nous  admettrons  dès  lors  que  si  un  même  mobile  est  suc- 
cessivement sollicité  par  son  poids  P  et  par  une  force  F,  il 
prendra  des  mouvements  uniformément  accélérés,  avec  des 
valeurs  de  l'accélération  égales  à  g  et  G,  et  que  Ton  aura  la 
relation 

i  =  l     ou     F=?G. 

Si  donc  on  connaît  l'accélération  6,  on  trouvera  1^  valeur  de  F 

P 
en  multipliant  Gpar— >  et  inversement  on  obtiendra  l'accélé- 

^     p 
ration  en  divisant  F  par  —  • 

g 

Il  est  évident  maintenant  que  l'expérience  n'a  plus  rien  a 

nous  apprendre  sur  celte  question  de  l'effet  des  forces  con- 
stantes; car  du  moment  que  Ton  aura  le  poids  P  d*un  mobile, 
on  calculera  la  valeur  de  l'accélération  G  pour  toutes  les  va- 
leurs de  la  force  F  qui  lui  sera  appliquée,  et  par  les  formules 
du  mouvement  on  obtiendra  les  espaces  parcourus  et  les  vi- 
tesses acquises  après  un  temps  quelconque.  Ces  lois  étant 
trouvées,  nous  allons  maintenant  aborder  la  deuxième  partie 
du  programme  que  nous  nous  étions  tracé,  et  cherchera  dé- 
duire des  phénomènes  précédents  les  principes  généraux  dont 
la  mécanique  a  besoin* 


*—— 
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Loi  de  l'indépendance  de  Teffet  produit  par  une  force  sur  un  corps  et  du 
mouvement  antérieurement  acquis  dé  ce  corps.  —  Loi  de  Tindépen- 
dance  des  effets  des  forces  qui  agissent  simultanément  sur  un  même 
corps.  —  Démonstration  expérimentale  et  généralisation  de  ces  lois.  — 
Masse.  —  A  égalité  de  masse,  les  forces  sont  entre  elles  comme  les 
accélérations  qu'elles  produisent.  —  Relation  entre  une  force,  la  masse 
du  corps  sur  lequel  elle  agit,  et  l'accélération  qui  résulte  de  cette  ac- 
tion. —  Lois  générales  du  mouvement  uniformément  varié.  —  Pro- 
blèmes divers. 


INDÉPENDANGE  DES  EFFETS  DES  FOBGES  ET  DU  MOUTEMER  AlXt- 
BŒÏÏREIIEHT  AGftïïIS.  —  La  formule  1^=  6/  nous  montre  qu'au 
commencement  de  chaque  seconde  successive,  un  corps  sou- 
mis à  une  force  constante  possède  des  vitesses 

o,     G,    2  G,    3 G,    ^G; 

par  conséquent,  pendant  chaque  seconde,  la  force  agit  pour 
augmenter  ces  vitesses  d'une  quantité  constante 

G,     G,     G,     G. 

On  peut  donc  dire  que  l'effet  produit  par  elle  sur  le  mobile  est 
le  même,  soit  quand  il  est  primitivement  en  repos,  soit  quand 
il  est  animé  d'une  vitesse  acquise  quelconque. 

Si  nous  étudions  ensuite  les  espaces  parcourus  pendant  des 
temps 

,s  «s  Os  /.i 

ils  sont 

G       ,  G         G        ^G 

—  ï     4  —  '     Q  —  9      'o  —  i'**; 

1  2  ^2  2 

et  pendant  chaque  seconde  successive,  les  longueurs  parcDu- 
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rues  sont 

(r      ^  G      ^  G         G 

— 1     i  — )     o  — 9      7  — • 

Si  le  mobile  ne  marchait  que  sous  l'influence  des  vitesses 
acquises  au  commencement  de  chaque  seconde,  il  parcourrait 
pendant  chacune  d'elles 

o,    Gf    2  G,    3  G. 

La  différence  entre  ces  nombres  et  les  précédents  représente 
donc  l'effet  résultant  de  l'action  de  la  force  pendant  chacun  de 
ces  intervalles  de  temps  ;  or  cette  différence  est  constante  et 

égale  à 

G      G      G      G 

—  f     — 9     — 9     —  • 
7.       2       2       2 

On  voit  donc  encore  ici  que  l'effet  produit  par  une  force  sur 
un  mobile  en  repos,  ou  doué  primitivement  d'une  vitesse  ini* 
tiale,  est  absolument  le  même. 

La  remarque  que  nous  venons  de  faire  ne  s'applique  que 
dans  le  cas  où  la  force  considérée  agit  dans  la  même  direction 
que  la  vitesse  initiale  du  mobile  ;  mais  on  peut  la  généraliser 
par  un  grand  nombre  d'observations.  Quand,  par  exemple,  un 
vaisseau  se  meut  uniformément,  nous  devenons  insensibles  à 
son  mouvement  si  nous  sommes  enfermés  dans  une  chambre 
intérieure,  et  nous  reconnaissons  que  les  effets  des  forces  que 
nous  faisons  agir  sur  un  point  de  ce  vaisseau  sont  les  mêmes 
que  s'il  était  en  repos  ;  ils  sont  donc  indépendants  du  mouve- 
ment antérieurement  acquis  par  le  mobile.  Nous  pouvons  dès 
lors  généraliser  la  remarque  que  nous  avons  précédemment 
faite  et  énoncer  le  principe  général  suivant  : 

Si  tous  les  points  d'un  système  ont  des  vitesses  constantes 
égales  et  de  même  direction  et  que  Vun  d'eux  vienne  à  être 
sollicité  par  une  force  y  son  mouvement  y  relativement  aux  au-^ 
très,  sera  le  même  que  si  le  mouvement  commun  au  système 
n  avait  point  existé  et  quil  eût  été  sollicité  par  da  même  force 
agissant  dans  la  même  direction. 

miPEnANGE  BE8  EFFETS  DES  FORGES  SnnniTJyiÉES.  —  Nous 
avons  montré  par  l'expérience  que  deux  forces  constantes 
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appliquées  à  un  même  mobile  lui  impriment,  après  des  temps 
égaux,  des  vitesses  proportionnelles  à  leurs  intensités.  Par 
conséquent,  si  une  force  F  produit  une  vitesse  v,  une  force 
2  F,  qui  est  la  superposition  de  deux  forces  égales  à  F,  don- 
nera une  vitesse  2  i^  et  fera  parcourir  un  espace  double  pendant 
le  même  temps.  En  général,  plusieurs  forces  agissant  sur  le 
même  mobile  dans  la  même  direction,  superposeront  leurs 
effets,  qui  peuvent  donc  être  considérés  comme  indépendants, 
et  si  Ton  étend  cette  remarque  au  cas  où  les  directions  des 
forces  sont  différentes,  on  arrive  au  principe  suivant  : 

Quand  deux  forces  F  et  F'  agissent  sur  un  mobile  dans 
desdirections  quelconques,  elles  lui  impriment  un  mouvement 
qui  est  la  superposition  de  ceux  qu*il  recevrait  si  elles  agis- 
saient séparément,  c'est-à-dire  qu'en  rapportant  le  corps  à  un 
système  de  points  animés  du  mouvement  qu'il  reçoit  de  F,  il 
prendra,  par  rapport  à  ceux-ci,  le  mouvement  qu'il  recevrait 
de  F'  si  F  n*eût  pas  agi  et  que  le  système  fût  demeuré  en 
repos. 


• —  Quand  un  corps  déterminé  est  successivement 

soumis  à  l'action  de  forces  exprimées  en  kilogrammes,  P,  F, 
F',  F", . . . ,  dont  la  première  est  son  poids,  il  reçoit  des  accé- 
lérations g,  G,  G',  G", . . . ,  exprimées  en  mètres,  et  l'on  a,  d'a- 
près le  principe  de  la  proportionnalité  des  forces  aux  accéléra- 
tions, la  suite  de  rapports  égaux 

FF     ir         p_ 

G  ~  G' ~"  G"  *  "  ■"■  g  "" '^' 

Une  fois  que  l'on  connaîtra  pour  un  corps  la  valeur  de  ce  rap- 
port, l'effet  d'une  force  quelconque  F  sera  connu;  car  on 
pourra  calculer  l'accélération  G  et  ensuite  la  vitesse  et  l'espace 
parcouru  au  bout  d'un  temps  quelconque.  Inversement,  quand 
on  connaîtra  l'accélération  G  qu'il  reçoit  d'une  force,  on  pourra 
trouver  la  valeur  F  de  cette  force.  Ce  rapport  se  nomme  la 
masse  du  corps. 

Pour  le  mesurer,  il  suffit  d'appliquer  au  corps  une  force 
quelconque  F,  de  chercher  son  accélération  G  et  de  diviser  F 
par  G  ;  et  comme  il  est  indifférent  de  prendre  une  force  plutôt 
qu'une  autre,  il  vaut  mieux  choisir  celle  qu'on  mesure  le  plus 
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aisément,  c'est-à-dire  le  poids  P  qui  produit  une  accélération 

p 
constante  gr=9",8.  Alors  la  masse  d'un  corps  est  -• 

La  masse  peut  donc  être  considérée  comme  un  coefficient 

p 
numérique  égal  à  -  et  ne  représenter  rien  autre  chose. 

Souvent  on  considère  la  masse  comme  étant  une  grandeur 
d'espèce  particulière  et  on  la  mesure  avec  une  unité  convenue* 

Deux  corps  éprouvant  des  effets  inégaux  d'une  même  force 
peuvent  être  comparés  au  point  de  vue  de  la  résistance  qu'ils 
opposent  à  son  action  comme  ils  le  sont  au  point  de  vue  de 
toutes  leurs  autres  propriétés.  Ils  sont  dits  avoir  des  masses 
égales  ou  inégales  quand  une  même  force  agit  également  ou 
inégalement  sur  eux. 

On  déOnit  donc  masses  égales  celles  qui  sous  Fin/luence  de 
forces  égales  reçoivent  des  accélérations  égales.  De  cette  défi- 
nition de  l'égalité  on  passe  à  la  notion  d'un  rapport  quelcon- 
que :  deux  masses  sont  dans  le  rapport  de  m  à  n  quand  elles 
peuvent  se  décomposer,  la  première  en  m,  la  deuxième  en  n 
masses  égales.  • 

Cela  posé,  considérons  deux  masses  m  et  m' sollicitées  la 
première  par  son  poids. P,  la  deuxième  par  un  poids  quelcon- 
que P%  et  recevant  des  accélérations  gf  et  g^.  L'unité  de  masse 

P       P' 

sera  soumise  dans  les  deux  cas  à  des  forces  —  et  — ;  ?  et  rece- 

m      m' 

vra  des  accélérations  g  et  g'.  On  aura  donc,  d'après  le  prin- 
cipe de  la  proportionnalité, 

P  .  P'    . 

ou 

P'       m'g' 

Soient  P'  égal  à  i  kilogramme,  g'  à  i  mètre,  et  convenons  de 
prendre  m'  pour  unité  de  masse,  nous  aurons 

1*  =  mgf     m  =  —  » 
ce  qui  veut  dire  que  la  masse  s'exprime  en  unités  de  masse 
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par  le  même  nombre  que  le  rapport  de  P  à  g,  ou  plus  simple- 

,  p 

ment^  que  la  mesure  de  la  masse  est  égale  à  -?  comme  on  dit 

que  la  mesure  d'un  rectangle  est  égale  au  produit  de  sa  base 
par  sa  hauteur. 

Quant  à  Tunité  choisie  pour  mesurer  les  masses,  c'est  la 
masse  qui,  sollicitée  par  i  kilogramme,  prend  une  accélération 
égale  à  i  mètre.  Or  i  décimètre  cube  d'eau  à  4**  pèse  i  ki- 
logramme et  prend  en  tombant  une  accélération  de  9", 8. 
Par  conséquent  9,8  décimètres  cubes  d'eau,  sous  l'Influence 
d'une  force  égale  à  i  kilogramme,  prendraient  une  accélération 
de  I  mètre.  Donc  l'unité  de  masse  est  celle  de  9,8  décimètres 
cubes  d'eau  à  4°  qui  pèsent  9,8  kilogrammes. 

Quelques  auteurs  ont  défini  la  masse  «  la  quantité  de  matière 
que  contient  un  corps.  »  Cette  idée  vient  de  la  signification 
qu'on  donne  au  mot  masse  dans  le  langage  ordinaire  ;  mais 
elle  est  aussi  vague  qu'illusoire  ;  car  la  matière  n'est  pas  une 
chose  qui  nous  soit  connue  et  qu'on  puisse  mesurer.  On  pour- 
rait à  la  rigueur  comparer  du  cuivre  à  du  cuivre  ou  du  plomb 
à  du  plomb  ;  mais  il  n'existe  aucune  relation  entre  la  matière 
de  l'un  et  de  l'autre  de  ces  métaux,  le  cuivre  et  le  plomb.  Ceux 
qui  veulent  garder  cette  idée  de  la  masse  sont  donc  obligés, 
avant  tout,  de  définir  ce  qu'ils  appelent  quantités  de  matière 
égales  ou  masses  égales,  et  ils  arrivent  à  dire  :  a  Ce  sont  celles 
qui  ont  le  même  poids  ;  »  mais  alors  ce  sonl  des  masses  qui, 
sollicitées  par  deux  poids  égaux,  prennent  des  accélérations 
égales,  et  il  vaut  mieux  commencer  par  cette  définition  des 
masses  égales,  sans  la  faire  précéder  d'une  conception  vague 
de  la  quantité  de  matière. 

LOIS  6ÉNËRAL£S  DU  MOUVEMENT  UNIFORMÉMEHT  VABIÉ.  —  Les 

deux  principes  généraux  que  nous  venons  d'énoncer  suffisent 
pour  résoudre  beaucoup  de  problèmes  de  la  mécanique:  pour 
bien  le  montrer,  faisons  voir  comment  nous  pourrons  en  dé- 
duire les  lois  du  mouvement  produit  par  une  force  constante, 
ce  sera  faire  la  synthèse  des  phénomènes  que  nous  avons  ana- 
lysés par  l'expérience. 

Soit  Pie  poids  d'un  corps;  supposons  qu'il  ait  reçu  à  l'avance 
une  vitesse  constante  a  dirigée  verticalement  de  haut  en  bas 
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ou  de  bas  en  haut,  et  qu'il  soit  soumis  à  l'action  d'une  force 
constante  quelconque  F  agissant  de  haut  en  bas. 

Puisque  l'action  de  laïorce  est  indépendante  du  mouvement 
antérieurement  acquis  par  le  mobile,  elle  lui  communiquera 
une  vitesse  Gt  qui  s'ajoutera  à  la  vitesse  a  si  elle  agit  dans  le 
même  sens  ou  s'en  retranchera  si  elle  est  de  direction  opposée. 
On  aura  donc 

i/^=  u-hGi    ou    v  =  a — Gt, 

et  généralement 

i^  =  a±Gt. 

Puisque  la  vitesse  est,  par  définition,  la  dérivée  de  la  fonc- 
tion qui  exprime  les  espaces  parcourus,  on  aura  l'expression 
de  l'espace  en  repassant  de  la  dérivée  à  la  fonction  qui  l'a  pro- 
duite, et  cela  donne 

2 

C  est  une  constante  qui  exprime  la  distance  parcourue  à  l'ori- 
gine du  temps.  Nous  pouvons  la  supposer  nulle  : 

V  ^=z  at± 

2 

Il  faut  de  plus  connaître  la  valeur  de  G;  nous  y  parviendrons 
par  le  deuxième  principe  qui  nous  apprend  que  les  accéléra- 
tions sont  proportionnelles  aux  forces ,  et  nous  aurons 


P 


^g 


F~6' 

équation  qui  fera  connaître  G.  On  voit  donc  que  les  deux  prin- 
cipes étant  admis,  la  loi  générale  du  mouvement  uniformé- 
ment accéléré  en  devient  une  conséquence.  Si  nous  supposons 
que  a  soit  nul,  nous  retrouvons  les  formules  que  l'expérience 
nous  a  données, 

(/=6/,     e 1     J  =     -    G, 

et  si  F  est  égal  au  poids  du  corps,  G  devient  égal  à  g,  et  on  a 
les  lois  de  la  chute  libre  : 
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Hais  les  formules  générales  s'appliquent  à  un  cas  que  Tex- 
périence  n'a  pas  étudié,  celui  où  le  mobile  aurait  reçu  une 
vitesse  initiale  constante  a.  Examinons  ce  qui  arrive  quand  le 
corps  est  lancé  de  bas  en  haut  et  qu'il  est  soumis  à  l'action  de 
la  pesanteur  : 

♦'=« — gi,     e  =  ai — ^ — • 

La  vitesse  va  en  diminuant  avec  le  temps,  elle  devient  nulle 

quand  t  =  -f  et  la  hauteur  à  laquelle  est  arrivé  le  mobile  se 

trouvera  en  remplaçant  /  par  cette  valeur  dans  l'équation  de 
l'espace,  ce  qui  donne 

a      ga^ fl* 

Une  fois  arrivé  à  cette  hauteur,  le  mobile  est  ramené  au  re- 
pos, mais  alors  il  est  soumis  à  l'action  de  la  pesanteur  qui  le 
fait  redescendre,  et  il  prend  un  mouvement  inverse  dont  les 
formules  sont 

v  =  gt,     e  =  ^. 

et  quand  il  est  revenu  sur  le  sol  d'où  il  est  parti  primitivement, 

a} 
il  a  parcouru  de  nouveau  la  hauteur  —  à  laquelle  il  s'était 

élevé;  le  temps  qu'il  a  employé  pour  redescendre  se  trouvera 

en  remplaçant  e  par  —  dans  l'équation  de  l'espace,  et  sera 

8 
et  la  vitesse  qu'il  a  acquise  est 

a 
8 


^  =  g'-  =  ^y 


c'est-à-dire  qu'il  a  mis  pour  descendre  le  même  temps  que 
pour  monter,  et  qu'il  a  repris  en  retombant  au  point  de  départ 
une  vitesse  égale  à  celle  qu'il  avait  en  partant,  mais  de  signe 
contraire. 
On  voit  par  cet  exemple  que  non-seulement  les  principes 
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admis  reproduisent  nos  expériences,  niais  qu'on  en  peut  dé- 
duire des  conséquences  nouvelles,  et  s'en  servir  pour  résoudre 
des  problèmes  particuliers  :  une  fois  la  théorie  faite,  il  n'y  a 
plus  qu'à  l'appliquer.  C'est  ce  que  nous  allons  encore  faire 
pour  deux  exemples. 

CHUTE  SÏÏB  un  PLAH  INGLIIIÉ.  —  Le  mobile  ayant  un  poids /^ 
et  l'inclinaisoii  du  plan  étant  a,  la  composante  parallèle  à  la 
direction  du  mouvement,  c'est-à-dire  la  force  qui  le  produit, 
esipsma.  L'accélération  G  sera  donnée  d'après  le  deuxième 
principe  par  la  formule 

G       psina  ^ 

—  =:- 5     OU     G  =  £rsina, 

et  les  équations  du  mouvement  sont 

,  .  £^sina^, 

2 

Quand  le  mobile  parlant  du  point  A  sera  arrivé  au  point  B 

[Jig.  22),  il  aura  parcouru  l'espace  AB=:-^ — ,  en  désignant 

par  h  la  hauteur  du  plan.  Si  on  remplace  e  par  cette  valeur  et 
qu'on  résolve  la  deuxième  équation  par  rapport  à  /,  on  aura 
le  temps  de  la  chute,  et  la  première  équatioti  donnera  ensuite 
la  vitesse  acquise.  On  trouve 


v/ — ^-7-»     <^=v/2g-A. 
V  fi*sm-a  ° 


g*sm-a 

Ceci  nous  montre  que  si  h  est  constant,  le  temps  de  la  chute 
augmente  quand  a  diminue,  mais  que  la  vitesse  acquise  par  le 
mobile  tombant  de  la  hauteur  h  est  indépendante  de  la  direc- 
tion du  plan  incliné,  et  qu'elle  est  la  même  que  s'il  tombait 
suivant  la  verticale. 

MOUYEHEHT  DES  PROJECTILES  DANS  LE  VIDE.  —  Supposons  un 
projectile  lancé  obliquement  dans  la  direction  OT  {/ig.  24), 
avec  une  vitesse  initiale  égale  à  a.  En  vertu  du  premier  prin- 
cipe, il  sera  soumis  à  deux  causes  de  mouvement  qui  agiront 
indépendamment  Tune  de  l'autre  :  la  première  est  la  vitesse  a, 
I.  5 
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ladeuxième  estraction  de  la  pesanteur.  Cette  vitesse  a  peut  se 
décomposer  en  deux  autres,  Tune  acosa  qui  est  horizontale, 

Fig.   24. 


l'autre  asina  qui  est  verticale.  Quant  à  la  pesanteur,  elle  agit 
de  haut  en  bas  en  sens  inverse  de  «sina,  et  la  vitesse  gt  qui 
en  résulte  se  retî*anchede  asina.  On  a  donc  pour  exprimer  les 
vitesses  horizontale  et  verticale  du  mobile 

v,  =  acos(x,     (^2  =  «sina  —  gt. 

Par  conséquent  les  espaces  parcourus  se  trouveront  en  repas- 
sant de  l'expression  des  vitesses,  qui  sont  des  dérivées,  aux 
fonctions  dont  elles  dérivent,  ce  qui  donne 

x=at  cosa,     r=^atsinix  —  ^— j 

et  si  Ton  élimine  t  entre  ces  deux  expressions,  on  aura  Téqua- 
tion  de  la  trajectoire  suivie  par  le  mobile 


y=  X  tang  a  — 


8 


2a'ros'« 


x\ 


En  remplaçant  a^  par  2  gh,  h  étant  la  hauteur  à  laquelle  ar- 
riverait le  mobile  lancé  verticalement  avec  la  vitesse  a,  on 
obtient 


^^=1  or  tang  a  — 


.v 


4  /'  cos'  a 


Les  projectiles  lancés  obliquement  dans  le  vide  décrivent 
donc  une  portion  de  parabole,  dont  Taxe  est  vertical,  et  le  che- 
min qu'ils  parcourent  se  compose  de  deux  parties,  l'une  ascen- 
dante,  l'autre  descendante,  symétriques  par  rapport  à  cet 


axe. 


PESANTEUR.  67 

Faisant  ^==  o,  on  trouve  pour  x  deux  valeurs  x'  et  x", 

or'  =  o,     x"  =  1  h  sîn  2  a  ; 

x"  représente  la  distance  horizontale  OM  parcourue  par  le  mo- 
bile, elle  se  nomme  Vamplitude  du  jet.  On  voit  qu'elle  croît 
d'abord  avec  a,  qu'elle  devient  maximum  pour  «  =  45"*,  et 
qu'ensuite  elle  diminue;  elle  est,  en  outre,  proportionnelle  à  h 
ou  au  carré  de  la  vitesse  initiale  a. 
Quand  a=45°±/:jt,  l'amplitude  est 

2  h  sin  (go**  dz  2  |ut  )  =  2  A  cos  2  ^. 

Elle  prend  donc  des  valeurs  égales  quand  l'inclinaison  du  jet 
croît  ou  décroit  à  partir  de  45". 

La  houteur  maximum  à  laquelle  le  mobile  arrive  correspon- 
dra au  point  N,  milieu  de  OM;  faisons  donc  ;r=^  Asin2a,  et 
cherchons  la  valeur  correspondante  de  j,  nous  trouvons 

^=:Asin*a. 

Celte  hauteur  maximum  croît  avec  a  et  devient  égale  à  h  pour 
a  =90°.  On  retombe  dans  le  cas  du  mobile  lancé  verticalement 
de  bas  en  haut. 

La  vitesse  est  égale  en  des  points  également  élevés  sur  les 
deux  arcs  de  la  courbe.  En  effet,  les  vitesses  composantes  étant 
c,  et  f»,  on  aura  pour  la  vitesse  totale  V 


N'  =  v\^v\=a''  —  '2g\ats\noi  —  ^\  =0"  — 


^STy 


et  l'on  voit  que  les  vitesses  sont  égales  pour  la  même  valeur 
de  f,  elles  sont  symétriques  par  rapport  à  l'ordonnée  moyenne 
PN. 

Dès  lors  il  est  évident  que  le  temps  employé  par  le  mobile 
pour  monter  est  égal  à  celui  qu'il  met  pour  descendre. 

On  peut  se  proposer  de  trouver  la  valeur  qu'il  faut  prendre 
pour  a,  c'est-à-dire  la  direction  qu'il  faut  donner  au  jet  pour 
atteindre  un  point  déterminé  :  il  faut  alors  que  les  coordonnées 
x\  f  de  ce  point  satisfassent  à  l'équation  de  la  parabole,  ou  que 


x"' 


r'  -^ x'  tanga -h  /"T  ( »  4- taiig'a )  =  o, 

5. 
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donc 


tanga 


X' 


On  aura  deux  solutions  correspondantes  aux  deux  signes, 
il  y  aura  donc  deux  paraboles  satisfaisant  à  la  question. 

Si  le  radical  est  nul,  les  deux  solutions  se  confondront  en 
une  seule. 

Si  la  quantité  comprise  sous  le  radical  est  positive,  le  pro- 
blème sera  possible;  si  elle  est  négative,  il  ne  le  sera  pas.  En 
posant  qu'elle  est  égale  à  zéro,  on  trouve  Téquation  de  la 
courbe  qui  sépare  les  points  que  Ton  peut  ou  qu'on  ne  peut 
pas  atteindre.  C'est  une  parabole  que  l'on  nomme  parabole  de 
sûreté.  Son  équation  est 

Son  axe  est  confondu  avec  l'axe  des  j,  sa  concavité  est  tour- 
née vers  Taxe  des  x\  son  sommet  est  à  une  hauteur  h  et  son 
paramètre  est  4  'i;  d'où  il  suit  qu'elle  a  le  point  0  pour  foyer. 
On  voit  que  la  limite  des  points  que  Ton  peut  toucher  s'éloigne 
avec  A,  c'est-à-dire  avec  la  vitesse  d'impulsion. 

Résumons  avant  de  quitter  ce  sujet  la  série  d'expériences  et 
de  raisonnements  qui  sont  la  matière  de  cette  Leçon  et  de  la 
pré<îédente. 

Nous  avons  pris  des  forces  constantes,  c'est-à-dire  des  forces 
qui  exigent  pour  être  équilibrées  une  résistance  invariable, 
et  nous  avons  étudié  par  l'expérience  les  lois  des  mouvements 
qu'elles  impriment  à  un  mobile  quand  elles  sont  appliquées 
à  son  centre  de  gravité.  Ces  lois  ont  été  trouvées;  elles  sont  au 
nombre  de  trois,  et  se  résument  par  les  équations  suivantes: 


1° 

^  l~G 

Elles  déterminent  complètement  le  mouvement  produit 
quand  on  connaît  F,  le  poids  P  du  mobile,  et  l'accélération  g 
qu*il  produit  sur  le  corps  quand  il  le  fait  tomber. 


e 

2 

V 

Gt-, 

P 

g. 

PESANTEUR.  &j 

Nous  avons  fait  ensuite  des  remarques  sur  ces  lois.  En  étu- 
diant les  deux  premières,  nous  avons  vu  que  l'action  de  la  force 
sur  le  mobile,  quand  il  a  déjà  une  vitesse  acquise,  est  la  même 
que  quand  il  est  d'abord  à  Tétat  de  repos;  cette  remarque  a  été 
corroborée  ensuite  par  l'observation  de  phénomènes  plus  gé- 
néraux, et  nous  avons  admis  le  principe  de  l'indépendance  des 
effets  des  forces  et  des  vitesses  acquises. 

La  troisième  loi  montrait  que  les  forces  sont  proportionnelles 
aux  accélérations  qu'elles  impriment  à  un  même  corps,  ou, 
en  d'autres  termes,  que  deux  forces  agissant  ensemble  et  dans 
la  même  direction  produisent  un  effet  égal  à  la  somme  des 
effets  individuels  qu'elles  déterminent  quand  elles  agissent  sé- 
parément; nous  avons  généralisé  cette  remarque  et  nous  en 
avons  conclu  un  deuxième  principe,  celui  de  l'indépendance 
des  effets  produits  par  des  forces  agissant  simultanément. 

Acceptant  ensuite  ces  principes,  non  pour  les  avoir  démon- 
trés, mais  pour  les  avoir  rendus  probables,  nous  avons  fait 
voir  qu'ils  sufGsent  pour  que  l'on  puisse  traiter  mathémati- 
quement divers  problèmes  sur  les  effets  des  forces;  et,  par  ces 
exemples,  nous  avons  montré  comment  la  mécanique  procède 
une  fois  que  les  principes  dont  elle  avait  besoin  ont  été  décou- 
verts et. qu'elle  les  a  admis.  Elle  a  besoin  d'en  accepter  un 
troisième,  celui  de  l'action  et  de  la  réaction,  dont  nous  allons 
nous  occuper. 
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ACTION  ET  RÉACTION. 


Loi  de  l'égalité  de  raction  et  de  la  réaction.  —  Choc  des  corps. 
—  Force  d'inertie.  ~  Force  centrifuge. 


Supposons  deux  corps  occupant  chacun  une  position  déter- 
minée, et  imaginons  qu'il  y  ail  entre  eux  un  ressort  tendu  et 
appuyant  sur  leurs  centres  de  gravité,  il  exercera  sur  tous  les 
deux  des  pressions  égales  dans  des  sens  opposés.  Si  Tun  d'eux 
devient  libre,  il  se  mettra  en  mouvement  sous  l'action  de  la  force 
qui  lui  est  appliquée;  si  c'est  l'autre,  il  se  mouvra  en  sens  in- 
verse sous  l'influence  d'une  force  égale;  s'il  arrive  que  tous 
les  deux  soient  libres  à  la  fois,  tous  les  deux  obéiront  en  même 
temps  à  ces  deux  forces  égales  et  opposées  ;  enfin  si  le  ressort 
les  tire  au  lieu  de  les  pousser,  il  n'y  aura  rien  de  changé  que 
le  sens  des  effets  produits.  De  ces  deux  forces.  Tune  est  l'ac- 
tion, l'autre  est  la  réaction.  Nous  allons  montrer  qu'elles  se 
trouvent  dans  un  grand  nombre  de  phénomènes  que  nous 
prendrons  comme  exemples,  et  que  les  organes  mécaniques 
qui  transmettent  le  mouvement  fonctionnent  comme  des  res- 
sorts. 

Plaçons  verticalement  sur  une  table  un  cylindre  creux  plein 
d'air  et  enfonçons  un  piston  dans  l'intérieur,  l'air  se  compri- 
mera et  exercera  deux  pressions  égales  et  opposées,  l'une  sur 
le  piston  de  bas  en  haut,  l'autre  sur  la  base  du  cylindre  de 
haut  en  bas;  si  nous  cessons  de  maintenir  le  piston,  il  se  relè- 
vera ;  si  nous  enlevons  la  table  qui  soutenait  le  cylindre,  il  s'a- 
baissera brusquement.  Il  y  avait  donc  un  ressort  tendu,  c'était 
l'air  comprimé  qui  .exerçait  une  action  et  une  réaction  sur  les 
faces  opposées  du  cylindre  et  du  piston.  Le  même  phénomène 
se  produit  dans  les  armes  à  feu  ;  l'inflammation  de  la  poudre 
développe  rapidement  une  grande  quantité  de  gaz  dans  l'in- 
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térieur  du  canon;  le  boulet  est  chassé  d'un  côté  :  c'est  l'ac- 
tion; l'arme  est  repoussée  de  l'autre,  elle  recule  :  c'est  la 
réaction. 

Si  nous  considérons  ce  qui  se  passe  dans  le  cylindre  d'une 
machine  à  feu,  nous  retrouvons  les  mêmes  faits,  avec  cette 
différence  que  la  vapeur  y  a  remplacé  le  gaz.  Pendant  qu'elle 
chasse  le  piston  d'un  côté,  elle  presse  la  base  du  cylindre  de 
l'autre  ;  si  le  piston  était  fixe  et  le  cylindre  mobile,  c'est  celui- 
ci  qui  se  mouvrait. 

Au  lieu  d'un  gaz,  nous  pouvons  enfermer  dans  le  cylindre 
creux  un  liquide  quelconque;  le  piston  s'y  enfonce  encore 
quand  on  le  pousse  ;  le  liquide  s'y  comprime,  puis  il  exerce  une 
action  et  une  réaction  sur  le  piston  et  la  base  du  cylindre.  La 
preuve  que  ce  liquide  est  comprimé,  c'est  qu'en  ouvrant  subi- 
tement un  robinet,  on  voit  s'échapper  un  jet  rapide,  et  toute 
action  cesser  sur  le  piston  et  le  cylindre. 

Prenons  maintenant  une  table  chargée  de  poids;  les  pieds 
de  la  table  interposés  entre  le  sol  et  les  poids  se  raccourcis- 
sent d'une  quantité  que  l'on  peut  mesurer;  en  ce  moment, 
ils  passent  à  l'état  de  tension,  et  leur  élasticité,  comme  celle 
d'un  ressort,  produit  deux  forces  égales  et  opposées,  l'une 
soutenant  le  poids,  l'action,  l'autre  appuyant  sur  le  sol,  la 
réaction. 

La  même  chose  a  li«u  si  on  soutient  un  poids  à  un  crochet, 
par  l'intermédiaire  d'une  corde  ou  d'un  fil  de  métal  ;  ce  soutien 
s'allonge,  ses  molécules  s'écartent,  et  alors  une  force  attractive, 
qui  se  développe  entre  elles,  agit  aux  deux  extrémités,  d'une 
part  pour  soutenir  et  équilibrer  le  poids,  de  l'autre  pour  peser 
sur  le  crochet,  comme  si  le  corps  suspendu  y  était  directement 
appliqué. 

Nous  pouvons  encore  citer  les  actions  développées  par  les 
animaux.  Qu'un  homme  soulève  un  fardeau  placé  sur  le  sol,  il 
développe  une  force  verticale  appliquée  de  bas  en  haut  contre 
le  poids  qu'il  soulève,  mais  aussi  une  réaction  égale  et  dirigée 
en  sens  opposé  sur  le  sol  qui  lui  sert  d'appui.  Nous  savons 
tous  que  pour  déplacer  un. obstacle  pesant,  ou  vaincre  des  ré- 
sistances, ou  soutenir  même  le  poids  de  notre  corps,  il  faut, 
comme  on  le  dit  vulgairement,  prendre  un  point  dappui, 
c'est-à-dire  tendre  nos  muscles  qui  font  ressort  entre  l'objet 
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que  nous  voulons  faire  mouvoir  et  un  obstacle  résistant  contre 

lequel  se  fait  la  réaction  et  qui  la  détruit. 

Dans  tous  ces  phénomènes,  on  voit  donc  une  action  dans  un 
sens  sur  un  des  corps,  une  réaction  opposée  sur  Tautre,  et  on 
en  reconnaît  la  cause  en  étudiant  Torgane  mécanique  qui  les 
lie;  qu'il  soit  gazeux,  liquide  ou  solide,  c'est  son  élasticité 
qui  est  enjeu,  et  il  constitue  un  véritable  ressort,  agissant  à 
ses  deux  extrémités. 

Mais  il  y  a  dans  la  physique  des  forces  qui  paraissent  s'exer- 
cer sans  aucun  intermédiaire,  ou  qui  agissent  sans  qu'on  le  con- 
naisse :  telles  sont  les  attractions  et  les  répulsions  magnétiques 
ou  électriques.  Néanmoins,  bien  qu'on  ne  voie  alors  aucun'lien 
entre  les  corps  attirés  ou  repoussés,  on  n'en  constate  pas  moins 
l'existence  des  deux  forces  opposées.  Par  exemple,  l'aimant 
attire  le  fer,  mais  le  fer  attire  aussi  l'aimant;  si  l'un  d'eux  est 
fixe,  l'autre  se  met  en  mouvement;  quand  tous  les  deux  sont 
libres,  tous  les  deux  se  déplacent,  et  font,  avant  de  se  ren- 
contrer, une  partie  du  chemin  qui  les  sépare.  De  plus,  les  deux 
forces  opposées  sont  égales,  car  si  on  fixe  les  deux  corps  sur 
un  liège  flottant,  ils  forment  un  système  qui  ne  se  déplace  pas 
de  lui-même,  ce  qui  arriverait  infailliblement  si  l'une  des  deux 
attractions  n'était  pas  égale  à  l'autre. 

Puisque  dans  tous  les  cas  où  les  expériences  directes  sont 
possibles,  l'existence  des  deux  forces  d'action  et  de  réaction  se 
constate,  soit  qu'il  y  ait  un  lien  matériel  qui  les  explique,  soit 
qu'il  n'y  en  ail  pas  de  connu,  on  est  conduit  à  penser  qu'il  en 
est  encore  de  même  quand  il  s'agit  d'actions  qu'on  ne  peut 
étudier  par  l'expérience.  On  admet  par  extension  que  si  le  so- 
leil attire  la  terre,  la  terre  attire  aussi  le  soleil,  et  que  quand 
un  corps  tombe  sur  la  terre,  celle-ci  de  son  côté  tombe  vers 
le  corps;  on  généralise,  on  étend  à  tous  les  cas  possibles  ce 
que  l'on  reconnaît  vrai  dans  tous  les  cas  particuliers  que  Ton 
étudie,  et  on  énonce  le  principe  suivant  : 

Quand  un  point  matériel  A  est  sollicité  par  une  force  éma- 
nant d'un  autre  point  matériel  B,  ce  dernier  est  également 
soumis  à  l'action  d'une  force  égale  et  contraire  à  la  première. 

La  loi  admise  va  nous  conduire  immédiatement  à  des  con- 
séquences importantes.  Prenons  deux  corps  sphériques  A  etB 
{Jig.  25),  dont  nous  supposerons  les  masses  m  et  m'.  Suppo- 
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sons  qu'ils  soient  tous  les  deux  libres  et  sollicités  par  deux 
forces  constantes,  égales  et  opposées,  appliquées  à  leur  centre 

Pj     23.  ®^  dirigées  Tune  sui- 

^  n.'    vanl  AB ,  Tautre  sui- 

0 -r. ^^ z 0    vant  BA;  tous  deux 

^  vont  prendre  un  mou- 

vement uniformément  accéléré,  et  les  accélérations  seront 

F  F 

ni  m 

c'est-à-dire  que  les  vitesses  Gt  et  G't,  au  bout  de  temps  égaux, 
seront  en  raison  inverse  des  masses. 

Ce  résultat  nous  explique  comment  il  se  fait  que  le  boulet 
sort  du  canon  avec  une  vitesse  très-grande,  pendant  que  la 
pièce  en  a  pris  une  autre  beaucoup  moindre  :  c'est  qu'elle  a  une 
masse  bien  plus  considérable.  Cela  nous  montre  aussi  comment 
la  terre,  dont  la  masse  est  infinie,  comparée  à  celle  des  corps 
qui  sont  mis  en  mouvementé  sa  surface,  ne  se  déplace  pas  par 
l'effet  des  réactions  qu'elle  subit. 

Des  équations  précédentes  on  tire  mv=^m'v';  c'est  ce  que 
l'on  exprime  en  disant  que  les  quantités  de  mouvement  sont 
égales  pour  les  deux  corps. 

Soit  C  [Jig,  ?.5)  le  centre  de  gravité  du  système  des  deux 

masses  A  et  B  à  l'origine  du  mouvement;  après  un  temps  /, 

elles  sont  venues  se  placer  l'une  en  A',  l'autre  en  B',  et  l'on 

peut  voir  que  le  centre  de  gravité  est  resté  immobile  :  en  effet, 

on  a 

A  C  _  m' 

CB""/n* 
Les  équations  du  mouvement  donnent 

AA'==-/^=  —  r, 

C  V  * 

a  im 

donc 

AA^  __  m' 

BB'  ""  w  ' 
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par  conséquent 

AC      AA^_  A^C      m^ 
CB""BB'~  B'C""m  ' 

donc  le  point  C  «f/  en  un  moment  quelconque  le  centre  de 
gravité  des  deux  corps,  et  il  reste  immobile^ 

11  résulte  de  là  que  si  une  pièce  de  canon  et  le  boulet  qu'elle 
lance  étaient  libres  de  toute  résistance,  leur  centre  de  gravité 
commun  resterait  indéfiniment  le  même.  Cette  conséquence  se 
généralise  :  ainsi  Ton  démontre  en  mécanique  qu'une  bombe 
dont  le  centre  de  gravité  décrit  une  parabole  dans  le  vide,  écla- 
tant pendant  sa  course,  se  divise  en  divers  fragments,  dont  le 
centre  de  gravité  commun  continue  à  décrire  la  parabole. 

CHOC  DES  CORPS.  —  Faisons  maintenant  l'application  du  prin- 
cipe au  cas  du  choc  des  corps.  Je  supposerai  deux  masses  homo- 
p.     ^g  gènes  m,  m'  [Jig.  26),  ayant  reçu 

m  ^.      des  vitesses  constantes  t',  v'  di- 

0  ©     rigées  de  A  vers  B.  Lorsque  v 

sera  plus  grand  que  v'y  les  corps 
arriveront  à  se  rencontrer,  seront  pendant  un  temps  très-court 
pressés  l'un  contre  l'autre,  et  une  force  réciproque  F,  qui  dé- 
pend de  leur  élasticité,  agira  entre  eux  pour  augmenter  la  vi- 
tesse de  B  d'une  quantité  x^  et  diminuer  celle  de  A  d'une 
quantité  x.  Si  les  masses  ne  sont  pas  élastiques,  elles  reste- 
ront déformées,  ne  se  sépareront  pas  et  continueront  à  mar- 
cher avec  une  vitesse  constante  commune,  /  -h  x'  pour  la  pre- 
mière, ei  V  —  X  pour  la  seconde,  et  l'on  aura 

V  —  X  =  if'  -\-  x'. 

Puisque  x  et  x'  sont  les  vitesses  résultant  d'une  même  force 
appliquée  pendant  le  même  temps  à  des  masses  différentes, 
on  a  la  relation 

X       m' 

x'       m 

Ces  deux  équations  suffisent  pour  trouver  x  et  x\  et  Ton  a 

m' [v  —  v')         ,      m[v  —  (/) 
m-\-m'  m  -h  m 
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d'où  Ton  lire  pour  la  vitesse  commune  aux  deux  masses, 

m-f-m 


mv  zn  m' c' 


On  passera  du  cas  où  les  vitesses  sont  de  même  sens  à  celui 
où  elles  sont  de  direction  opposée,  en  changeant  le  signe  de 
c',  ce  qui  donne  l'expression  générale 

V  —  x  =  x'  zhv'  = 

m -h  m 

Nous  avons  supposé  les  corps  A  et  B  dépourvus  de  toute  élas- 
icité;  s'ils  sont  au  contraire  parfaitement  élastiques,  ils  se  com- 
primeront au  moment  du  choc,  mais  reprendront  aussitôt  après 
leur  forme  primitive.  La  masse  m  aura  d'abord  perdu  une  vi- 
tesse ^,  puis  recevra  par  la  réaction  élastique  une  autre  vitesse 
égale  à  j:  en  sens  inverse;  elle  aura  donc  une  vitesse  c  —  nx, 
La  masse  m'  aura  gagné  une  vitesse  a/  au  moment  du  choc  et 
une  autre  vitesse  x'  par  la  réaction  élastique;  ces  deux  corps 
auront  donc  des  vitesses  définitives  v  —  2 j:  et  c'  -f-  ^j/,  ce  qui 
donne 

m'  ( (^  —  v']       2m'v^ -\-v(m  —  m' ) 
m  -i-  m'  m-^  m' 

,  ,        ,         miv  —  v')       imv-\-\/[w! — m) 

i/-|-2j:'=  C''-f-2  — ^ -^  = ^ — ; -n 

m-\-  m'  m-^-  m 

formules  dans  lesquelles  il  faudra  changer  le  signe  de  v'  si  les 
vitesses  sont  de  sens  contraire. 
Admettons  que  m  =  m', 

i'  —  207  =  /,     i/-^ix'=:^v; 

les  deux  corps  ont  échangé  leurs  vitesses;  et  si  c'  est  égal  à  o, 
c'est-à-dîre  si  ta  sphère  choquée  est  primitivement  en  repos, 

c'est-à-dire  que  la  bille  choquante  reste  en  repos  et  qu'elle 
communique  toute  sa  vitesse  à  la  bille  choquée.  Ce  remar- 
quable résultat  se  vérifie  aisément  par  l'expérience.  On  sus- 
pend à  un  support  commun  [Jig*  27  )  plusieurs  billes  d'ivoire 
égales,  en  contact,  et  dont  les  centres  se  trouvent  sur  une 
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ligne  droiie.  On  écarle  la  première  d'un  angle  quelconque,  ei 

on  l'abandonne  à  l'aciion  de  la  pesanieur  ;  elle  décrit  un  arc  de 


cercle  comme  un  pendule  et  vient  choquer  la  sphère  suivante 
avec  une  vitesse  c^  ^^gfA.  Après  le  choc,  elle  est  en  repos, 
mais  elle  donne  toute  sa  vitesse  à  la  deuxième  bille,  qui  la 
transmet  de  même  à  la  troisième,  et  l'action  se  continuant 
dans  toute  la  série  des  splières  d'ivoire  jusqu'à  la  dernière  B, 
celle-ci  acquiert  la  vitesse  qu'avait  A,  et  on  la  voit  se  soulever 
jusqu'en  B';  ensuite  elle  retombe  avec  la  même  vitesse  que 
celle  qu'elle  avait  reçue,  elle  la  communique  inversement  de 
B  en  A,  et  l'on  a  ainsi  un  pendule  formé  de  parties  intermé- 
diaires immobiles  et  de  deux  billes  extrêmes  qui  seules  se 
soulèvent  et  s'abaissent  aliernativenient.  On  vérifie  par  là  avec 
la  plus  grande  évidence  le  fait  de  la  transmission  des  vitesses 
d'une  bille  à  la  suivante. 
Lorsque  m'  =  05  et  c'  --  o, 

V  —  2  ar  =^  —  i-, 

ce  qui  veut  dire  que,  quand  une  bille  frappera  un  obstacle  de 
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masse  infinie,  elle  prendra  après  le  choc  une  vitesse  égale  et 
opposée  à  celle  qu'elle  avait  d*abord;  Par  conséquent,  quand 
on  laissera  tomber  une  sphère  d'ivoire  sur  un  plan  de  marbre, 
elle  devra  rebondir  et  remonter  jusqu'au  point  d'où  elle  est 
tombée,  pour  recommencer  ensuite  et  indéfiniment  le  même 
mouvement.  On  sait  que  ces  oscillations  ont  lieu  en  effet,  mais 
que  leur  amplitude  diminue  rapidement,  ce  qu'il  faut  attribuer 
à  trois  causes  :  i**  à  ce  que  la  résistance  du  plan  n'est  pas  infi- 
nie, parce  que,  vu  la  rapidité  du  choc,  la  force  ne  se  transmet 
qu'à  une  portion  seulement  de  la  masse  et  non  à  sa  totalité; 
2°  à  la  résistance  que  l'air  oppose  au  mouvement;  3®  à  ce  que 
l'élasticité  n'est  jamais  parfaite.  Enfin  si  la  bille  vient  frapper 

obliquement  le  plan  résistant  dans 

p.  la  direction  AB  (Jig.  28},  sa  vitesse 

•  se  décompose  en  deux  autres,  l'une 

^         r/  X        K  tangcntielle  BE,  l'autre  normale  BF; 

1      /   ;  N  celle-ci  seulement  change  de  signe 

^.  /    '  \       \  -.,  après  le  choc  et  devient  BG,  d'où 

X  ^  ^-        résulte  une  vitesse  unique  BH  par 

la  composition  de  BE  et  de  BG;  et 
il  est  évident  que  le  mouvement  incident  se  réfléchit  avec  un 
angle  de  réflexion  égal  à  celui  d'incidence.  Tout  le  monde  sait 
que  l'expérience  vérifie  celte  conclusion. 

La  discussion  que  nous  venons  de  faire  résume  les  cas  les 
plus  simples  du  choc,  c'est-à-dire  ceux  où  l'on  suppose  des 
billes  sphériques  animées  d'un  mouvement  de  translation,  mais 
ne  tournant  pas  sur  elles-mêmes.  Il  ne  faut  pas  croire  que  les 
formules  précédentes  suffisent  pour  expliquer  les  effets  que 
l'on  produit  sur  un  billard  :  là,  en  effet,  les  billes  tournent  sur 
elles-mêmes,  et  suivant  que  le  joueur  les  frappe  en  haut  ou 
en  bas,  à  droite  ou  à  gauche,  il  imprime,  outre  une  vitesse  de 
translation,  un  mouvement  de  rotation  très-complexe  que  le 
frottement  sur  le  tapis  ou  le  choc  sur  les  bandes  transforme  à 
chaque  instant.  Cette  complication  fait  delà  théorie  du  jeu  de 
billard  une  des  questions  les  plus  difficiles  que  l'analyse  puisse 
aborder. 

FORCE  D'INERTIE.  —  Toutes  les  fois  que  l'on  applique  à  un 
corps  une  force  constante  par  Tinlermédiaire  d'un  fil,  ce  corps 
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reçoit  un  mouvement  uniformément  accéléré,  et  Texpérience 
montre  que  le  fil  prend  une  tension  constante,  ce  qui  prouve 
qu'il  est  à  chaque  instant  sollicité  par  deux  forces  égales.  Tune 
appliquée  à  Textrémité  opposée  au  corps  et  qui  produit  le 
mouvement,  l'autre,  qui  est  égale  et  contraire,  agissant  au  bout 
opposé.  Cette  dernière  est  la  réaction  du  corps;  on  la  nomme 
force  d'ineriicy  et  Ton  peut  aisément  l'expliquer  par  les  rai- 
sonnements suivants» 

Considérons  une  barre  métallique  AM  [fig^  29)  libre  de  se 
mouvoir  dans  l'espace;  décomposons-la  par  la  pensée  en  tran- 

Fig.   29. 
M G  F  E  D  C  B  A  j, 


nz 


ches  très-minces  A,  B,  C,  D,  E.  Nous  verrons  bientôt  que,  si 
par  des  tractions  exercées  aux  deux  extrémités  on  écarte  les 
molécules,  il  se  développe,  entre  deux  tranches  successives, 
une  action  attractive  réciproque,  qui  agit  comme  un  ressort 
tendu  pour  les  rapprocher.  Cela  posé,  appliquons  à  l'extrémité 
A  une  force  quelconque,  elle  tendra  à  mettre  la  première 
tranche  en  mouvement  et  à  l'écarter  de  la  suivante  B;  la  force 
élastique  se  développera,  sollicitera  B  dans  le  sens  du  mouve- 
ment et  réagira  sur  A  dans  un  sens  contraire.  Cet  effet  se  dé- 
veloppera peu  à  peu  de  la  première  tranche  à  la  dernière,  et 
la  barre  cessera  d'être  pendant  le  mouvement  dans  le  même 
état  que  pendant  le  repos  :  il  y  aura  entre  deux  tranches  con- 
sécutives quelconques  une  force  qui  tire  la  partie  postérieure 
et  la  met  en  mouvement  et  une  force  égale  qui  agit  sur  la  par- 
lie  antérieure  en  sens  opposé.  Celte  transmission  de  la  tension 
dans  les  corps,  non-seulement  existe,  mais  elle  exige  même 
un  temps  déterminé  pour  s'établir,  et  un  grand  nombre  de  faits 
bien  connus  le  prouvent  :  une  balle  qui  frappe  une  vitre  y  fait 
un  trou  rond  el  n'agit  que  sur  les  parties  qu'elle  touche,  tandis 
qu'un  effort  égal,  lentement  exercé  sur  le  même  carreau,  se 
transmet  à  toutes  les  parties  sans  le  briser. 

Nous  allons  trouver  dans  l'étude  du  mouvement  curviligne 
l'occasion  d'appliquer  ces  notions  sur  la  force  d'inertie.  Je 
suppose  un  mobile  A  [fig*  3o)  de  masse  m,  pouvant  décrire  un 
cercle  autour  du  point  0  auquel  il  est  lié  par  un  fil  :  j'admets 
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qu'il  ait  reçu  a  l'origine  une  vitesse  constante  dirigée  suivant 

AB.  Au  bout  d'un  temps  infiniment 
petit  t,  il  est  arrivé  en  M,  il  a  décrit 
un  arc  que  l'on  peut  confondre  avec 
sa  corde,  et  puisqu'il  n'a  pas  suivi  la 
direction  AB,  c'est  qu'il  a  été  solli- 
cité par  une  force  qui  lui  aurait  fait 
parcourir  l'espace  AD  pendant  que  la 
vitesse  initiale  lui  aurait  fait  franchir 
AE.  Or  cette  force  pouvant  être  regar- 
dée comme  .constante  en  grandeur  et  en  direction  pendant  le 
temps  infiniment  petit  /,  on  a 

en  désignant  par /l'accélération;  d'autre  part  on  a 

AM    =    Vty 

et  enfin  la  relation 

AM'  =  ^RXAD, 

dans  laquelle  on  peut  remplacer  AM  et  AD  par  leurs  valeurs, 
ce  qui  donne 

'       R 

/  est  exprimé  en  mètres  ;  c'est  l'accélération  due  à  la  force  qui 
a  sollicité  le  corps.  Pour  avoir  la  mesure  de  cette  force  en 
kilogrammes,  il  faut  multiplier  l'accélération  par  la  masse,  et 
Ton  a 


F  = 


R 


d'où  il  résulte  que  pendant  la  durée  du  mouvement  le  iil  tirera 

le  mobile  vers  le  centre  avec  une  force  -^  »  et  que  ce  mobile 

exercera  par  le  fil  une  réaction  égale  et  opposée  sur  le  centre. 
La  première  est  la  force  centripète,  la  deuxième  est  la  force 
centrifuge;  celle-ci  tend  à  éloigner  le  mobile  du  centre,  et 
pour  le  maintenir  sur  le  cercle,  il  faut  qu'elle  soit  tou- 
jours détruite  par  la  résistance  du  centre,  c'est-à-dire  par  la 
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force  centripète;  ou,  si  le  corps,  au  lieu  d'être  retenu  par  un 
fil,  glisse  sur  un  anneau  solide,  il  exercera  sur  lui  à  chaque 

moment  une  pression  égale  à  -zr-i  qui  est  la  force  centrifuge, 

MX 

et  Tanneau  opposera  une  résistance  égale  et  de  sens  contraire. 
On  peut  obtenir  une  autre  expression  de  cette  force  en  re- 
marquant que  la  circonférence  tout  entière  27: R  est  parcou- 
rue avec  une  vitesse  v  en  un  temps  T,  ce  qui  donne 

27rR  =  ('T, 

et  en  remplaçant  v  par  sa  valeur  -Tp-?  on  trouve 

On  démontre  l'existence  de  cette  force  au  moyen  d'expé- 
riences très-simples.  Un  petit  seau,  soutenu  à  un  fil  par  son 
anse,  peut  être  rempli  d'eau;  si  on  le  fait  rapidement  tourner 
dans  un  plan  vertical,  il  ne  laissera  tomber  aucune  portion  de 
liquide,  car  celui-ci  pressera  contre  le  fond  du  vase  avec  une 
force  normale  au  cercle  parcouru  et  supérieure  à  son  poids.  Il 
existe  aussi  des  appareils  qui  peuvent  mesurer  celte  force  :  un 
axe  métallique  vertical  EF  {Jig^  3i)  établi  sur  une  table  peut 
recevoir  un  mouvement  de  rotation  au  moyen  d'une  manivelle 
M,  qui  s'engrène  avec  lui.  Sur  l'axe  est  placé  un  rectangle 
ÏABU,  dont  les  trois  côtés  AT,  AB  et  BU  sont  solidaires,  pen- 
dant que  le  quatrième  TU  est  composé  d'une  tige  cylindrique 
de  laiton  que  l'on  enlève  à  volonté.  On  peut  enfiler  cette  tige 
dans  une  sphère  percée  S,  dont  le  poids  est  P,  placer  entre  elle 
et  l'arrêt  N  un  dynamomètre  R  avec  un  index,  et  faire  tourner 
le  tout  rapidement.  Au  premier  moment,  la  sphère  décrit  une 
spirale;  mais  bientôt  elle  comprime  le  ressort,  jusqu'à  un 
degré  fixe-,  alors  elle  décrit  un  cercle  et  exerce  sur  le  dyna- 
momètre une  pression  qui  mesure  la  force  centrifuge.  A  la 
fin  de  l'expérience,  l'index  fait  connaître  cette  pression  F,  et 
l'on  a 

On  peut  comparer  le  résultat  de  l'expérience  à  la  loi  thco- 
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rique.  On  voil  que  la  force  centrifuge  F  est  proportionnelle  au 
poids  P  du  corps  qui  tourne  :  c'est  ce  qui  donne  lieu  à  une 

Fig.  3.. 


expérience  curieuse.  On  remplace,  dans  l'appareil  précédent, 
la  lige  TU  par  un  tube  de  verre  fermé  contenant  de  l'air,  de 
l'eau,  de?  morceaux  de  liège  et  de  la  grenaille  de  plomb.  Il 
est  clair  que  Von  doit  voir  pendant  la  rotation  de  l'appareil  l'tiir 
rester  au  centre,  l'eau  se  réunir  en  deux  colonnes  aux  extré- 
mités du  tube,  puis  le  liège  se  placer  à  la  surface  de  l'eau,  et 
enfin  le  plomb  s'éloigner  jusqu'aux  deux  bouts. 
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DU  PENDULE. 


Loi  de  risochronisme  et  loi  des  longueurs  déduites  de  Tobservation.  — 
Pendule  simple.  -—  Formule.  —  Pendule  composé.  —  Les  lois  des  oscil- 
lations du  pendule  composé  sont  identiques  aux  lois  des  oscillations 
d*un  pendule  simple  dont  le  calcul  détermine  la  longueur.  —  Détermi- 
nation au  moyen  du  pendule  de  l'accélération  produite  par  la  pesanteur. 
—  Méthode  des  coïncidences.  —  L'accélération  est  indépendante  de  la 
nature  du  corps.  —  Emploi  du  pendule  pour  la  mesure  du  temps.  — 
I/es  formules  du  mouvement  oscillatoire  s'appliquent  à  la  comparaison 
des  forces  de  toute  nature  que  Ton  peut  considérer  comme  constantes 
et  parallèles  dans  toutes  les  positions  du  corps  oscillant. 


Si  l'on  veut  calculer  raccéléraiion  qu'une  force  déterminée 
imprime  à  un  corps,  il  faut  connaître  sa  masse,  c'esl-à-dire  le 
rapport  de  son  poids  à  g.  De  là  la  nécessité  de  mesurer  cette 
dernière  constante  ;  et  comme  les  mouvements  que  nous  avons 
étudiés  jusqu'ici  n'en  peuvent  donner  qu'une  mesure  gros- 
sière, on  a  dû  s'adresser  à  d'autres  phénomènes  pour  en  dé- 
terminer la  valeur  avec  plus  d'approximation.  Nous  allons  les 
faire  connaître. 

Concevons  une  sphère  pesante  B,  soutenue  à  un  obstacle  flxe 
par  un  fil  pouvant  se  mouvoir  autour  du  point  d'attache  :  cet 
appareil,  qui  se  nomme  un  pendule  [fig*  32),  se  tient  en  équi- 
libre dans  la  position  verticale,  et  quand  il  est  écarté  jusqu'en 
C,  il  est  soumis  aux  deux  composantes  P'  et  P"  de  son  poids, 
Tune  qui  tend  le  fil,  l'autre  tangente  à  la  courbe,  qui  a  pour 
valeur  P  sin  A,  et  qui  ramène  la  sphère  vers  sa  position  d'équi- 
libre B.  Celle  force  varie  à  chaque  instant  avec  la  valeur  de  A; 
elle  diminue  quand  le  mobile  se  rapproche  de  B,  et  devient 
nulle  quand  il  atteint  ce  point;  elle  n'est  donc  constante  ni  en 
grandeur  ni  en  direction,  et  le  mouvement  qu'elle  imprime  se 
fait  suivant  des  lois  complexes  qui  ne  sont  pas  celles  du  mou- 


PENDULE.  83 

vement  uniformément  varié.  Arrivé  en  B,  le  pendule  possède 
une  vitesse  acquise,  et  continue  sa  marche  sur  Tare  BC';  mais 
le  poids  agissant  toujours  sur  lui,  se  décompose  comme  pré- 
cédemment en  deux  forces,  dont  Tune  PsinA,  tangente  à  la 
courbe,  détruit  pendant  la  course  ascendante  les. impulsions 
reçues  pendant  le  mouvement  descendant,  et  la  sphère  n'a  plus 
aucune  vitesse  quand  elle  a  parcouru  l'espace  BC'  =  BC.  En- 
suite elle  recommence  à  descendre  pour  remonter  j<jsqu'en  C, 
puis  elle  revient  en  C%  etc.;  elle  a  donc  un  mouvement  oscilla- 
toire qui  ne  devrait  jamais  s'arrêter.  Cependant,  comme  l'appa- 
reil ne  pourra  pas  être  réalisé  sans  qu'il  y  ait  des  frottements 
produits  au  point  de  suspension  et  des  résistances  opposées  par 
l'air  déplacé,  on  verra  les  amplitudes  diminuer  progressive- 
ment, et  le  pendule  revenir  bientôt  à  son  équilibre. 

ISOCHROHISHE  DES  PETITES  OSCnLàTIOHS.  —  Il  est  facile  d'ob- 
server la  durée  moyenne  d'une  oscillation.  On  se  sert  à  cet  effet 
d'un  compteur  qui  marque  le  quart  de  seconde,  et  dont  l'ai- 
guille se  met  en  mouvement  ou  au  repos  quand  on  pousse  un 
bouton  dans  un  sens  ou  dans  l'autre.  On  écarte  le  pendule 
d'un  angle  A,  et  au  moment  où  il  part,  on  met  le  chronomètre 
en  marche.  On  compte  ensuite  loo  oscillations,  et  à  la  fin  de 
la  dernière  on  arrête  les  aiguilles.  Cela  donne  le  temps  de 
loo  oscillations,  dont  les  amplitudes  ont  progressivement  di- 
minué depuis  A  jusqu'à  A',  et  en  divisant  ce  temps  par  loo, 
on  a  sensiblement  la  durée  d'une  seule  oscillation,  dont  l'é- 

A  -hA' 
cart  moyen  serait •  Sans  arrêter  le  pendule,  on  mesure 

ensuite  la  durée  des  loo  oscillations  suivantes  qui  sont  com- 
prises entre  des  écarts  plus  petits.  A'  et  A",  et  l'on  continue 
de  la  même  manière  jusqu'au  moment  où,  les  amplitudes  étant 
devenues  insensibles,  les  oscillations  cessent  de  pouvoir  être 
observées.  En  comparant  ensuite  les  temps  successifs  quei'on 
a  mesurés,  on  reconnaît  qu'ils  diminuent  avec  les  amplitudes 
tant  qu'elles  sont  grandes,  mais  qu'ils  atteignent  une  limite 
constante  quand  elles  deviennent  petites  et  ne  dépassent  pas 
2°  ou  3**  ;  à  partir  de  là ,  les  temps  ne  varient  plus  avec 
l'angle  d'écart,  et  l'on  peut  dire  que  les  petites  .oscillations 
sont  isochrones.  Ce  fait  expérimental  a  une  grande  importance. 

6. 
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PEHDULSS  DE  XATUBE  DIVERSE.  — Ayant  ainsi  démontré  Fiso- 
chronisme  des  petites  oscillations,  il  faut  coniparer  leur  durée 
quand  on  change  la  nature  de  la  sphère  oscillante;  il  suffit 
pour  cela  de  suspendre  à  un  même  support,  et  à  des  distances 
égales,  les  centres  de  sphères  égales  formées  de  différents 
corps  choisis  parmi  ceux  dont  les  poids,  sous  le  même  vo- 
lume, diffèrent  le  plus.  La  première,  par  exemple,  sera  un 
globe  de  verre  plein  d'eau,  la  deuxième  sera  en*  fer,  la  troi- 
sième en  platine.  On  écartera  ces  trois  pendules,  on  les 
abandonnera  au  même  instant,  et  Ton  verra  que  les  mouve- 
ments commencés  ensemble  resteront  indéfiniment  concor- 
dants :  la  durée  d'une  oscillation  est  donc  indépendante  de  la 
nature  du  corps  oscillant.  On  prouvera  de  même  qu'elle  ne 
change  pas  quand  les  sphères  sont  de  même  substance  et  de 
poids  différents. 

LOI  DES  LOMUEURS.  —  Quand  plusieurs  pendules  ont  des 
longueurs  différentes,  leurs  mouvements  cessent  d'être  les 
mêmes.  Voici  comment  on  peut  les  comparer.  On  prend  quatre 
balles  égales,  on  les  suspend  à  un  même  support  par  des  fils 
dont  les  longueurs  sont 

I,    4,    9,     i6, 

•  • 

qui  sont  entre  elles  comme  les  carrés  des  nombres  naturels. 
Puis,  quatre  observateurs  écartent  chacun  Tun  des  appareils, 
l'abandonnent  à  un  signal  donné  et  comptent  ses  oscillations 
jusqu'à  un  second  signal;  ils  trouvent  au  bout  d'un  certain 
temps  les  nombres  d'oscillations  suivants 

6o,     3o,     9.0,     i5, 

ce  qui  donne  pour  les  rapports  des  durées  d'un  même  nom- 
bre d'oscillations, 

ï,     2,     3,     4; 

par  conséquent,  le  temps  des  oscillations  est  en  raison  directe 
de  la  racine  carrée  des  longueurs. 

PE1VD0LE  SIMPLE.  —  FORMULE  APPROCHÉE.  —  Ces  lois,  les  seules 
que  l'expérience  puisse  nous  apprendre,  ne  suffisent  pas  pour 
calculer  la  durée  des  oscillations;  si  l'on  veut  y  parvenir,  il 


Fig.  32. 


0 
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faut  absolument  traiter  le  problème  théoriquement,  en  faisant 
usage  des  principes  de  la  mécanique.  Voici  d'abord  une  solu- 
tion approchée  de  la  question. 

Je  suppose  le  pendule  réduit  à  un 
point  matériel  B,  soutenu  par  un  fîl  sans 
poids  {Jig.  32),  il  part  du  point  C,  arrive 
en  £,  et  a  acquis  une  vitesse  égale  à 

v/ag^DF.  Admettons  que  l'angle  d'écart 
soit  assez  petit  pour  que  les  arcs  Ch, 
que  nous  désignerons  par  a,  et  EB, 
que  nous  appellerons  a:,  puissent  se 
confondre  avec  leurs  cordes.  On  aura 

aOB      :>.  /  aOB       2/ 


et 


DF  =  BO  — BF  = 


a' 


X 


2/ 


par  conséquent,  la  vitesse  au  point  £  sera 


^  =  \Jj{o}—x'). 


Développons  CBC  {jig,  33)  en  une  ligne  droite,  et  imaginons 
un  mobile  oscillant  sur  elle  avec  les  mêmes  vitesses  que  le 

pendule  sur  l'arc  qu'il  décrit,  le 
temps  que  mettra  ce  mobile  pour 
aller  de  C  en  C  sera  celui  d'une 
oscillation  du  pendule. 

Pour  trouver  ce  temps,  décri- 
vons la  demi-circonférence  CMC 
et  supposons  un  second  mobile 
là  parcourant  avec  une  vitesse 

constante  a  t/fî  le  temps  qu'il  mettra  à  passer  de  C  en  C 


c      7f 


sera 


71  a 


7=.     OU 


"/î 


Vf    "* 

Mais  la  vitesse  horizontale  de  ce  mobile  sera  toujours  égale 
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à  la  vitesse  du  premier,  comme  il  est  facile  de  s'en  convaincre, 
en  projetant  sur  l'horizon  la  vitesse  qui  a  lieu  en  M  ;  celle 
projection  ou  composante  horizontale  est 


Les  deux  mobiles  ayant  toujours  la  même  vitesse  horizontale, 
resteront  donc  constamment  sur  la  même  verticale  s'ils  parlent 
en  même  temps  du  point  C,  et  ils  arriveront  ensemble  en  C 

après  un  temps  /  =  71  i/—  Ce  temps  est  donc  celui   d'une 

oscillation  du  pendule. 

Ce  résultat  a  été  obtenu  en  supposant  que  les  arcs  décrits  par 
le  pendule  sont  assez  petits  pour  se  confondre  avec  leur  corde: 
il  s'applique  donc  exclusivement  aux  amplKudes  très-petites, 
et  il  est  justifié  par  les  expériences  que  nous  avons  faites;  car 
il  montre:  i"que  le  temps  des  oscillations  est  indépendant  de 
l'amplitude  pourvu  qu'elle  soit  très-petite  ;  a*»  qu'il  reste  con- 
stant, quels  que  soient  la  nature  et  le  poids  de  la  sphère  oscil- 
lante, puisque  ces  quantités  n'entrent  pas  dans  la  formule  ; 
3^  qu'il  est  proportionnel  à  la  racine  carrée  des  longueurs.  La 
formule  nous  montre  de  plus  que  t  est  en  raison  inverse  de  la 
racine  carrée  de  g*,  et  par  conséquent,  si  nous  avons  mesuré  la 
longueur  /  du  pendule  et  la  durée  t  d'une  oscillation,  nous 
pourrons  calculer  g  en  résolvant  l'équation  paç  rapport  à  g^ 


S=7 


l 


Mais,  avant  d'en  venir  là,  essayons  de  montrer  par  l'expé- 
rience que  le  temps  t  est  en  raison  inverse  de  la  racine  carrée 
de  l'accélération. 

VÉBIFIGATIOir  DE  LA  FORMULE.  —  A  cet  effet,  nous  allons  cher- 
cher à  constituer  un  pendule  qui  soit  sollicité,  non  plus  par 
son  poids  qui  produit  une  accélération  ^,  mais  par  une  force 
différente  qui  donnerait  une  accélération  g^,  et  nous  aurons  à 
vérifier  la  relation 


/' 


v: 
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Fixons  aux  extrémités  d'une  règle  en  sapin  (fig.  34  )»  dont  le 

poids  soit  assez  petit  pour  être  négligé,  deux  fortes  masses  de 

Fig.  34         plomb.  Tune  en  A,  pesant  P,  Vautre  en  B  et 

.'V'.A'  pesant  P-H/i.  Supportons  cette  règle  sur  un 

plan  par  un  couteau  d'acier  fixé  en  0  au  milieu 

de  A6,  et  nous  aurons  un  pendule  complexe 

dont  il  est  facile  de  calculer  le  mouvement. 

« 

Les  deux  poids  P  ayant  une  résultante  uni- 
que qui  passe  par  le  centre  0  se  détruisent,  et 
le  système  n'est  sollicité  que  par  le  poids /?  qui 
agit  sur  la  masse  inférieure  B,  mais  qui  est  em- 
ployé à  imprimer  le  même  mouvement  à  deux 
pendules  égaux  en  longueur  OA  et  OB  formés  par  deux  poids 
P  et  P  -+-/?-  C'est  comme  si  une  force  unique  p  était  appliquée 
à  un  pendule  unique  de  même  longueur,  ei  de  poids  aP-f-/>. 
Par  conséquent  l'accélération  sera  diminuée  comme  dans  la 
machine  d'Atwood,  dans  le  rapport  de  /i  à  2P-I-/?,  et  l'on 
aura 

et  pour  la  durée  des  oscillations 

-Vf 

Supposons  P  constant  et  égal  à  i  kilogr.,  et  donnons  succes- 
sivement kp  les  valegrs 


g'  sera 


^  kilogr.,     g  kilogr.,    ^  kilogr. 


I  I  I 


et  le  temps  des  oscillations  devra  être  égal  à 


TTi/-'     37ri/->     4^\/""' 

y  g         y  g        \  g 


c'est-à-dire  que  ces  temps  devront  être  2,  3,  4  fois  égaux  à 


8»  SIXIÈME  LEÇON. 

• 

eelui  d'un  pendule  simple  de  même  longueur;  les  expériences 
réussissent  très- facilement  avec  des  appareils  que  chacun  peut 
construire  lui-même;  elles  démontrent  donc  que  si  l'accélé- 
ration change,  les  temps  varient  en  raison  inverse  de  la  racine 
carrée  de  cette  accélération. 

FORMULE  ftÉNÉRALE  DU  PEITDÏÏIE  SIMPLE.  —  Nous  arrivons  main- 
tenant à  Tapplication-que  nous  avons  annoncée,  celle  qu'on  a 
faite  du  pendule  à  la  mesure  exacte  de  g.  C'est  là  une  opéra- 
lion  d'une  grande  précision,  et  qui  exige  des  soins  fort  minu- 
tieux. Il  faut  avant  tout  remarquer  que  la  formule  précédente 
n'est  rigoureusement  vraie  que  si  les  oscillations  sont  infmi- 
ment  petites,  et  comme,  pour  les  observer,  il  faut  qu'elles  soient 
étendues,  il  est  nécessaire  de  chercher  théoriquement  une 
solution  plus  générale  que  celle  qui  vient  d'être  donnée.  On 
commence  alors  par  supposer  le  cas  le  plu^  simple  possible, 
celui  où  le  pendule  serait  formé  par  un  point  matériel  soutenu 
par  un  fil  sans  poids  ;  c'est  ce  qu'on  nomme  \e  pendule  simple, 
et  l'on  obtient,  par  des  calculs  qui  ne  peuvent  trouver  place 
ici,  la  valeur  suivante  du  temps  d'une  oscillation  : 

h  représente  la  hauteur  DB  à  laquelle  s'élève  le  pendule 
dans  chaque  oscillation  {Jig.  3i),  On  voit  que  le  temps  t  s'ex- 
prime au  moyen  d'une  série  qui  est  d'autant  plus  convergente 
que  h  est  plus  petit,  et  qui  se  réduit  à  l'unité  quand  il  est  né- 
gligeable :  dans  ce  cas,  la  fbrmule  générale  reproduit  celle  que 
nous  avons  démontrée.  Nous  admettrons  que,'  dans  les  expé- 
riences que  nous  allons  faire,  les  amplitudes  soient  assez  pe- 
tites pour  qu'on  puisse  négliger  tous  les  termes  de  la  série,  à 
l'exception  des  deux  premiers,  et  nous  écrirons 


=n/;^['^(^y^] 


Nous  pouvons  remarquer  que 


/j  =  /— 01)=^/(i.— cosA)=:2/sin^-, 

2 
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et  alors  nous  avons 


ou  bien 


PEHDULE  COMPOSÉ  DE  BOBBA.  —  Telle  est  la  formule  qui  per- 
mettrait de  calculer  la  durée  des  oscillations  d'un  pendule 
simple  ;  mais  il  est  évident  d'une  part  qu'il  ne  peut  être  réalisé, 
et  de  l'autre  qu'elle  ne  peut  être  appliquée  à  des  corps  oscil- 
lants constitués  comme  ceux  que  nous  avons  employés  jus- 
qu'ici. On  les  nomme  pendules  composés,  composés  en  effet  de 
points  matériels  distribués  à  dès  distances  inégales  du  point 
de  suspension,  qui  oscilleraient  très-inégalement  s'ils  étaient 
libres,  et  qui,  étant  liés  solidairement  entre  eux,  prennent  un 
mouvement  commun  complexe  et  dépendant  de  la  forme  du 
pendule.  On  est  donc  encore  une  fois  obligé  de  recourir  aii 
calcul,  et  Ton  démontre  que  tout  corps  oscille,  quelle  que  soit 
sa  forme,  suivant  les  mêmes  lois  qu'un  pendule  simple  d'une 
longueur  déterminée.  Il  n'y  a  plus  qu'une  difficulté,  c'est  dQ 
trouver  cette  longueur. 

Plusieurs  solutions  ont  été  données.  Nous  nous  réduirons  à 
celle  qu'à  trouvée  Borda.  11  construit  son  appareil  de  manière 
à  réaliser  autant  que  possible  le  pendule  simple.  Il  le  compose 
d'une  sphère  dont  le  rayon  est  connu  et  égal  à  a.  Pour  la  ren- 
dre très-lourde,  il  la  fait  en  platine,  et  il  la  suspend  par  un  fil 
très-lin,  long  de  i  mètre  environ,  dont  le  poids  n'est  qu'une 
fraction  négligeable  de  celui  de  la  sphère,  et  que  l'on  peut 
considérer  comme  nul.  Tout  se  réduit  donc  à  une  sphère  de 
rayon  a,  suspendue  par  un  fil  sans  poids,  et  dont  le  centre  est  à 
une  distance  /  du  point  de  suspension;  le  calcul  donne,  pour 
exprimer  la  longueur  /,  du  pendule  simple  synchrone,  la  for- 
mule 


/.  =  /  + 


ia^ 


51 
On  voit  donc  que  pour  ramener  l'appareil  de  Borda  au  pendule 
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simple,  il  suffit  d'ajouter  à  sa  longueur  la  quantité  -^  qui  est 

fort  petite,  et  qui  ne  dépasse  pas  aS  centièmes  de  millimètre 
quand  a  et  /  sont  égaux  à  25  millimètres  et  i  mètre;  la  correc- 
tion quMl  faut  faire  est  donc  faible  et  facile  à  faire.  En  résumé, 
la  durée  des  oscillations  sera  donnée  par  la  formule 


'.'-^i-^'"'^) 


Quand  on  veut  dans  ces  mesures  atteindre  la  dernière  limiie 
de  la  précision,  il  faut  encore  tenir  compte  de  la  résistance 
opposée  par  Tair  au  mouvement  du  pendule.  La  mécanique 
permet  d'apprécier  cette  cause  de  variation  que  nous  nous 
contentons  d'indiquer. 

Borda  installait  son  pendule  sur  un  appareil  que  nous  allons 
maintenant  décrire  et  qui  se  compose  :  i"  d'une  horloge  astro- 
nomique bien  réglée  A  [jig,  35 j;  2®  d'un  support  en  fer  £GF; 
3*»  du  pendule  GH,  qui  est  placé  en  avant  et  en  face  de  l'hor- 
loge; 4**  d'une  cage  en  verre  qui  enveloppe  le  tout  et  le  met  à 
l'abri  des  mouvements  de  l'air  extérieur. 

Il  faut  avant  tout  que  le  support  du  pendule  soit  invariable 
et  ne  reçoive  ni  l'effet  des  trépidations  extérieures,  ni  celui 
de  la  réaction  provenant  des  oscillations  du  pendule.  On  fait 
choix  à  cet  effet  d'un  mur  solide  en  pierre,  construit  loin  des 
rues  agitées,  et  l'on  y  scelle  un  arc  en  fer  forgé  EGF  que  Ton 
soutient  par  des  jambes  de  force  également  scellées  dans  la 
pierre.  Sur  le  milieu  de  l'arc  se  voit  un  plan  d'acier  trempé  et 
poli  G,  sur  lequel  se  place  l'axe  de  suspension  et  qui  est  percé 
d'un  trou  pour  laisser  passer  le  fil  suspenseur. 

Pour  soutenir  le  pendule,  on  emploie  un  couteau  d'acier  G 
dont  l'arête  pose  sur  le  plan  et  auquel  est  attaché  le  fil.  Ce  cou- 
teau devant  osciller  lui-même  et  n'ayant  pas  un  poids  négli- 
geable, on  pourrait  craindre  qu'il  n'altérât  la  durée  des  oscil- 
lations; mais  cette  cause  d'erreur,  toute  petite  qu'elle  est, 
s'élimine  par  une  précaution  bien  simple.  On  fixe  au-dessous 
du  couteau  une  tige  qui  abaisse  son  centre  de  gravité  au-des- 
sous de  l'arête,  et  on  le  surmonte  d'une  vis  sur  laquelle  un 
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écrou  monte  ou  descend,  pour  relever  ou  abaisser  le  centre 
de  gravité.  On  commence  par  placer  le  couteau  sur  ie  support 
et  le  faire  osciller  seul, 
^^-    '  puis  ou  fixe  le  petit  écrou 

dans  une  position  telle, 
que  le  temps  d'une  oscil- 
lation soit  sensiblement 
)e  même  que  celui  du 
pendule  complet.  On  est 
sur  alors  que  le  couteau 
n'altérera  pas  le  mouve- 
ment du  pendule  quand  il 
sera  réuni  avec  lui,  puis- 
qu'il oscille  isolément 
dans  le  même  temps  que 
lui.  Quant  à  la  sphère  qui 
termine  le  pendule,  elle 
était  le  plus  souvent  eu 
platine;  mais  Borda,  qui 
voulait  reconnaître  si  la 
valeur  de  g  est  rigou- 
reusement la  même  pour 
tous  les  corps,  avait  be- 
soin de  l'enlever  aisé- 
ment sans  changer  la  lon- 
gueur du  pendule  et  de 
la  remplacer  par  des 
sphères  égales  de  sub- 
stances différentes.  11 
avait  imaginé  dans  ce 
but  de  terminer  le  fll 
par  une  calotte  mince, 
concave,  où  les  sphères 
s'emboîtaient  exacte- 
ment et  dans  laquelle 
on  les  faisait  adhérer  en 
interposant  une  couche  mince  de  suif. 

Il  y  a  maintenant  plusieurs  mesures  préliminaires  à  faire  : 
il  faut  trouver  d'abord  le  rayon  a  de  la  sphère  suspendue.  On 
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peut  y  parvenir  au  moyen  d'un  petit  sphérômèlre,  en  faisant 
poser  les  pieds  sur  un  petit  cercle  de  la  sphère,  et  la  pointe  de 
la  vis  sur  le  pôle  de  ce  cercle,  ce  qui  permet  de  calculer  le 
rayon  de  la  sphère  quand  on  connaît  celui  du  cercle  qui  passe 
par  les  trois  pieds.  Cette  méthode  suffit  ;  mais  comme  elle  laisse 
à  désirer,  il  vaut  mieux  mesurer  le  volume  de  la  sphère  par  des 
procédés  dont  il  sera  parlé  au  chapitre  des  densités.  Le  rayon  a 
étant  connu,  il  faudra  ensuite  trouver  la  longueur /du  pendule 
depuis  le  centre  de  la  sphère  jusqu'au  point  de  suspension, 
mesure  qui  était  difficile  au  temps  où  Borda  vivait,  mais  qui 
est  devenue  très-simple  aujourd'hui  que  Ton  a  le  cathéto- 
mètre  :  il  suffît  de  viser  avec  cet  instrument  Tarêledu  couteau 
d'une  part,  le  contour  inférieur  de  la  sphère  ensuite,  et  cela 
donne  la  longueur  cherchée  /augmentée  du  rayon  a.  Mais  il 
ne  faut  pas  se  contenter  de  faire  cette  mesure  une  fois  et  de 
considérer  le  résultat  comme  invariable,  car  la  longueur  du 
pendule  change  avec  la  température;  on  est  donc  obligé  d'ob- 
server cette  température  toutes  les  fois  que  l'on  opère  et  de 
calculer  les  valeurs  exactes  qu'ont  les  quantités  a  et  /au  mo- 
ment de  l'observation  :  ce  calcul  se  fait  au  moyen  des  formules 
dont  nous  parlerons  à  l'article  de  la  Dilatation, 

MÉTHODE  DES  GOIHGIDENGES.  —  Nous  connaissons  maintenant 
la  relation  générale  qui  lie  l'accélération  à  la  durée  d'une  os- 
cillation; nous  avons  mesuré  les  constantes  a  et  /;  l'appareil 
est  décrit  dans  tous  ses  détails;  il  n'y  a  plus  qu'à  le  faire  mar- 
cher pour  trouver  le  temps  t.  A  cet  effet,  on  ouvre  la  botte 
pour  donner  l'impulsion  au  pendule;  on  la  referme  ensuite,  et 
l'on  observe  les  mouvements  avec  une  lunette  fixée  en  face  de 
l'appareil  dans  la  direction  DD'  à  une  distance  de  8  à  lo  mètres. 
On  voit  passer  séparément,  dans  le  champ  de  vision,  le  balan- 
cier sur  lequel  on  a  tracé  d'avance  un  trait  vertical  J)  et  le  fil 
de  suspension  du  pendule.  Comme  l'un  des  deux  appareils,  le 
pendule  par  exemple,  va  toujours  un  peu  plus  vite  que  l'autre, 
il  y  a  toujours  un  moment  où  tous  les  deux  se  voient  super- 
posés et  marchant  dans  le  même  sens^  Pour  saisir  ce  moment 
avec  toute  la  précision  possible,  on  commence  à  observer 
attentivement  avant  que  la  superposition  ait  lieu  exactement. 
On  voit  les  deux  lignes  se  rapprocher,  se  confondre  et  se 
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séparer;  rinstaiit  où  elles  se  confondent  est  celui  d*une  cotn- 
cidence^  on  le  lit  sur  le  cadran  de  l'horloge  et  on  le  noie  comme 
temps  initial.  Après  cela,  le  pendule  reprend  l'avance  et  arrive 
peu  à  peu  à  repasser  dans  la  verticale  en  même  temps  que  le 
balancier,  mais  avec  une  vitesse  inverse,  et  à  ce  moment  il  a 
fait  une  oscillation  de  plus  que  l'horloge  ;  puis  la  différence 
augmentant  toujours,  il  se  fait  une  nouvelle  coïncidence  dont 
on  observe  l'instant  comme  pour  la  première,  et  le  pendule  a 
fait  deux  oscillations  de  plus  que  l'horloge.  Or  l'horloge  exécu- 
tant une  oscillation  par  seconde,  elle  en  fait  autant  entre  deux 
coïncidences  qu'il  y  a  de  secondes  parcourues  sur  le  cadran; 
si  n  représente  le  nombre  de  secondes  écoulées,  n-f-  2  exprime 
le  nombre  des  oscillations  exécutées  par  le  pendule,  et  le 

temps  d'une  seule  oscillation  est  /  = ;  il  serait  égal  à 

si  le  pendule  marchait  moins  vile  que  l'horloge.  En 


n  —  2 

même  temps  que  l'on  suit  ces  mouvements,  on  en  mesure  les 
aniplitudes  sur  un  arc  divisé  qui  est  joint  à  l'appareil,  et  A, 
et  A',  étant  les  valeurs  initiale  et  finale  de  l'écart  au  moment 
des  deux  coïncidences,  on  prend  pour  A  la  moyenne  de  A,  et 
de  a;. 

Telle  est  la  méthode  dite  des  coïncidences;  il  est  clair  qu'elle 
offre  de  nombreux  avantages.  Premièrement,  elle  observe  un 
grand  nombre  d'oscillations  pour  obtenir  la  durée  d'une  seule, 
ce  qui  divise  par  ce  nombre  l'erreur  commise  dans  la  mesure 
du  temps;  secondement,  elle  permet,  grâce  au  grossissement 
de  la  lunette  et  à  la  ténuité  des  lignes  que  l'on  vise,  d'obtenir 
sans  grande  erreur  le  moment  même  des  coïncidences;  troi- 
sièmement, et  c'est  là  son  principal  avantage,  elle  dispense  de 
compter  les  oscillations,  puisque  l'horloge  marque  les  siennes 
et  qu'on  en  déduit  celles  du  pendule.  C'est  sans  contredit  une 
des  méthodes  les  meilleures  que  l'on  possède. 

VALEUR  DE  LA  GOXSTAHTE  g*.  —  Puisque  l'on  a  pu  donper 
tant  de  précision  à  la  mesure  des  diverses  quantités  qui  entrent 
dans  la  formule,  on  en  déduit  la  valeur  de  g*  avec  plus  d'ap- 
proximation que  par  toute  autre  méthode.  Mais  cette  valeur 
de  g  n'est  pas  celle  que  l'on  trouverait  si  l'on  faisait  osciller 
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le  pendule  dans  le  vide.  On  verra  en  effet  dans  la  suite  que 
les  corps  perdent  dans  Tair  un  poids  égal  à  celui  du  gaz  qu'ils 
déplacent.  Par  conséquent,  si  le  poids  de  la  sphère  dans  ce 
vide  est  P,  il  diminuera  dans  Tair  du  poids  p  du  gaz  qu'elle 
déplaoe,  et  il  deviendra  P — p.  Dans  le  premier  cas  Taccéléra- 
tion  serait  g"'  :  c'est  celle  qu'on  obtiendrait  dans  le  vide;  dans 

le  second  elle  est  g'  — p-^  =  g*'  (  i —  ^  |  :  c'est  celle  qui  se 

déduit  de  la  formule  du  pendule  quand  il  oscille  dans  l'air. 
Mais  on  voit  qu'après  avoir  obtenu  celle-ci  on  calculera  aisé- 
ment celle-là. 

La  valeur  de  l'accélération,  prise  à  Paris,  réduite  au  vide  ei 
au  niveau  de  la  mer  a  été  trouvée  égale  à  g*" ,809  c'est-à-dire 
qu'elle  est  connue  jusqu'aux  dixièmes  de  millimètre.  Reve- 
nons maintenant  sur  une  loi  que  nous  avons  déjà  acceptée  : 
après  avoir  placé  divers  corps  dans  un  tube  vide,  et  reconnu 
que  leur  chute  s'y  fait  avec  la  même  vitesse,  nous  avons 
admis  que  la  pesanteur  agit  également  sur  tous  les  corps, 
c'est-à-dire  que  leur  poids,  en  les  faisant  tomber,  leur  donne 
la  même  accélération.  Maintenant  nous  pouvons  confirmer 
ce  résultat  par  une  preuve  plus  décisive  en  faisant  osciller 
des  sphères  de  diverse  nature,  et  nous  voyons  alors  que  les 
valeurs  de  g  trouvées  dans  chaque  cas  ne  diffèrent  pas  entre 
elles  d'une  quantité  qui  soit  appréciable,  quelle  que  soit  la 
composition  chimique  des  substances  que  l'on  emploie  pour 
constituer  le  pendule. 

*  VABIATIOH  DE  g  AVEC  LA  LATITUDE.  —  La  pesanteur  n'est  pas 
constante  sur  tous  les  points  de  la  surface  du  globe,  car  la 
terre  tournant  sur  elle-même  en  vingt-quatre  heures,  et  chaque 
point  décrivant  pendant  ce  temps  un  cercle  dont  le  rayon  est 
égal  à  sa  distance  à  l'axe  de  rotation,  la  force  centrifuge  agit 
sur  chaque  corps;  elle  peut  se  décomposer  en  deux  forces.l'une 
tangente  à  l'horizon,  l'autre  normale,  et  celle-ci  se  retranchede 
l'attraction  terrestre.  11  est  facile  de  voir  que  si/est  l'accéléra- 
tion due  à  la  force  centrifuge,  et  X  la  latitude  du  lieu,  fcosl 
représente  cette  composante  normale  qui  croît  quand  on  se 
rapproche  de  Téquateur,  puisque /augmente  et  que  la  latitude 
diminue. 
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D'un  autre  côté,  la  lerre  n'est  pas  sphérique,  c'est  un  ellip- 
soïde aplati  aux  pôles,  et  cette  forme  qu'elle  possède,  elle  la 
doit  précisément  à  Teffct  de  la  force  centrifuge  qui  a  transporté 
vers  réquateur  une  partie  de  la  masse  terrestre  avant  qu'elle 
fût  devenue  solide,  et  qui  encore  aujourd'hui  y  maintient  les 
eaux  des  mers.  Nous  verrons  bientôt  que  la  pesanteur  n'est 
rien  autre  chose  que  l'attraction  exercée  par  la  masse  tout 
entière  du  globe  sur  les  corps  répandus  à  sa  surface;  on  con- 
çoit dès  lors  que  son  intensité  dépende  de  la  forme  générale 
de  la  terre  et  du  point  que  le  corps  attiré  occupe  sur  sa  surface. 
Or  on  démontre  que  la  terre  étant  aplatie,  l'attraction  diminue 
du  pôle  à  réquateur.  Ainsi,  pour  ces  deux  motifs,  parce  que  la 
force  centrifuge  augmente,  et  parce  que  l'attraction  décroît, 
g  doit  être  de  plus  en  plus  petit  quand  on  s'éloigne  du  pôle 
pour  marcher  vers  l'équateur? 

^LOXftUEUR  DU  PEHBULE  A  SEGOHDES.  — Il  résulte  de  là  que  le 
temps  d'oscillation  d'un  même  pendule  doit  augmenter,  et  par 
suite  qu'une  horloge  doit  retarder  en  s'approchant  de  l'équa- 
teur;  c'est  en  effet  ce  que  l'observation  a  prouvé  depuis  long- 
temps :  on  doit  donc  diminuer  la  longueur  du  pendule  à  se- 
condes quand  on  s'éloigne  du  pôle.  Cette  longueur  est  liée  à  la 
valeur  de  g*,  car  comme  on  a 

on  en  tire  pour  la  longueur  du  pendule  à  secondes 

Cette  longueur  étant  proportionnelle  à  g",  il  a  suffi  de  la  me- 
surer à  diverses  latitudes  et  au  niveau  de  la  mer  pour  con- 
naître la  loi  de  variation  de  g;  la  discussion  des  observations 
a  donné  : 

Longueur  Valeur 

LatiluHe.  du  pendule  h  s«»rondes.  de  l^accélération. 

o»  0"*,99To3  g™, 78103 

45"  o'", 99356  9'", 80606 

90"  o'",996io  9"',83io9 
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Ces  nombres  et  tous  ceux  que  Ton  a  déterminés  en  divers 
lieux  sont  liés  entre  eux  par  les  formules  générales  suivantes. 
On  a  d'abord 

/=  o*"  ,991 026-1- G"*,  00607  2  sin->.. 
En  remplaçant  sin'X  par cos  2>.,  on  obtient 

l  =  o"*, 993562  —  d*",oo2536  C0S2  >., 

et  si  l'on  multiplie  celte  équation  par  ?:%  il  vient 

T^iz—  g=  9"",8o6o56  —  G'",  026028  cos2>.. 

On  peut  remarquer  ensuite  que  les  premiers  termes  de  ces 
formules  représentent  les  valeurs  de  /  et  de  g*  pour  la  latitude 
de  45**,  car  les  seconds  termes  s'évanouissent  pour  X  =  45®  ou 
pour  2  >  =  90". 

En  faisant  g'", 993562  = /',  et  9™,8o6G56  =  g',  on  peut 
écrire 

l^z^  l'[\  0,00255*2  cos  2/.) 

et 

g=z  g'[  l O,OG2552C0S2).). 

Pour  Paris,  nous  avons  1  =  ^&M  li";  par  conséquent^ 

/  —  o'»,9939o,     g  =  9'",Hg94. 

Puisque  ce  fait  reconnu  de  la  variation  de  g*  aux  diverses  la- 
titudes dépend  en  partie  de  l'aplatissement,  il  peut  servir  à  le 
mesurer.  C'est  ce  que  l'on  a  fait  en  se  fondant  sur  la  connais- 
sance de  formules  établies  par  la  théorie,  et  l'aplatissement 

ainsi  calculé  a  été  trouvé  égal  à  i^ — j  nombre  peu  différent  de 

^       320  '^ 

celui  qui  a  été  obtenu  par  la  mesure  directe  des  arcs  du  mé- 
ridien, et  qui  est  - —  d'après  Bessel. 

^YABIATIOX  DE  g  AVEC  L'ALTITUDE.  —  11  y  a  encore  une  cause 
qui  change  la  valeur  de  g-,  c'est  la  hauteur  de  la  station  au- 
dessus  du  niveau  de  la  mer  :  c'est  ce  que  l'on  nomme  Y  alti- 
tude. Il  est  en  effet  évident  que  si  la  pesanteur  est  le  résultat 
de  l'attraction,  et  si  celle-ci  varie  en  raison  inverse  des  carrés 
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des  distances,  on  peut  dire  qu'en  s'élevant  au-dessus  de  la 
mer  on  s'éloigne  du  centre  de  la  terre,  et  qu'alors  la  pesanteur 
décroît  suivant  la  loi  de  l'attraction.  Si  R  est  le  rayon  terrestre^ 
h  l'altitude,  les  valeurs  de  g  et  de  g-|  seront  dans  le  rapport 
suivant  : 

^-(R-h-A)^' 
ou  approximativement 


Fig.   36. 


C'est  au  moyen  de  cette  relation  que  l'on  trouve  g  au  ni- 
veau de  la  mer,  quand  on  a  mesuré  g^  à  une  altitude  connue. 

APPUGATIOir  AUX  HOBLOftSS.  —  Puisque  les  durées  des  oscilla- 
tions d'un  pendule  dont  la  longueur  est  constante  restent  inva- 
riables, on  peut  les  faire  servir  à  la  mesure  du  temps.  La  con- 
struction de  toutes  les  horloges  est  fondée 
là-dessus,  et  elles  emploient  un  méca- 
nisme analogue  à  celui  qui  est  figuré  ci- 
contre.  Un  treuil  porte  une  corde  enrou- 
lée, à  laquelle  est  attaché  un  poids  P  qui 
tend  à  faire  tourner  l'appareil.  D'autre 
part,  un  pendule  suspendu  en  A  {Jig.  36) 
par  une  lame  flexible  entraîne  dans  ses  oscil- 
lations une  tige  DC  et  aussi  un  arc  de  cercle 
GE  ;  cet  arc  est  terminé  par  des  pointes  re- 
courbées qui  s'engagentdans  une  roueà  dents 
inclinées  fixée  au  treuil.  Quand  le  pendule 
marche  etque  la pointeEse relève,  elle  aban- 
donne la  roue  dentée  qui  tourne  :  mais  aus- 
sitôt la  pointe  opposée  s'abaisse,  s'engage 
dans  les  dents  et  arrête  la  roue;  à  l'oscil- 
lation suivante  elle  se  relève  à  son  tour, 
mais  E  descend  vers  la  roue  et  s'engage, 
non  point  dans  la  même  échancrure,  mais 
dans  la  suivante,  et  pour  chaque  oscillation 
.  double  la  roue  tourne  d'une  dent.  Dès  lors 
le  treuil  marche  d'un  angle  égal  pendant  chaque  oscillation, 
et  s'il  porte  une  aiguille,  elle  décrit  sur  un  cadran  des  espaces 
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égaux  en  des  temps  é^ux;  il  safGt  donc  de  combiner  les 
rouages  aTCC  la  longueur  du  pendule  pour  mesurer  le  temps 
en  secondes.  On  remarquera,  de  plus,  que  la  disposition  des 
dents  et  de  la  pointe  E  est  telle,  que  celle^i  reçoive  une  im- 
pulsion de  la  roue  dentée  à  chaque  fois  qu'elle  quitte  une 
dent;  cette  impulsion  se  tran^net  au  pendule  et  l'empêche  de 
s'arrêter. 


—  Nous  trouverons  dans  le 
cours  de  ces  Leçons  des  forces  très-diverses  quant  à  leur  ori- 
gine, mais  qui  se  manifesteront  par  des  attractions  ou  des  ré- 
pulsions. 11  y  aura  deux  moyens  pour  les  mesurer,  comme  il  y 
en  a  deux  pour  mesurer  les  forces  mécaniques  :  le  premier 
sera  de  leur  opposer  un  ressort  ou  un  poids  qui  les  équilibre, 
mais  en  général  il  ne  pourra  donner  qu'une  approximation 
grossière  ;  le  second  sera  de  les  faire  agir  sur  un  pendule.  S'il 
arrive  que  ces  forces  soient  parallèles  à  une  direction  fîxe, 
ou  que  partant  d'un  centre  d'action  elles  puissent  agir  d'assez 
loin  et  sur  un  pendule  assez  petit  pour  qu'il  soit  permis  de  les 
regarder  comme  parallèles,  alors  le  pendule  se  mouvra  suivant 
les  lois  que  nous  venons  d'étudier;  on  mesurera  la  durée  des 
oscillations,  et  la  formule 


=  r-\A 


f 

fera  connaître  l'accélération  /  que  la  force  produirait  sur  le 
pendule,  si  elle  lui  était  appliquée  et  qu'elle  lui  imprimât  un 
mouvement  uniformément  accéléré.  Quand  enfin  ces  forces 
changeront  avec  la  distance,  on  rapprochera  ou  on  éloignera 
le  pendule,  afin  d'obtenir  diverses  valeurs  de  l'accélération  y, 
et  chercher  la  loi  suivant  laquelle  elle  varie. 


*—— 
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DE  L'ATTRACTION  UNIVERSELLE. 


Lois  de  Kepler.  —  Loi  de  rattraction  universelle  déduite  du  mouvement 
des  astres.  —  Identité  de  la  pesanteur  et  de  Tattraction  universelle 
déduite  du  mouvement  de  la  lune.  —  *  Expérience  de  Cavendish.  — 
*  Déviation  du  fil  à  plomb  par  les  montagnes.  —  *  Variation  de  la 
pesanteur  dans  l'intérieur  du  globe.  —  *  Densité  moyenne  de  la  terre. 


DE  L'ATTRACTION  U1IIVER8ELLE. — Dans  les  Leçons  précédentes, 
nous  avons  montré  que  tous  les  corps  sont  sollicités  par  des 
,  forces  que  nous  nommons  poids,  et  qui  agissent  normale- 
ment à  rhorizon  de  chaque  lieu.  Les  choses  se  passent  donc 
comme  si  toute  la  masse  terrestre  exerçait  sur  les  objets  placés 
à  sa  surface  une  attraction  toujours  sensiblement  dirigée-vers  le 
centre.  Comme  elle  se  fait  sentir  encore  au-dessus  du  sol  à  une 
hauteur  quelconque,  on  est  conduit  à  supposer  par  induction, 
qu'elle  s'étend  au  delà  des  limites  que  nous  pouvons  atteindre 
et  qu'elle  exerce  sur  les  astres  eux-mêmes  une  action  réelle, 
mais  qui  décroît  à  mesure  qu'ils  sont  plus  éloignés. 

D'un  autre  côté,  il  est  probable  que  tous  les  astres  offrent 
des  phénomènes  analogues,  qu'il  y  a  une  pesanteur  à  leur  sur- 
face, qu'elle  est  dirigée  vers  leur  centre,  et  qu'elle  agit  à  une 
•  distance  quelconque  sur  tous  les  autres  corps  célestes.  C'est  en 
se  laissant  guider  par  ces  inductions  que  Newton  fut  conduit  à 
penser  que  les  astres  s'attirent  entre  eux,  que  leurs  mouve- 
ments sont  déterminés  par  les  actions  exercées  mutuellement 
des  uns  aux  autres,  et  que  le  monde  est  régi  par  des  forces 
provenant  d'une  cause  unique,  l'attraction. 

S'il  en  est  ainsi,  les  astres  doivent  éprouver  des  mouvements 
extrêmement  complexes,  puisque  leur  nombre  est  immense, 
et  que  chacun  d'eux  obéit  à  l'influence  de  tous  les  autres.  Ce- 
pendant il  est  facile  de  voir  que  la  question  se  réduit,  pour 
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une  première  approximation,  à  une  simplicité  inattendue.  Les 
corps  célestes  se  divisent,  en  effet,  en  deux  classes  :  les  uns, 
que  Ton  nomme  étoiles  fixes,  sont  placés  à  des  distances  telle- 
ment grandes  du  soleil  et  de  la  terre,  que  leur  action  peut 
être  négligée  ;  et  les  autres,  qui  sont  comparativement  plus  rap- 
prochés, constituent  un  groupe  d'astres  isolés  des  étoiles  flxes, 
mais  dépendants  les  uns  des  autres  :  ce  sont  le  soleil  et  les  pla- 
nètes; ce  sont  donc  les  seuls  dont  nous  aurons  à  étudier  les 
actions  réciproques.  Si  ensuite  jious  les  comparons  entre  eux, 
nous  reconnaissons  que  le  soleil,  étant  incomparablement  plus 
gros  que  les  planètes,  doit  avoir  dans  le  système  une  influence 
prépondérante,  tellement  qu'une  planète  comme  la  terre 
éprouve  du  soleil  une  attraction  très-grande  et  des  autres  pla- 
nètes une  attraction  négligeable.  Nous  sommes  ainsi  conduits 
à  considérer  le  soleil  comme  un  centre  unique  d'action,  et  les 
planètes  comme  autant  de  corps  indépendants  les  uns  des  autres 
et  se  mouvant  suivant  les  mêmes  lois  que  si  chacun  d'eux 
existait  seul  en  présence  du  soleil. 

LOIS  DE  KBPLER.  —  Une  fois  que  la  question  est  réduite  à  ce 
degré  de  simplicité,  il  n'y  a  plus  qu'à  étudier  par  l'observation 
le  mouvement  de  chaque  planète  autour  du  soleil  considéré 
comme  fixe;  c'est  ce  que  fit  Kepler,  et  le  résultat  général  de 
ses  observations  se  résume  en  trois  lois  que  nous  allons 
énoncer  : 

1°  Les  planètes  décrivent  des  courbes  planes,  et  les  rayons 
vecteurs,  partant  du  centre  du  soleil,  décrivent  des  aires  pro- 
portionnelles aux  temps  ; 

2**  Les  orbites  des  planètes  sont  des  ellipses  dont  le  soleil 
occupe  un  des  foyers  ; 

3°  Les  carrés  des  temps  de  révolution  des  diverses  pla- 
nètes sont  proportionnels  aux  cubes  des  grands  axes  de  leurs 
orbites. 

Acceptons  ces  lois  et  voyons  comment  Newton  s'en  est  servi 
pour  démontrer  l'existence  d'une  force  attractive  exercée  par  le 
soleil  et  trouver  la  loi  des  variations  de  cette  force  avec  la 
distance. 

L'ATTBAGTIOH  EST  DIBIftÉE  ¥£R8  LE  SOLEIL.  —  Soient  0(fig.  37) 
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le  centre  du  soleil  et  A  celui  d'une  planète  à  un  moment  déter- 
miné. Pendant  un  temps  infiniment  petit,  elle  parcourra  Tare 

AB  de  sa  trajectoire,  et  son  rayon 
vecteur  décrira  l'aire  AOB.  Si  aucune 
cause  n'agissait  sur  elle,  elle  par- 
courrait, dans  le  temps  infiniment 
petit  suivant  et  égal  au  premier,  un 
arc  BC  égal  à  AB  et  situé  sur  son  pro- 
longement, et  son  rayon  vecteur  dé- 
crirait Faire  BOC  qui  serait  égale  à 
AOB;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi,  la 
planète  décrit  BD,  d'où  l'on  peut  déjà 
conclure  qu'elle  est  soumise  à  une  force  qui  agit  à  chaque 
instant  sur  elle.  Pour  avoir  la  direction  de  cette  force,  remar- 
quons que,  d'après  la  première  loi  de  Kepler,  on  doit  avoir 

ABO  =  BDO  =  BCO. 

Les  deux  triangles  OBD,  OBC  étant  équivalents  doivent  avoir 
leurs  sommets  sur  une  ligne  DC  parallèle  à  OB,  et  si  nous 
achevons  le  parallélogramme  EBCD,  nous  voyons  que  pour 
parcourir  l'espace  BD  la  planète  a  dû  être  soumise  à  sa  vitesse 
initiale  qui  l'aurait  transportée  de  B  en  C,  et  à  une  force  qui 
lui  aurait  fait  franchir  la  ligne  B£;  cette  force  est  donc  dirigée 
vers  le  point  0. 11  est,  par  conséquent,  démontré  que  les  pla- 
nètes, en  se  mouvant  en  ligne  courbe,  sont  soumises  à  une 
force,  et  que,  les  aires  étant  proportionnelles  au  temps,  la 
force  est  dirigée  vers  le  centre  du  soleil.  Cela  justifie  déjà  une 
partie  de  l'hypothèse  de  Newton. 

LOI  DE  L'ATTRACTION.  —  La  deuxième  loi  de  Kepler  déter- 
mine la  forme  de  la  courbe  parcourue  ;  elle  s'applique  à  des 
planètes  dont  l'excentricit'é  est  inégale,  et  nous  sommes  auto- 
risés à  penser  qu'elle  comprend,  comme  cas  particulier,  celui 
où  Tellipse  dégénérerait  en  un  cercle,  bien  qu'il  n'y  ait  aucune 
planète  qui  réalise  ce  cas.  En  remarquant  d'ailleurs  que 
l'excentricité  des  orbites  planétaires  est  toujours  très-petite, 
nous  pouvons,  dans  une  première  approximation,  admettre 
qu'elle  est  nulle  et  raisonner  dans  cette  hypothèse;  c'est 
ainsi  que  fit  Newton. 

l)ans  le  cas  où  la  planète  parcourrait  un  cercle  dont  le  soleil 
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occuperait  le  centre,  les  secteurs  décrits  dans  des  temps  égaux 
devant  être  égaux,  les  arcs  parcourus  le  seraient  aussi  ;  la  vi- 
tesse serait  constante  pendant  toute  la  révolution,  et  nous  tom- 
berions dans  le  cas  du  mouvement  étudié  à  l'article  de  la  force 
centrifuge.  Alors  l'accélération  de  la  force  centripète  et  de  la 

force  centrifuge  serait  G=-^ou=    r„^    ?  R  représentant  le 

rayon  du  cercle  parcouru,  ou  la  distance  de  la  planète  au  so- 
leil, etTle  temps  d'une  révolution  :  nous  avons  ainsi  l'expres- 
sion de  l'accélération,  c'est-à-dire  de  l'attraction  sur  l'unité  de 
masse  de  la  planète,  à  la  distance  où  elle  est  placée. 

Comme  il  y  a  plusieurs  planètes  à  des  distances  différentes  R, 
R',  R*',...,  faisant  leurs  révolutions  dans  des  temps  T,T',T'',..., 
nous  obtenons  pour  la  valeur  de  l'attraction  du  soleil  sur  l'u- 
nité de  masse  des  diverses  planètes  aux  distances  R,  R',  R*'  les 
quantités 

^_47r^R      ^;_47r^R'       r^,^il^ 

Cela  posé,  rappelons-nous  qu'en  vertu  de  la  troisième  loi  de 
Kepler  les  carrés  des  temps  des  révolutions  T%  T'*,  T"*  sont 
proportionnels  aux  cubes  des  distances  des  planètes  au  soleil 
on  a  R%  K'%  R"%  ce  qui  donne  la  suite  des  rapports  égaux 

et  en  divisant  les  équations  précédentes  par  ces  dernières,  on  a 

^_47r'K  47r'K  4?:^ 

^--g7-'      ^=="R^'      ^="R^' 

ce  qui  montre  que  V attraction  exercée  sur  l'unité  de  niasse  à 
diverses  distances  est  en  raison  inverse  du  carré  de  ces  dis- 
tances. 

Si  nous  voulons  avoir  les  forces  motrices  A,  A',  A" il 

faut  multiplier  par  les  accélérations  les  masses  m,  m', m*',..., 
de  chaque  planète,  ce  qui  donne 

47:*K  représente  l'attraction  exercée  par   la.  masse  entière 
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du  soleil  sur  Tunité  de  masse  de  la  planète  à  l'unité  de  dis- 
tance; et  comme  elle  est  la  somme  des  attractions  de  tous  les 
éléments  du  soleil,  elle  est  proportionnelle  à  la  masse  tout 
entière  M  de  cet  astre,  et  Ton  peut  poser  47r*K  =  M<p,  ce  qui 
donne 

Ainsi  l'attraction  est  proportionnelle  au  produit  des  masses 
en  présence  et  en  raison  inverse  du  carré  des  distances. 

Dans  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  nous  avons  supposé 
que  les  planètes  décrivent  des  cercles  et  non  pas  des  ellipses 
comme  cela  est  réellement  :  nous  n'avions  pour  but  que  de 
faire  comprendre  par  une  méthode  approchée  comment  New- 
ton est  arrivé  à  la  loi  de  l'attraction.  En  mécanique,  on  traite 
le  problème  sans  y  apporter  cette  restriction,  et  on  arrive  aux 
mêmes  conséquences  par  une  démonstration  irréprochable  (i). 
Quelle  que  soit  la  marche  que  l'on  suive,  on  démontre  toujours  : 
i**  que  les  planètes  sont  sollicitées  par  une  force  dirigée  vers 
le  soleil,  2**  que  cette  force  est  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances;  mais  on  ne  prouve  jamais  que  cette  force  soit  réel- 
lement le  résultat  d'une  attraction  de  la  matière.  11  se  pourrait 
même  que  la  matière  fût  absolument  passive  et  que  l'éther 
dont  l'espace  est  rempli,  et  au  milieu  duquel  les  astres  sont 
plongés,  fût  la  cause  des  réactions  qui  se  produisent  entre  eux. 
En  résumé,  nous  reconnaissons  qu'une  force  s'exerce  entre  les 
planètes  et  le  soleil,  mais  nous  ne  savons  à  quoi  l'attribuer;  et 
quand  nous  disons  qu'elle  est  due  à  une  attraction  de  la  ma- 
tière, nous  faisons  purement  et  simplement  une  hypothèse 
pour  expliquer  une  grande  loi  de  la  nature.  Newton  ne  s^y  était 
point  trompé,  car  il  n'a  dit  qu'une  seule  chose  :  c'est  que  tout 
se  passe  comme  si  cette  attraction  était  vraie;  il  convient  de 
signaler  et  d'imiter  cette  réserve  de  Newton. 

Une  fois  que  Ton  a  montré  l'existence  et  trouvé  les  lois  de  la 
variation  de  cette  foroe,  on  peut  se  demander  comment  les 
planètes  en  sont  venues  à  décrire  autour  du  soleil  les  courbes 
que  Kepler  a  étudiées  :  c'est  alors  un  problème  de  jnathéma- 

(1)  Vojes  la  Mécaniijue  de  M.  Garcet. 
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tiques  dont  on  va  comprendre  la  possibilité.  Si ,  à  l'origine  des 
temps,  la  terre,  par  exemple,  avait  été  placée  sans  vitesse  ini- 
tiale en  présence  du  soleil  également  immobile,  les  deux  astres 
en  s'attirant  auraient  marché  l'un  vers  l'autre  jusqu^à  se  ren- 
contrer. Mais  si  la  terre  avait  reçu  une  impulsion  initiale  dans 
une  autre  direction  que  la  ligne  des  centres,  elle  aurait  décrit 
une  courbe  sous  la  double  influence  de  sa  vitesse  première  et 
de  l'attraction  solaire.  Le  calcul  montre  que  cette  courbe  est 
toujours  une  section  conique  et  le  soleil  un  des  foyers  de  celte 
courbe;  et,  suivant  les  valeurs  de  la  vitesse  initiale,  la  section 
conique  peut  être  un  cercle,  une  ellipse,  une  hyperbole  ou 
une  parabole..  Une  fois  placé  sur  celte  courbe,  l'astre  la  suit 
indéfiniment,  revenant  sans  cesse  dans  le  même  chemin  si  la 
courbe  est  fermée,  comme  c'est  le  cas  des  planèles,  et  s'éloi- 
gnant  pour  ne  jamais  revenir  si  c'est  une  parabole  ou  une  hy- 
perbole :  il  y  a  des  comètes  qui  sont  dans  ce  cas.  Mais  ce  n'est 
point  là  la  solution  complète  du  problème  de  l'astronomie; 
on  ne  peut  pas  se  contenter  de  considérer  les  planètes  comme 
indépendantes  les  unes  des  autres,  car  évidemment  l'une 
d'elles  est  soumise  à  l'aciion  de  toutes  les  autres  en  même 
temps  qu'à  celle  du  soleil,  ce  qui  fait  que  les  lois  de  Kepler  ne 
sont  pas  absolument  réalisées,  et  que  toutes  les  planètes  con- 
nues, au  lieu  de  parcourir  une  ellipse  rigoureuse,  décrivent 
des  courbes  complexes.  Alors  le  problème  général  de  l'at- 
traction des  astres  devient  extrêmemeni  compliqué,  et  il  exige 
à  la  fois,  pour  être  traité,  le  concours  des  mathématiques,  ce 
qui  constitue  la  mécanique  céleste,  et  celui  des  observations 
précises,  qui  sont  du  domaine  de  l'astronomie  physique. 

IDENTITÉ  DE  LA  PESANTEUR  ET  DE  L'ATTRACTION  UNIVERSELLE.  — 

Essayons  maintenant  de  démontrer  que  la  cause  qui  fait  tom- 
ber les  corps  sur  le  globe  est  la  même  que  celle  qui  produit  ce 
que  nous  venons  d'appeler  V attraction  :  c'est  encore  à  Newton 
que  l'on  doit  cette  démonstration.  La  terre  possède  un  satel- 
lite, qui  est  la  lune,  et  les  centres  de  ces  deux  astres  sont  à 
une  distance  égale  à  60  fois  le  rayon  moyen  de  la  terre.  Astro- 
pomiquement  parlant,  cette  dislance  est  fort  petite,  ce  qui 
(ait  que  l'altraction  de  la  terre  sur  la  lune  est  beaucoup  plus 
grande  que  celle  du  soleil,  et  que  l'on  peut  la  considérer 
comme  l'action  unique  à  laquelle  la  lune  soil  soumise.  Cela 
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n'est  point  vrai  à  la  rigueur,  mais  c'est  une  approximation  dont 
nous  pouvons  d'abord  nous  contenter.  Il  en  résuite  que  la 
lune  doit  décrire  et  décrit  en  effet  une  ellipse  autpur  de  la 
terre  considérée  comme  immobile.  Admettons  encore  que  cette 
ellipse  soit  un  cercle,  que  la  terre  soit  sphérique  aussi  bien 
que  la  lune,  ce  qui  est  sensiblement  exact  :  après  toutes  ces 
restrictions  nous  sommes  ramenés  à  un  problème  théorique- 
ment plus  simple,  mais  qui,  numériquement,  s'écarte  peu  de 
celui  que  nous  offre  la  nature. 

A  la  surface  de  la  terre,  l'accélération  est  g-=9"*,8;  elle  est 
le  résultat  de  l'attraction  de  toute  la  masse  terrestre  qui  agit 
comme  si  elle  était  condensée  à  son  centre,  c'est-à-dire  à  une 
distance  de  la  surface  égale  au  rayon  terrestre  moyen  r.  Le 
centre  de  la  lune  est  à  une  distance  de  la  terre  représentée  par 
60  fois  r;  par  suite,  l'accélération  de  la  pesanteur  doit  y  être 

égale  à  rrrr;  si  la  loi  de  l'attraction  est  vraie. 

(60)^ 

B'un  autre  côté,  cette  accélération  doit  être  représentée, 
comme  pour  toutes  les  planètes,  par 

47r^R 

et  en  remplaçant  R  par6or  et  T  par  le  temps  de  la  révolution 
de  la  lune,  qui  est  de  (39343  x  60)  secondes, 

4^*R 4^^ ''•60     27rr.7r 

"T^  —  (  39343  Y .  60^  ■"■  (  39343  )» .  3o * 

9.1: r  représente  la  circonférence  terrestre  qui  est  de  4o  n^îl- 
lions  de  mètres,  et  l'on  a 


47r-R 4°oo<^oo7r 

"î^ ^  (3p43)r3 


Cette  expression  de  l'accélération  doit  être  égale  à  ^,  et 

noo^ 
vient 

4^00000  n .  1 200 

^■"        (3^437 

En  faisant  le  calcul,  on  a  g'=9",7. 

On  retrouve  donc,  avec  autant  d'exactitude  qu'on  pouvait 
l'espérer,  la  valeur  de  l'accélération  produite  par  la  pesanteur, 
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et  Ton  démojitre  par  conséquent  Tidentité  de  la  cause  qui  fait 
tomber  les  corps  et  qui  retient  la  lune  dans  son  orbite  :  c'est 
la  première  vérification  que  Newton  fit  de  son  système. 

^EXPÉBIEirGES  DE  GAYEHDISH.  —  On  ne  s'est  pas  contenté  d'ad- 
mettre l'attraction  d'après  l'observation  des  phénomènes  astro- 
nomiques :  on  a  constaté  encore  qu'elle  s'exerce  réellement  à 
la  surface  de  la  terre,  et  qu'une  grosse  masse  de  plomb  y  attire 
sensiblement  une  petite  sphère  de  métal;  on  a  mesuré  cette 
action,  et,  la  comparant  à  l'attraction  terrestre,  on  a  pu  déter- 
miner le  poids  du  globe.  Ces  expériences  ont  été  faites  par 
Cavendish;  mais  l'idée  ne  lui  en  appartenait  pas  :  elle  est  due 
à  Mitchell  aussi  bien  que  l'appareil  dont  Cavendish  fit  usage  et 
qui  lui  fut  légué.  Ces  expériences  sont  irès-délicates  et  exi- 
gent des  détails  minutieux. 

Un  levier  en  sapin  AB  {Jig.  38),  léger  et  bien  homogène,  est 
soutenu  par  son  milieu  à  un  fil  métallique  fin,  fixé  par  le  haut 

Fig.  38. 


^ ^ 


au  plafond  d'une  chambre  fermée.  Aux  deux  extrémités  du  le- 
vier sont  suspendues  des  balles  identiques  A  et  B,  et  deux  lames 
d'ivoire  CD,  QJW  qui  portent  des  divisions  équidistantes.  Ce 
néau  suspendu  est  entouré  d'une  boîte  en  acajou  qui  le  préserve 
des  agitations  de  l'air,  et  dont  les  extrémités,  fermées  par  des 
glaces,  laissent  voir  les  divisions  de  CD  et  de  CD'  ;  on  les  ob- 
serve au  moyen  de  lunettes  à  réticules,  enchâssées  dans  le 
mur  de  la  chambre,  et  l'on  suit  de  l'extérieur  tous  les  mou- 
vements du  levier. 
Avant  d'achever  la  description  de  l'appareil  qui  nous  occupe, 
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il  faut  commencer  par  étudier  les  conditions  d'équilibre  de  ce 
levier  AB;  cela  va  nous  obliger  à  énoncer  quelques  résultats 
de  la  théorie  de  l'élasticité  que  nous  admettrons  aujourd'hui, 
et  que  nous  démontrerons  dans  la  suite.  On  remarquera  d'a- 
bord que  si  l'on  dévie  le  levier  AB  de  la  position  de  l'équilibre 
qu'il  prend  naturellement,  on  tordra  le  fil  de  suspension,  et 
que  celui-ci  exercera,  pour  revenir  à  sa  position  première,  une 
réaction  de  torsion  qui  dépendra  à  la  fois  de  sa  grosseur  et  de 
sa  longueur.  Appelons/ la  force  qu'il  faut  appliquer  à  l'extré- 
mité d'un  levier  de  longueur  i  pour  le  dévier  d'un  arc  égal  à 
l'unité;  l'expérience  prouve  qu'il  faudra  une  force  fa  pour  le 
maintenir  à  une  déviation  a  :  cela  veut  dire  que,  dans  l'appa- 
reil de  Cavendish,  la  réaction  de  torsion  du  fil  suspenseur 
équivaut  à  une  force /a  qui  serait  appliquées  un  levier  de  lon- 

gueur'i,  ou  à  une  force  '^  agissant  au  centre  de  la  balle  A,  si 

la  demi-longueur  AB  est  égale  à  /. 

Pour  mesurer  cette  force,  nous  supposerons  qu'après  avoir 
tordu  le  01  nous  le  laissions  revenir  à  sa  position  d'équilibre: 
il  décrira  une  série  d'oscillations  successives  isochrones,  et 
dont  le  temps  sera  donné  par  une  formule  analogue  à  celle  du 
pendule. 


f 

m  exprime  la  masse  de  chacune  des  balles  A  et  B,  et  -^  est 

la  force  accélératrice  des  oscillations.  On  peut  remplacer  m  par 

sa  valeur  ^  et  tirer  de  la  formule  la  valeur  dé/;  ce  qui  donne 
S 

Comme  p,  l  et  g  sont  des  quantités  connues,  on  n'aura  qu'à 
faire  osciller  le  levier,  et  à  mesurer  le  temps  t  d'une  oscilla- 
tion pour  pouvoir  calculer/:  je  suppose  donc  que  l'on  ait  fait 
préalablement  cette  mesure  de  ^  qu'ensuite  on  dévie  le  bras 
de  levier,  et  qu'on  mesure  le  nombre  n  de  divisions  dont  les 
mires  CD,  CD'  se  sont  déplacées;  si  les  longueurs  de  ces  divi- 

sions  sont  a,  -y-  exprime  la  valeur  de  l'arc  a  en  unité  de  rayon. 
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et  la  réaction  du  fil  équivaut  à  une  force  ^  ou  sl  —jj-  appli- 
quée à  la  sphère  A.  En  remplaçant  /  par  sa  valeur,  cette  force 

est 

fna 7.Tt^a  pn 

enfin  on  peut  remplacer  cette  force  par  deux  autres  appliquées 
chacune  à  A  et  à  B,  et  égales  à  la  moitié  de  la  précédente  :  soit 
F  chacune  de  ces  forces ,  on  aura 

TT^  pn 

g     i'' 


Tr'a 


Dans  l'appareil  dont  Cavendish  se  servait,  la  constante  —  était 


g- 


égale  à  ^-^  et  Ton  avait 

oio 


pn 


tti8  i 


Il  résultera  donc  de  là  que  si  le  levier  vient  à  se  déplacer^ 
et  que  les  mires  CD,  CD'  se  soient  écartées  de  n  divisions,  le 
fil  réagira  pour  revenir  à  sa  position  d'équilibre,  comme  s'il 
était  sollicité  par  deux  forces  appliquées  Tune  en  A,  l'autre  en 

B,  et  égales  toutes  deux  à  ô-ô^î  on  pourra  donc  les  calculer, 

si  l'on  connaît  p,  si  l'on  a  mesuré  au  moyen  des  lunettes  le  dé- 
placement n,  et  si  l'on  a  déterminé  le  temps/  d'une  oscillation 
du  levier. 

Ceci  étant  réglé  et  ces  déterminations  préliminaires  étant 
faites,  revenons  à  l'appareil  pour  en  compléter  la  description. 
11  y  a  deux  grosses  sphères  de  plomb  M  et  N  qui  pèsent  cha- 
cune i58  kilogrammes,  qui  sont  soutenues  par  une  règle  tour- 
nante que  l'on  fait  mouvoir  de  l'extérieur  sans  entrer  dans  la 
chambre;  on  peut  les  placer  dans  trois  positions,  la  première 
perpendiculaire  à  AB,  les  deux  autres  MN  et  M'N'  qui  sont  fixes 
et  symétriques  par  rapport  à  la  position  d'équilibre  AB  du  le- 
vier. Quand  ces  sphères  sont  mises  dans  la  première  direction, 
elles  agissent  également  sur  les  balles  A  et  B  sans  les  déplacer, 
et  l'observateur,  en  visant  sur  les  deux  mires,  détermine  et 
note  leur  position  d'équilibre;  après  quoi  il  dirige  les  sphères 
en  MN.  A  ce  moment,  M  attire  A,  N  attire  B,  le  fil  se  tord,  le 
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levier  se  déplace  et  atteint  une  deuxième  position  d'équilibre 
quand  Tattraction  de  M  sur  A  et  celle  de  N  sur  B  sont  devenues 
égales  aux  deux  forces  F  qui  expriment  la  réaction  du  fil;  on 
mesure  alors  au  moyen  des  deux  lunettes  le  nombre  n  des  divi- 
sions parcourues  par  les  mires,  et  les  deux  forces  F  ou  les 
attractions  auxquelles  elles  font  équilibre  se  calculent  par  la 
formule  précédente 


I    np 


F  —  —--  -£- 

818    P 

Au  moment  où  Ton  a  approché  M  de  A^  la  distance  MA  des 
centres  déterminée  une  fois  pour  toutes  était  D;  quand  l'équi- 
libre est  atteint,  elle  est  devenue  D  — na  =  rf:  airjsi  Ton  a 
mesuré  à  la  fois  l'attraction  F  des  deux  sphères  et  la  distance  d 
de  leurs  centres;  après  cela,  on  fait  une  seconde  observation 
en  retournant  les  grosses  sphères  en  M'N'  et  l'on  prend  les 
moyennes.  Cela  sufftt  pour  pouvoir  calculer,  comme  nous  al- 
lons le  montrer,  le  poids  total  P'  et  la  densité  moyenne  de  la 
terre. 

Puisque,  les  sphères  étant  à  une  distancée/,  l'attraction  sur  A 

est  F,  elle  serait  Frf^  si  cette  distance  devenait  égale  à  l'unité 

de  longueur  :  elle  est  d'ailleurs  proportionnelle  à  l'attraction  <p 

de  l'unité  de  poids  sur  la  balle  A,  et  au  poids  P  de  la  sphère  M  ; 

donc  on  a 

Frf^  =  P(p. 

D'un  autre  côté,  l'attraction  de  la  terre  sur  la  balîe  A  est  égale 
au  poids  p  de  cette  balle  pour  une  distance  égale  au  rayon  ter- 
restre R.  A  une  distance  égale  à  l'unité,  elle  serait  pR*  :  elle 
est  aussi  proportionnelle  à  <p  et  au  poids  P'  de  la  terre,  ce  qui 

donne 

pR^  =  P'(p. 

De  ces  deux  équations  on  déduit 

F        PR» 

p  ""P'rf'*' 

et  en  remplaçant  F  par  sa  valeur  trouvée  d'après  les  lois  de  la 

torsion,  on  a 

F       j_n        PR^ 

p  ""  818  P  "■  P'rf»" 
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Dans  cette  dernière  équation  n,  d  et  t  sont  des  résultats  de 
l'observation;  P  est  un  poids  de  i58  kilogrammes;  R  est  le 
rayon  terrestre  :  on  peut  donc  calculer  le  poids  P'  de  la  terre; 

et  comme  P'=^^7rR*D,  on  peut  obtenir  la  densité  moyenne  D 

du  globe  terrestre. 

Pour  ne  pas  interrompre^  la  suite  des  raisonnements,  j'ai 
•  omis  un  détail  important  sur  lequel  je  dois  revenir.  On  a  vu 
que  pour  mesurer  n  il  fallait  observer  les  mires  d'abord  au 
moment  de  leur  équilibre  naturel,  ensuite  quand  elles  ont  été 
déplacées  par  l'attraction.  Or  Cavendish  a  reconnu  que  ces 
mires  n'étaient  jamais  fixes,  et  qu'elles  oscillaient  toujours  à 
droite  et  à  gauche  de  la  position  d'équilibre  qu'elles  devaient 
prendre;  cette  position  ne  pouvait  donc  être  mesurée  directe- 
ment, et  il  fallait  la  conclure  en  prenant  la  moyenne  des  écarts 
extrêmes  successifs.  Cela  permettait  d'ailleurs  de  faire  à  la  fois 
la  mesure  du  temps  t  des  oscillations  et  celle  des  deux  posi- 
tions d'équilibre  que  l'on  devait  comparer. 

Nous  n'entrerons  pas  ici  dans  tout  le  détail  des  calculs  re- 
latifs à  ces  expériences,  il  nous  suffira  d'en  avoir  indiqué  les 
principes.  On  pourra,  du  reste,  consulter  le  Mémoire  de  Caven- 
dish dans  le  Journal  de  l*École  Polytechnique,  XVll*  Cahier, 
page  3i3. 

Cavendish  employa  successivement  deux  fils  différents  :  le 
premier,  trè^fîn,  faisait  une  oscillation  en  quatorze  minutes, 
et  le  nombre  des  divisions  parcourues  par  le  point  de  repos 
quand  les  masses  étaient  approchées  était  égal  à  i6.  Avec  le 
deuxième  fil,  qui  était  plus  gros,  on  avait  ^=7, 71  =  5,7.  Mais, 
dans  les  deux  cas,  les  valeurs  de  D  ont  été  trouvées  égales 
entre  elles  et  à  5,48.  En  moyenne,  la  terre  est  donc  5~  fois 
plus  dense  que  l'eau. 

Depuis  Cavendish,  ces  expériences  ont  été  reprises,  d'abord 
par  M.  Reich,  qui  a  retrouvé  sensiblement  les  mêmes  résultats, 
ensuite  par  M.  Raily,  qui  en  fut  chargé  par  la  Société  Astrono- 
mique de  Londres;  M.  Baily  découvrit  et  corrigea  certaines 
causes  d'erreur,  et  trouva  pour  moyenne  de  deux  mille  expé- 
riences le  nombre  5,67. 

*  DÉVIATION  DU  FIL  A  PLOMB  PAR  LES  HOHTAOHES.  —  Il  y  a  une 
deuxième  méthode  au  moyen  de  laquelle  on  peut  déterminer 
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la  densité  moyenne  de  la  terre  :  nous  n'en  dirons  que  ce  qu'il 
faut  pour  en  faire  comprendre  le  principe.  Bouguer  imagina  de 
placer  un  ûl  à  plomb  dans  le  voisinage  d'une  montagne  et  de 
mesurer  la  déviation  qu'il  éprouve  par  l'attraction  de  la  masse 
placée  près  de  lui;  mais  ses  expériences  ont  conduit  à  un  ré- 
sultat à  peine  sensible.  Maskelyne  reprit  cette  idée  et  la  réalisa 
avec  beaucoup  de  soin  et  de  succès.  11  choisit  en  Ecosse  le 
mont  Shéhallien,  qui  est  isolé,  dont  la  constitution  géologique 
est  bien  connue  et  la  forme  peu  compliquée  :  de  façon  qu'il  put 
en  mesurer  le  volume,  en  calculer  le  poids  total,  aussi  bien 
que  la  position  du  centre  de  gravité.  Cela  fait,  il  prit  deux  sta- 
tions A  et  B  [fig,  39),  dans  un  plan  passant  par  le  centre  de  gra- 
vité G  et  parallèle  au  méridien 
^*^*  ^^*  .  du  lieu,  et  il  observa  la  hauteur 

du  pôle  au-dessus  de  l'horizon 
pour  les  deux  stations.  Si  la 
montagne  n'existait  pas  entre 
ces  deux  lieux,  les  deux  verti- 
cales AP  et  BP'  feraient  un 
angle  égal  à  la  différence  des 
latitudes  géographiques,  déter- 
minée par  une  triangulation; 
mais  l'attraction  des  masses  interposées  se  faisant  sentir,  les 
verticales  deviennent  AQ  et  BQ',  les  deux  horizons  se  relèvent 
vers  la  montagne  et  la  hauteur  du  pôle  est  augmentée  à  la  sta- 
tion B  et  diminuée  en  A;  on  mesura  ces  hauteurs,  et  l'on  en 
Fig.  40.  déduisit  pour  chaque  station  la  déviation  de 

A^ 6     la  verticale. 

i|  Dès  lors,  à  l'une  des  stations  A  {Jig.  \o)y 

par  exemple,  la  terre  agirait  suivant  ABO  si  la 
montagne  n'existait  pas,  et  l'attraction  serait 

^-«  D'autre  part,  la  montagne  agit  suivant  la 

ligne  AG,  que  nous  supposerons  horizontale, 

(dP 

avec  une  force  ^j  P  désignant  le  poids  de  la 

montagne,  et  d  la  distance  du  centre  de  gravité.* 

Le  pendule  sera  alors  sollicité  par  deux  forces 

perpendiculaires,  prendra  la  direction  de  la  résultante  OC,  et 
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fera  avec  OB  un  angle  «  qui  est  la  déviation  mesurée,  et  l'on  a 

d^       PR» 

tanga  =  p7  =  p^,. 

On  calculera  donc  le  poids  de  la  terre  P',  ou  sa  densité,  en 
remplaçant  P'  par  ^ttR'D.  Maskelyne  trouva  pour  D  un  nom- 
bre égala  5  environ;  ce  résultat  confirme  ceux  que  nous  avons 
déjà  trouvés. 

*  7ABUTI0N  DE  LA  PESANTEUR  DANS  LlNTËBIEnR  DU  ftLOBB.  —  Je 
dois  encore  mentionner  des  expériences  qui  ont  été  exécutées 
récemment  par  M.  Airy.  On  reconnaît  aisément  que  si  la  terre 
était  homogène,  la  pesanteur  devrait  diminuer  à  mesure  que  Ton 
pénétrerait  au-dessous  de  la  surface,  car  Faction  des  couches 
supérieures  se  retranche  de  celle  que  produit  la  masse  infé- 
rieure. Le  calcul  montre  que  l'attraction,  exercée  sur  un  point 
intérieur  par  la  portion  du  globe  comprise  entre  sa  surface  et 
une  sphère  concentrique  passant  par  le  point,  est  entièrement 
nulle;  il  ne  reste,  par  conséquent,  que  l'attraction  du  noyau  com- 
pris dans  cette  sphère.  Mais  si  la  densité  du  globe  va  en  croissant 
de  la  surface  au  centre,  la  pesanteur  pourra  augmenter  jusqu'à 
une  certaine  profondeur;  car  si,  d'une  pari,  un  point  intérieur 
n'est  plus  soumis  à  l'attraction  de  l'enveloppe,  d'autre  part  il 
se  trouve  plus  rapproché  des  couches  centrales  qui  sont  plus 
denses,  et  le  dernier  effet  peut  l'emporter  sur  le  premier. 
M.  Roche,  en  s'appuyant  sur  des  considérations  astronomi- 
ques, a  trouvé  que  la  densité  D,  à  une  distance  Ri  du  centre  de 
la  terre  peut  se  représenter  par  D„(i  — o^SRJ),  en  désignant 
par  D.  la  densité  au  centre  ;  R,  est  exprimé  en  fraction  du  rayon. 
En  supposant  la  densité  moyenne  du  globe  égale  à  5,5,  on 
aurait  2,1  à  la  surface  et  10,6  vers  le  centre.  11  en  résulterait 
que  la  pesanteur  croît  jusqu'à  une  profondeur  égale  au  sixième 

du  rayon  ;  là  gx  surpasse  g  de  plus  de  -^«  Puis  elle  diminue  ;  au 

tiers  du  rayon,  elle  reprend  la  même  grandeur  qu'à  la  surface; 
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enfin  elle  continue  à  décroître  rapidement  jusqu'au  centre,  où 
elle  est  nulle. 

Les  expériences  de  M.  Airy  ont  justifié  cette  manière  de  voir. 
Il  a  placé  deux  pendules,  Tun  sur  le  sol,  Tautre  au  fond  de  la 
mine  de  Harton,  à  une  profondeur  de  384  mètres.  Chacun  d'eux 
était  muni  d'une  horloge  astronomique  ;  on  observait  leurs 
oscillations  par  la  méthode  des  coïncidences,  et  l'on  en  mesu- 
rait la  durée  par  les  indications  de  l'horloge  correspondante. 
Enfin,  on  comparait  l'horloge  inférieure  à  l'horloge  supérieure 
au  moyen  de  signaux  électriques  qui  se  transmettaient  inslan- 
tanémenl,  et  dont  on  notait  le  temps  sur  les  deux  horloges.  On 
trouva  de  celle  manière  que  le  pendule  inférieur  avance  en 
vingt-quatre  heures  sur  le  pendule  supérieur  de  27  oscilla- 
tions, et  l'on  en  conclut  que  la  pesanteur  augmente  de  la 

surface  du  sol  au  fond  de  la  mine  de •  La  formule  de 

M.  Roche  donnerait  — p^-' 

19530 

Il  est  facile  de  déduire  de  ce  résultat  la  densité  moyenne  du 

noyau  terrestre.  En  effet,  l'accélération  provenant  du  noyau 

seul  a  été  mesurée  par  le  pendule  inférieur  et  trouvée  égale  à 

gt,  elle  serait,  à  la  surface  extérieure  de  la  terre,  gi^=  g\ .  En 

retranchant  g'j  de  g  qui  a  été  obtenu  par  le  pendule  supérieur, 
on  a  donc  l'accélération  partielle  qui  résulterait  de  l'enveloppe, 
et  comme  les  attractions  de  l'enveloppe  et  du  noyau  se  font 
comme  si  leurs  masses  étaient  concentrées  au  centre  de  la 
terre,  elles  sont  proportionnelles  à  leurs  poids  ou  aux  produits 
de  leurs  volumes  par  leurs  densités  D  et  D,;  on  a  donc 

-" 5;' 
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Or,  en  étudiant  les  terrains  placés  au-dessus  de  la  mine,  on 
I.  8 
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peut  trouver  la  densité  moyenne  D  de  Tenveloppe,  au  voisi- 
nage du  lieu  où  Ton  opère,  et  comme  les  parties  le?  plus  rap- 
prochées exercent  une  action  prépondérante,  on  peut,  sans 
erreur  sensible,  prendre  cette  densité  moyenne  D  comme  re- 
présentant celle  de  Tenveloppe  tout  entière.  On  peut  donc  cal- 
culer la  valeur  de  D,,  c'est-à-dire  de  la  densité  moyenne  du 
noyau.  M.  Airy  la  trouve  comprise  entre  6  et  7  ;  mais  les  cal- 
culs ne  sont  point  encore  terminés  et  le  nombre  définitif  n'est 
pas  publié. 

D'après  toutes  ces  expériences,  il  est  permis  de  conclure 
que  la  densité  moyenne  de  la  terre  est  comprise  entre  5^  et  6. 
11  faut  donc  admettre  que  le  globe  contient  dans  sa  profondeur 
des  matières  plus  denses  que  celles  qui  composent  sa  surface. 


■•>■■ 
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DE  LA  BALANCE. 


Balance.  —  Conditions  de  son  établissement.  —  Sensibilité.  —  Si  le  point 
de  suspension  du  fléau  et  les  points  d'attache  des  plateaux  étaient 
exactement  en  ligne  droite,  la  sensibilité  serait  indépendante  des  poids 
qui  chargeraient  les  plateaux.  —  Description  d'une  balance  précise.  — 
Méthode  des  doubles  pesées.  —  Détail  des  précautions  nécessaires  pour 
obtenir  une  pesée  exacte.  —  Défmition  de  la  densité.  —  Définition  du 
poid9  spécifique. 


Nous  avons  déjà  défini  le  centre  de  gravité  :  c'est  le  point 
où  est  appliquée  la  résultante  des  poids  de  tous  les  éléments 
matériels  du  corps.  Quand  ce  corps  a  une  forme  géométrique, 
et  qu'il  est  homogène,  on  peut  calculer  la  position  du  centre 
de  gravité  par  le  théorème  des  moments  :  c'est  alors  une  ques- 
tion de  statique,  nous  ne  Téludierons  pas.  Nous  accepterons 
également,  sans  les  démontrer  de  nouveau,  toutes  les  notions 
Fip  ^t  que  cette  science  nous  donne  sur  l'équilibre 

A  des  corps.  Nous  nous  contenterons  de  dire 

que  si  la  forme  d'un  corps  est  irrégulière, 
on  ne  peut  plus  trouver  par  le  calcul  la  po- 
sition du  centre  de  gravité,  et  il  faut  la 
chercher  par  l'expérience.  Alors  on  suspend 
l'objet  à  un  ûl  {Jig.  40»  ct>  quand  il  est  au 
repos,  la  verticale  du  fil  prolongé  passe  par 
le  centre  de  gravité.  Si  l'on  répèle  la  même 
expérience  en  changeant  le  point  de  sus- 
pension, la  nouvelle  direction  du  fil  passant 
encore  par  le  centre  de  gravité,  celui-ci  se  trouve  à  l'inter- 
section des  deux  lignes;  de  là  résulte  un  procédé  pour  déter- 
miner la  position  de  ce  point. 

BALANCE.  —  GOHDinONS  DE  SON  ÉTABLISSEMENT. — Nous  avons  à 
chaque  instant  besoin  de  peser  les  corps,  c'est-à-dire  de  com- 

8. 


G  C'  1 


P' 


ii6  HUITIÈME  LEÇON, 

parer  leurs  poids  à  ceux  d'autres  corps  étalonnés,  ei  nous  em- 
ployons à  cet  usage  la  balance  que  tout  le  monde  t^onnatt  ; 
mais  la  balance  des  physiciens  est  très-délicate  et  doit  satisfaire 
à  de  nombreuses  conditions  que  nous  allons  déterminer.  Elle 
PI     /^  est  constituée  par  un  fléau  métallique 

A'_  AC  qui  est  mobile  autour  d'un  axe  ho- 

rizontal B  [Jig-  4^)  6t  Qui  supporte  à 
ses  deux  extrémités  deux  plateaux 
dans  lesquels  on  place  les  corps  que 
l'on  veut  comparer. 
Examinons  d  abord  un  cas  tout  à  fait 
théorique.  Supposons  :  i°  que  les  trois  points  de  suspension 
A,  B,  C,  soient  en  ligne  droite;  2''  que  les  deux  bras  du  fléau 
AB  et  BC  aient  la  même  densité,  la  même  longueur,  et  une 
forme  symétrique  par  rapport  au  plan  BG;  3"  que  les  bassins 
aient  le  même  poids.  Il  est  clair  que  lorsque  les  plateaux  se- 
ront vides,  le  fléau  se  mettra  en  équilibre  horizontalement 
quand  son  centre  de  gravité  G  sera  dans  le  plan  vertical  pas- 
sant par  l'axe  de  suspension.  Cet  équilibre  persistera  ou  sera 
rompu,  si  l'on  charge  les  bassins  de  poids  égaux  ou  inégaux, 
et,  réciproquement,  on  conclura  l'égalité  ou  l'inégalité  de  ces 
poids,  si  cet  équilibre  se  maintient  ou  se  détruit. 

Le  centre  de  gravité  G  pourrait  être  placé,  dans  le  plan  BG, 
ou  au-dessus,  ou  au-dessous  du  point  de  suspension,  ou  bien 
se  confondre  avec  lui;  or,  suivant  qu'il  occupera  l'une  ou 
l'autre  de  ces  trois  positions,  la  balance  pourra  être  bonne  ou 
mauvaise.  C'est  ce  que  nous  allons  montrer,  en  supposant  tou- 
jours le  cas  particulier  où  les  trois  points  A,  B,  C  seraient 
en  ligne  droite  [fig*  4*)- 

Si  le  levier  AC  est  suspendu  par  son  centre  de  gravité  même, 
il  se  tiendra  en  équilibre  indifférent  dans  toutes  les  positions 
possibles,  soit  quand  les  bassins  seront  vides,  soit  quand  ils 
seront  chargés  de  poids  égaux;  mais  si  l'on  y  place  des  poids 
inégaux,  quelque  légère  que  soit  leur  différence,  le  levier  s'in- 
clinera et  versera  du  côté  le  plus  chargé.  Ainsi,  dans  le  cas  où 
le  centre  de  gravité  du  fléau  coïnciderait  exactement  avec  le 
point  de  suspension,  la  balance  se  tiendrait  en  équilibre  dans 
toutes  les  positions,  étant  chargée  de  poids  égaux,  et  devien- 
drait folle  pour  peu  que  ces  poids  fussent  différents  :  on  ne 
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pourrait  tirer  parti  de  cet  appareil.  Il  ne  faut  donc  pas  que  le 
centre  de  gravité  coïncide  avec  l'axe  de  suspension. 

Si  Ton  suppose  ensuite  que  le  centre  de  gravité  soit  placé 
au-dessus  de  Taxe  de  suspension,  l'équilibre  sera  toujours  in- 
stable. Il  ne  pourra  s'établir  ni  avec  des  poids  égaux,  ni  avec 
des  poids  inégaux  ;  on  n'aura  donc  aucun  moyen  de  les  com- 
parer, et  la  balance  sera  plus  mauvaise  encore  que  dans  le  cas 
précédent. 

Il  faut  donc  que  le  centre  de  gravité  soit  au-dessous  du  point 
de  suspension,  puisqu'il  ne  peut  être  situé  ni  au-dessus  de 
lui,  ni  sur  lui  :  c'est  là  une  condition  essentielle.  Quand 
elle  est  satisfaite,  la  balance  est  bonne  ;  car  étant  vide,  ou 
également  chargée  à  ses  deux  extrémités,  elle  se  met  en 
équilibre  stable  quand  le  centre  de  gravité  est  placé  dans  la 
verticale  du  point  de  suspension,  et  si  on  la  dévie,  le  fléau  re- 
vient à  sa  position  première  par  une  suite  d'oscillations  iso- 
chrones et  décroissantes.  Ensuite,  quand  on  place  des  poids 
inégaux  dans  les  bassins,  Jeur  différence  agit  pour  incliner  AC 
en  A'  C  et  relever  le  centre  de  gravité  en  G' jusqu'au  moment 
où  le  poids  du  fléau  qui  agit  en  G'  fait  équilibre  à  cette  diffé- 
rence des  poids.  On  voit  que,  pour  ce  nouveau  cas,  la  balance 
arrive  toujours  à  se  mettre  en  équilibre,  dans  une  position 
horizontale  si  elle  est  chargée  de  poids  égaux,  et  dans  une 
position  de  plus  en  plus  inclinée  quand  les  charges  diffèrent 
de  plus  en  plus.  On  conçoit  donc  la  possibilité  de  reconnaître 
l'égalité  ou  l'inégalité  des  poids  par  l'horizontalité  ou  l'incli- 
naison du  fléau. 

SENSIBILITÉ.  —  Il  faut  que  ces  conditions  soient  réali- 
sées pour  que  la  balance  soit  exacte  ;  mais  elles  ne  suffisent 
pas  pour  qu'elle  soit  sensible,  c'est-à-dire  pour  qu'elle  puisse 
accuser,  par  une  grande  inclinaison  du  fléau,  des  différences 
très-légères  entre  les  poids  que  l'on  veut  comparer.  Or  il  est 
évident  que,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  l'inclinaison  croî- 
tra quand  le  bras  de  levier  BG  à  l'extrémité  duquel  agit  le  poids 
du  fléau  diminuera  ;  par  conséquent,  la  sensibilité  est  d'autant 
plus  grande  que  le  centre  de  gravité  G  est  plus  rapproché  de 
l'axe  de  suspension  B. 

Nous  avons  admis  jusqu'à  présent  que  les  trois  points  A,  B,  C 
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sont  en  ligne  droite  ;  c'est,  en  effet,  le  cas  que  Ton  cherche  à 
réaliser  quand  on  construit  une  balance.  Mais  lors  même 
qu'on  pourrait  atteindre  cet  alignement  parfait,  il  sérail  im- 
possible de  le  maintenir  pendant  les  pesées,  attendu  que  le 
fléau  se  fléchit  sous  l'influence  des  charges  qu'il  porte.  Il 
convient  donc  d'examiner  le  cas  plus  général  où  les  deux  points 
d'attache  A  et  C,  tout  en  restant  symétriques  par  rapport  à 
BG,  seraient  placés  au-dessous  de  Taxe  de  suspension  B. 

Soient  ABet  BC  {Jig.^'i)  les  delix  bras  du  fléau,  quand  il 
n'est  pas  chargé  ;  supposons-les  égaux  entre  eux  et  à  /,  mais 

_.     ,-  non  en  ligne  droite,  el 

appelons  p  1  angle  que 

^1     ip  chacun  d'eux  faitavec 

'     _  _J^-:..z l'horizontale  MN.Sup- 

'— - — "  ;,,  ^  ~ — -,  c      posons  le  centre  de 

G'  *~  • 

j^              .       /        gravité    en   G  sur  la 
\:r V         verticale  et  à  une  dis- 

jV  ^ 

!  •    tance  /'  du  point  B. 

Désignons  par  w  le 
poids  du  fléau  et  plaçons  en  A  et  C  deux  poids  Pet  P-f-/>  :  le 
système  s'inclinera  d'un  angle  a  et  se  placera  en  A'  BC'G'.  Pour 
que  réquilibre  ait  lieu,  il  faut  que  la  somme  des  moments  des 
poids  appliques  en  A',  C,  G'  soit  nulle;  on  aura 

PxA'P-f-cTG'D  =  (P-i-p)C'Q; 

P  / cos (a  —  (3  )  4-  CT  /'  sin  a  =  (  P  -f-p  )  /cos  (a  -f-  (3  ), 

P/(cosa  cos(3  -f-  sin  asinjâ)-!-©/'  sin« 
=  (P-h/')/(cos  acosj3  —  sin  a  sin  P)  ; 

mettant  en  facteur  commun  sin  a  et  cosa, 

cosa[P  /cosj3  — (P-f-p)  /cosp] 
-h  sin  a  [P/sinp-i-(P-h/>)/sinp-f-CT/']  =  o, 

réduisant,  divisant  par  cos  a  et  résolvant  l'équation  par  rapport 
à  tang  a, 

_^  pi cos ^  __  1 

^'^"^^~  •>P/sin;î-h;;/sin3H-w/'~2P^-D  .        Z      ml'    ,      ' 

^    ^        ^  ^  tangp  H Y  secp 
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L'angle  <x  exprime  rinclinaison  que  reçoit  le  fléau  quand  il  y 
a  dans  un  des  plateaux  un  excès  de  poids  p  ;  et  comme  cette 
inclinaison  est  toujours  très-petite,  tangapeut  être  considéré 
comme  mesurant  la  sensibilité  de  l'appareil.  Or  en  voit  d'abord 
que  le  deuxième  membre  dépend  de  P,  c'est-à-dire  que  la  sen- 
sibilité varie  avec  la  charge  commune  des  deux  plateaux,  et 
qu'elle  diminue  quand  cette  charge  augmente.  La  balance 
perdra  donc  une  partie  de  sa  sensibilité,  à  mesure  qu'on  la  char- 
gera davantage. 

Si  les  deux  points  À  et  C,  au  lieu  d'être  au-dessous  de  B, 
étaient  situés  au-dessus,  on  pourrait  refaire  le  calcul  précédent 
et  rien  n'y  serait  changé,  si  ce  n'est  le  signe  de  (3.  La  formule 
serait 

/>/cos(3 


tang  a  = 


—  (2P-i-/i)/sinp-hGy/' 


Le  dénominateur  diminuerait  et  la  sensibilité  croîtrait  avec  la 
charge.  Il  est  donc  évident  que  la  position  que  l'on  donne  aux 
points  d'appui  et  de  suspension  des  plateaux  exerce  une  très- 
grande  influence,  et  qu'en  général  la  sensibilité  de  la  balance 
est  variable,  suivant  qu'elle  porte  des  poids  plus  ou  moins 
forts.  Mais  si  les  trois  points  Â,  B,  C  étaient  sur  une  même  ligne 
droite,  l'angle  (3  serait  nul,  et  la  formule  précédente  se  rédui- 
rait à 

pi 
tanga  =  ^. 

La  sensibilité  resterait  constante  et  indépendante  des  poids 
communs  P  qui  chargeraient  les  plateaux. 

C'est  cette  condition  que  l'on  cherche  à  réaliser,  et  alors  la 
sensibilité  delà  balance  est  :  i*  proportionnelle  à  la  longueur  / 
de  chaque  bras  de  levier  ;  2*>  inversement  proportionnelle  au 
poids  rn  du  fléau  ;  3"  inversement  proportionnelle  à  la  distance 
/'  du  centre  de  gravité  au  point  de  suspension. 

Voici  dès  lors  quelles  sont  les  règles  théoriques  qui  doivent 
diriger  le  constructeur  dans  la  fabrication  des  balances.  S'il 
veut  les  rendre  sensibles  et  justes,  il  doit  : 

1"  Faire  les  deux  bras  du  levier  parfaitement  égaux  ; 

2°  Établir  en  ligne  droite  les  axes  de  suspension  du  fléau  et 
des  plateaux; 
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S"  Donner  une  grande  longueur  au  fléau  ; 

4"  Réduire  le  poids  de  ce  fléau  auunt  que  cela  est  possible  ; 

5"  Placer  le  centre  de  gravité  au-dessous  du  point  de  sus- 
pension etlrès-près  de  lui. 

BESdaPTIOR  D'VRE  BALAKCE  FBÉGISE.  —  Pour  réaliser  ces  con- 
ditions multipliées  et  délicates,  on  taille  le  fléau  dans  une  règle 
plate  de  bronze  ou  dacier  (Jlg.  44  )■  On  lui  donne  une  longueur 
de  6o  centimètres  environ  et  une  épaisseur  qui  ne  dépasse  pas 


Fig,  4i. 


5  millimflres  ;  il  »  sensiblement  la  forme  d'un  losange  allongé 
et,  pour  en  diminuer  le  poids,  on  j  pratique  de  larges  entailles 
qui  ne  laissent  subsister  que  les  côtés  du  losange  soutenus 
par  des  supports  iransverses.  On  satisfait  ainsi  à  ce  double 
besoin  d'avoir  un  fléau  long  et  léger,  tout  en  lui  conservant 
une  grande  résistance  à  la  flexion. 

Avant  de  songera  régler  les  axes  de  suspension,  il  fallait 
d'abord  se  préoccuper  de  les  réaliser  mécaniijuement  :  c'est-à- 
dire  de  construire  des  supports  linéaires,  perpeudiculaires  au 
plan  d'oscillation  du  lléau,  capables  de  résister  aux  charges 
qu'ils  doivent  supporter,  ne  se  déplaçant  pas  pendant  les  oscil- 
lations et  assez  mobiles  pour  ne  pas  empêcher  les  mouve- 
ments par  des  résistances  passives  dues  à  leur  frottement. 
Fortin  imagina  d'encastrer  dans  le  tléau   un  prisme  d'acier 
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trempé  F,  F'  dont  Tarête  inférieure,  bien  rectiligne,  pose  sur 
un  plan  poli  d'acier  ou  d'agate.  Il  est  clair  que  ce  support 
réalise  à  souhait  Taxe  mathématique  dont  on  avait  besoin.  Aux 
extrémités  du  fléau  deux  autres  prismes  U,  dont  les  arêtes  tran- 
chantes sont  placées  vers  le  haut,  servent  à  supporter  des  plans 
d'acier  mobiles  A  auxquels  sont  suspendus  les  plateaux.  Les 
axes  de  suspension  sont  donc  représentés  par  les  arêtegde  ces 
trois  prismes.  Ce  sont  elles  qu'il  faut  aligner  pour  placer  en 
ligne  droite  les  points  de  suspension,  et  ce  sont  les  distances 
des  arêtes  extrêmes  à  celle  du  milieu  qu*il  faut  rendre  égales 
pour  obtenir  deux  bras  de  levier  égaux. 

Le  plus  souvent  le  constructeur  se  charge  une  fois  pour 
toutes  de  régler  les  trois  prismes  ;  c'est  le  cas  de  la  balance 
dont  nous  donnons  la  figure.  Quelquefois  on  laisse  à  l'expéri- 
mentateur le  soin  de  le  faire  lui-même,  ce  qui  vaut  bien  autant. 
Alors  deux  des  couteaux  sont  fixes  et  le  troisième  se  déplace 
au  moyen  d'un  double  système  de  vis  qui  peut,  ou  l'élever  et 
l'abaisser  pour  l'aligner  avec  les  deux  autres,  ou  le  transporter 
horizontalement  pour  égaliser  les  bras  de  levier. 

11  ne  reste  plus  qu'à  placer  le  centre  de  gravité  du  fléau  au- 
dessous  du  point  de  suspension  et  tout  près  de  lui  ;  c'est  la 
plus  importante  de  toutes  les  conditions,  car  c'est  elle  qui  dé- 
termine la  stabilité  et  la  sensibilité  de  la  balance  :  voici  le  mé- 
canisme simple  qui  a  été  adopté.  Sur  l'arête  supérieure  du  fléau 
et  au-dessus  du  point  de  suspension,  on  a  planté  verticalement 
une  vis  à  pas  très-serrés  ;  deux  boulons  filetés  E,  E',  taillés  en 
écrous,  se  meuvent  sur  elle  :  l'inférieur  est  gros  et  lourd,  le 
supérieur  est  petit  et  léger,  et  quand  onabaisseou  qu'on  monte 
ces  boutons,  le  centre  de  gravité  descend  ou  s'élève,  beaucoup 
si  c'est  le  bouton  lourd  qui  marche,  lentement  si  Ton  déplace 
le  contre-poids  plus  léger.  Le  centre  de  gravité  devenant  mo- 
bile au  moyen  de  cet  artifice,  il  est  possible  de  donner  à  la 
balance  autant  ou  aussi  peu  de  sensibilité  qu'on  le  désire.  On 
a  même  perfectionné  ce  dispositif  en  perçant  un  trou  excen- 
trique T  dans  l'un  des  boutons,  ce  qui  fait  qu'en  le  tournant 
on  déplace  latéralement  le  centre  de  gravité,  et  qu'on  le  met 
exactement  dans  le  plan  vertical  qui  passe  par  l'arête  de  sus- 
pension au  moment  où  le  fléau  est  horizontal. 

Si  elle  se  réduisait  aux  pièces  que  nous  venons  de  décrire. 
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la  balance  n'offrirait  aucun  moyen  de  reconnatlre  le  moment 
où  le  fléau  est  horizontal-  Il  faut  un  indicateur  de  ses  mouve- 
ments, et  c'est  une  aiguille  d'acier  Q  [Jig-  45)  qui  descend  du 
milieu  du  levier  jusqu'à  la  base  du  suppoi:t,  où  elle  oscille  vis- 
à-vis  une  lame  d'ivoire  G  divisée  en  parties  égales.  Quand  la 
balance  est  vide,  on  règle  les  vis  calantes,  de  manière  à  placer 
l'extrémité  de  l'aiguille  indicatrice  au  zéro  de  la  division  :  c'est 
le  point  de  départ,  et  pour  peu  que  le  fléau  s'incline  sur  sa 
position  primitive,  l'aiguille  se  meut  sur  le  limbe;  étant  irès- 
longue,  elle  accuse  évidemment  les  moindres  déplacements. 

11  nous  reste  à  dire  comment  on  soutient  toiite  la  balance. 
Elle  repose  sur  un  pied  en  fonte  LMN  {fig.  45},  à  vis  calantes 


Fij.   45. 


V,  V.  Du  centre  de  ce  pied  s'élève  une  colonne  en  laiton  DC,  el 
sur  le  sommet  de  celle-ci  se  trouve  te  plan  d'acier  qui  soutient 
le  couteau  central  F.  S'il  était  toujours  soutenu  ainsi,  il  sérail 
bientôt  émoussé  el  la  balance,  outre  qu'elle  s'altérerait  très- 
vite,  ne  pourrait  être  transportée  ;  aussi,  l'on  voit  dans  la  figure 
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une  fourchette  HIJ  dont  les  bras  embrassent  le  fléau  :  elle  peut 
se  soulever  et  s'abaisser  par  le  moyen  d'une  crémaillère  ca- 
chée dans  la  colonne,  et  avec  laquelle  engrène  un  pignon  denté 
qu'on  mdnœuvre  par  un  boulon  extérieur  0.  En  tournant  ce- 
lui-ci, on  soulève  la  fourchette,  qui  saisit  le  fléau  et  le  soutient 
fixement  entre  ses  bras  H  et  I  ;  en  le  tournant  en  sens  in- 
verse, on  descend  la  fourchette,  qui  dépose  doucement  le  cou- 
teau sur  le  plan  d'acier  et  abandonne  le  fléau  à  l'action  des 
poids  qui  le  sollicitent.  De  plus,  comme  une  pesée  est  toujours 
une  opération  délicate,  et  qu'il  faut  éviter  toutes  les  causes 
d'erreur,  on  enferme  la  balance  dans  une  cage  de  verre  qui  re- 
pose sur  le  pied  de  l'instrument;  on  ne  l'ouvre  que  pour 
mettre  ou  enlever  les  poids,  on  la  ferme  pendant  que  l'on  me- 
sure. Ainsi  Ton  évite  les  courants  d'air,  l'action  de  l'humidité 
sur  les  corps  que  l'on  pèse,  en  même  temps  que  l'on  soustrait 
à  toute  cause  de  détérioration  l'instrument  délicat  qui  doit  tou- 
jours être  prêt  à  servir.  Dans  la  figure  on  a  enlevé  le  devant  et 
le  plancher  de  la  caisse  pour  laisser  voir  toutes  les  pièces  de 
l'appareil. 

KÉTIO&E  DES  DOUBLES  PESÉES.  —  On  voit  avec  quelle  fidélité 
les  constructeurs  se  sont  conformés  aux  prescriptions  de  la 
théorie,  et  ce  qu'ils  y  ont  ajouté  de  détails  mécaniques  ingé- 
nieux. Mais  il  faut  bien  se  persuader  que  ces  précautions  ne 
sont  pas  toutes  également  nécessaires,  et  que  l'expérimenta- 
teur doit  toujours  suppléer,  par  la  manière  dont  il  conduit  ses 
opérations,  aux  imperfections  qui  existent  ou  peuvent  exister 
dans  les  appareils  qu'il  emploie.  Or  Tune  des  conditions  les 
plus  absolues  auxquelles  il  faille  satisfaire,  celle  qui  rend  la 
balance  juste,  est  l'égalité  des  bras  de  levier;  mais  comme  il 
est  impossible  de  la  réaliser  rigoureusement,  il  faut  savoir  s'en 
passer,  et  l'on  y  parvient  par  une  méthode  inventée  par  Borda, 
dite  des  doubles  pesées,  et  qui  se  pratique  de  la  manière  sui- 
vante. On  dépose  dans  l'un  des  plateaux  le  corps  que  l'on  veut 
peser,  et  on  l'équilibre  exactement  en  versant  de  la  grenaille 
de  plomb  de  l'autre  côté;  ensuite  on  retire  le  corps  et -on  le 
remplace  par  des  poids  notés,  jusqu'à  reproduire  l'équilibre. 
Il  est  évident  que  ces  poids  qui  prennent  exactement  la  place 
du  corps  dans  le  même  plateau  lui  sont  équivalents;  que  les 
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bras  de  levier  soient  égaux  ou  non.  11  n'est  donc  plus  néces- 
saire que  la  balance  soit  juste,  il  suffit  qu'elle  soit  sensible. 

Cela  nous  ramène  à  compléter,  par  quelques  observations, 
ce  que  nous  avons  dit  des  conditions  qui  ont  pour  but  d'ac- 
croître la  sensibilité  de  l'appareil.  Nous  avons  vu  que  pour  y 
parvenir  on  augmente  la  longueur  du  levier  pendant  qu'on  Té- 
vide  pour  en  diminuer  le  poids.  Quand  on  exagère  ces  pré- 
cautions, qui  sont  bonnes  en  elles-mêmes,  on  tombe  dans  le 
grave  inconvénient  de  diminuer  la  rigidité  du  fléau;  il  éprouve 
alors,  sous  l'effet  des  charges  qu'il  supporte,  des  flexions  qu'il 
est  difficile  de  mesurer  et  impossible  d'empêcher.  Dès  lors  les 
couteaux  extrêmes  s'abaissent,  les  points  de  suspension  cessent 
d'être  alignés,  le  centre  de  gravité  descend  et  la  sensibilité  de 
la  balance  décroît  avec  la  charge.  Ce  sont  là  des  effets  que  l'on 
remarque  dans  tous  les  instruments  et  auxquels  il  faut  remé- 
dier :  cela  est  heureusement  facile. 

Que  l'on  veuille  d'abord  peser  des  corps  très-petits  :  on  com- 
mencera par  relever  les  deux  boutons,  jusqu'à  rendre  la  ba- 
lance folle,  puis  on  abaissera  progressivement  l'un  d'eux,  jus- 
qu'au moment  où  elle  commencera  à  redevenir  stable,  et  on 
lui  donnera  de  cette  manière  le  maximum  de  sensibilité  qu'elle 
peut  atteindre  dans  ce  cas.  Si  ensuite  on  veut  peser  2  kilo- 
grammes, par  exemple,  on  chargera  approximativement  la  ba- 
lance de  ce  poids,  ce  qui  la  rendra  très-paresseuse,  parce  qu'elle 
fléchira  ;  mais  on  lui  rendra  toute  sa  sensibilité  première  en 
relevant  les  boutons  jusqu'au  moment  où  elle  va  cesser  de 
rester  stable  pour  devenir  folle.  On  voit  donc  qu'avant  d'exé- 
cuter une  pesée,  il  faut  approximativement  savojr  quel  poids 
on  veut  apprécier,  et  régler  à  l'avance  la  sensibilité  de  l'appa— 
reil  pour  ce  poids  spécial. 

DÉTAILS  DES  PRÉCAUTIONS  NÉCESSAIRES  POUR  ORTENIR  UNS  PESÂB 
EXACTE.  —  L'exécution  d'une  pesée  étant  une  des  opérations 
les  plus  délicates  et  les  plus  importantes  de  la  physique,  nous 
croyons  devoir  donner  quelques  détails  sur  la  manière  de  la 
bien  fgiire.  On  commence  par  fixer  invariablement  la  balance 
sur  une  table  épaisse  et  immobile,  loin  des  rues  agitées;  on 
s'assied  en  face,  puis,  abaissant  doucement  le  fléau  parle  moyen 
du  bouton  extérieur,  on  s'assure  que  l'aiguille  se  fixe  au  zéro» 
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et  si  elle  n'y  vient  pas,  on  l'y  amène  en  faisant  jouer  les  vis 
calantes.  La  balance  étant  ainsi  réglée,  on  place  le  corps  d'un 
côté,  de  la  grenaille  de  l'autre,  et  Ton  établit  grossièrement 
l'équilibre,  ce  qui  n'est  jamais  difficile  à  faire.  Pour  l'obtenir 
ensuite  exactement,  il  faut  relever  la  fourchette  pour  fixer  le 
fléau,  éteindre  avec  la  main  les  oscillations  des  plateaux,  fermer 
la  cage,  abaisser  de  nouveau  et  très-lentement  le  fléau,  et  exa- 
miner l'aiguille  qui  oscille  lentement  à  droite  et  à  gauche  du 
zéro  des  divisions.  On  observe  quatre  pu  cinq  oscillations  suc- 
cessives; si  elles  sont  symétriques,  la  pesée  est  bonne;  si 
elles  ne  le  sont  pas,  il  faut  ajouter  ou  retirer  délicatement  un 
grain  de  plomb  avec  des  pinces  et  recommencer  l'observation. 
L'opérateur  arrive  bientôt  à  reconnaître  qu'en  ajoutant  un  grain 
de  plus  à  une  tare  trop  faible,  elle  devient  trop  forte.  Il  doit  alors 
employer  ou  de  la  grenaille  plus  fine,  ou  de  petits  morceaux 
de  papier,  ou  même  des  grains  de  sable,  répéter  la  même  opé- 
ration avec  ces  grains  de  plus  en  plus  menus,  et  s'arrêter  enfin 
quand  les  oscillations  sont  devenues  rigoureusement  symé- 
triques. 

Alors  il  faut  enlever  le  corps,  le  remplacer  par  des  poids 
notés,  et  recommencer  avec  ces  poids  l'opération  que  l'on  a 
faite  avec  les  grains  de  la  tare.  On  trouve  aisément  que  la  pesée 
est  comprise  entre  n  et  n  4- 1  grammes;  il  n'y  a  plus  dès  lors 
qu'à  ajouter  une  fraction  de  gramme.  Or  les  boîtes  de  poids 
contiennent  9  décigrammes  en  quatre  poids  différents  qui  va- 
lent, le  premier  5  décigrammes,  le  second  2  et  les  deux  der- 
niers I  décigramme,  et  il  est  clair  qu'en  les  combinant  en- 
semble de  diverses  manières,  on  peut  former  g,  8,  7,  6,  5,  4> 
3,  2,  I  décigrammes.  On  essaye  successivement  ces  divers  poids 
en  commençant  par  le  plus  élevé,  et  l'on  reconnaît  que  la  pesée 
est  comprise  entre  deux  nombres  de  décigrammes  consécutifs, 
par  exemple  entre  9  et  8;  la  pesée  est  alors  exacte  à  i  déci- 
gramme près.  On  passe  ensuite  aux  centigrammes  qui  sont 
disposés  de  la  même  manière  et  avec  lesquels  on  opère  de  la 
même  façon.  Enfin  on  arrive  aux  milligrammes  en  augmen- 
tant les  précautions  à  mesure  que  les  fractions  que  l'on  veut 
apprécier  deviennent  plus  petites. 

HAHIËBE  DE  FAIBE  DES  POIDS.  —  On  ne  doit  pas  ajouter  une 
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confiance  complète  aux  fractions  de  gramme  que  Ton  trouve 
dans  le  commerce,  et  comme  il  est  toujours  facile  de  les  pré- 
parer, il  vaut  mieux  ne  se  fier  qu'à  soi-même.  Voici  comment 
on  peut  faire  des  poids.  On  choisit  un  fil  de  platine  fin,  passé 
plusieurs  fois  dans  la  même  filière  et  pesant  environ  i  gramme 
pour  une  longueur  de  i  mètre;  après  en  avoir  coupé  un  poids 
quelque  peu  supérieur  à  i  gramme,  on  lime  son  extrémité 
jusqu'à  le  réduire  à  un  gramme  exact;  on  Tétend  ensuite 
dans  une  rainure  rectiligne  pour  mesurer  sa  longueur  précise, 
et  comme  chaque  dixième  de  la  longueur  totale  doit  peser 
I  décigramme,  on  le  coupe  pour  former  5,  ?.,  t ,  i  décigrammes, 
en  prenant  5,  2,  i,  i  dixièmes  de  longueur.  Il  reste  un  dernier 
dixième  pesant  1  décigramme  que  l'on  étend  dans  une  autre 
filière  jusqu'à  l'amener  à  une  plus  grande  longueur,  égale  à 
I  mètre  environ;  on  répèle  pour  obtenir  les  centigrammes 
l'opération  qu'on  vient  de  faire  pour  les  décigrammes,  et  on 
la  continue  pour  les  milligrammes.  Cette  méthode  est  aussi 
exacte  qu'elle  est  simple.  On  peut  ensuite  replier  les  petits 
cylindres  que  l'on  vient  d'obtenir  et  leur  donner  une  forme  qui 
rappelle  leur  poids. 

^VARIATION  DU  POIDS  DES  GOBPS.  —  Le  poids  d'un  corps  quel- 
conque n'est  pas  constant;  il  augmente  quand  on  s'éloigne  de 
l'équateur  pour  s'approcher  du  pôle,  et  diminue  quand  on  s  Re- 
lève au-dessus  de  l'horizon,  absolument  dans  le  même  rapport 

P 

que  Taccélération  g,  de  façon  que  la  masse  -  reste  constante. 

Mais,  comme  cette  variation  de  poids  est  la  même  pour  tous 
les  corps,  les  pesées  faites  au  moyen  d'une  balance  donnent 
le  même  résultat,  quelle  que  soit  la  latitude  et  Taltitude  du 
lieu  où  on  les  exécute,  et  le  nombre  de  grammes  que  pèse 
un  corps  reste  toujours  le  même;  seulement,  c'est  le  gramme 
ou  le  poids  d'un  centimètre  cube  d'eau  qui  n'est  pas  constant 
et  qui  change  d'un  lieu  à  l'autre.  Si  donc  on  veut  que  le  gramme 
soit  une  unité  fixe,  il  faut  le  définir  comme  étant  le  poids  de 
I  centimètre  cube  d'eau  à  4°  sous  la 'latitude  de  45°,  qui  esta 
peu  près  celle  de  Paris,  et  au  niveau  de  la  mer.  Alors  le  poids 
vrai  de  1  centimètre  cube  d'eau,  à  diverses  latitudes  et  alti- 
tudes, varie  comme  l'accélération  g  d'après  la  formule  que 
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nous  avons  démontrée,  et  l'on  a 

p  =  {l 0,002552C0S2  X)  (  I ^ 

POIDS  SPÉGIFiaUE.  —  Le  poids  d'une  substance  homogène 
varie  proportionnellement  à  son  volume.  On  peut  donc  écrire 

P  =  Vp     et     ^r=p. 

p  est  ce  qu'on  nomme  le  poids  spécifique  du  corps.  C'est  le 
poids  d'un  volume  égal  à  l'unité;  il  est  constant  pour  une  même 
substance,  quand  elle  reste  à  la  même  température;  il  est  va- 
riable d'un  corps  à  un  autre.  C'est  donc  un  des  éléments  qui 
caractérisent  les  divers  corps  que  l'on  étudie  en  chimie,  et  il 
faudra  le  déterminer  pour  chacun  d'eux. 

Mais,  puisqu'il  exprime  le  poids  d'un  volume  déterminé,  ce 
coefficient  varie  avec  les  unités  choisies  pour  mesurer  les  poids 
et  les  volumes;  il  change,  par  conséquent,  d'un  pays  à  l'autre. 
Pour  éviter  cette  variation,  on  compare  les  poids  spécifiques 
à  une  unité  de  même  espèce,  à  celui  de  l'eau  à  4°,  et  l'on  a, 
à  volume  égal. 

Pour  un  corps  quelconque. ...     P  =  Vp, 

Pour  l'eau P'=V/>', 

et 

GT  exprime  le  rapport  du  poids  spécifique  d'un  corps  considéré 
à  celui  de  l'eau  à  4**  •  c'est  le  poids  spécifique  relatif.  On  voit 
que,  pour  l'obtenir,  il  faudra  chercher  le  rapport  de  P  à  P', 
c'est-à-dire  du  poids  d'un  volume  quelconque  du  corps  à  celui 
d'un  égal  volume  d'eau  à  4°.  Ce  rapport  est  maintenant  indé- 
pendant des  unités  choisies  pour  mesurer  les  poids  et  les  vo- 
lumes dans  les  divers  pays. 

On  a  ensuite 

P  =  Fct  =  V/?'ct; 

c'est-à-dire  que  le  poids  d'un  corps  est  égal  au  produit  de  son 
volume  V  par  son  poids  spécifique  relatif  w  et  par  le  poids  /?' 
d'un  volume  d'eau  égal  à  l'unité  et  à  4°- 
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Nous  avons  pris  en  France  pour  unité  de  poids  celui  de 
I  centimètre  cube  d'eau  à  4°»  c'est-à-dire  le  poids  p'  de  Tuniié 
de  volume  d*eau;  alors/?'  étant  égal  à  l'unité,  l'équation  précé- 
dente devient 

Mais  cette  simplification  de  la  formule  n'a  lieu  que  quand  on 
emploie  ces  unités  de  mesure  et  quand  on  rapporte  les  poids 
spécifiques  à  l'eau. 

Par  exemple,  quand  il  s'agit  des  gaz  et  des  vapeurs,  ce  n'est 
pas  à  l'eau,  mais  à  l'air  que  l'on  rapporte  les  poids  spécifiques; 
p'  représente  alors  le  poids  i^SagS  de  l'unité  de  volume  ou  de 
I  litre  d'air  à  o°  et  à  0^,760  de  pression,  et  si  l'on  veut  avoir  le 
poids  d'un  volume  V  de  gaz  dont  on  connaît  le  poids  spéci- 
fique TD,  on  a 

P  =  Vcj  (1^293). 

DENSITÉ.  —  Nous  avons  précédemment  défini  ce  que  l'on 
nomme  la  masse  d'un  corps.  Elle  se  mesure  par  le  rapport  des 
forces  qui  agissent  sur  lui  à  l'accélération  qu'ils  lui  donnent. 
Or  la  masse  varie  pour  une  même  substance  proportionnelle- 
ment au  volume,  et  l'on  a 

m  =  Vrf,     ^  =  d, 

d  se  nomme  la  densité  :  c'est  la  masse  de  l'unité  de  volume. 
On  peut  comparer  les  masses  des  divers  corps  à  celle  de 
l'eau  à  volume  égal.  Si  m',  V,  d'  sont  les  données  relatives  à 
l'eau  à  4°,  on  a 

m=Vrf,     m'  =  Vd', 

m       rf 

— ;  =  -77  =  0. 
m'      a' 

Ce  rapport  à  des  masses  à  volumes  égaux  est  la  densité  rela- 
tive, en  prenant  celle  de  l'eau  pour  unité. 

Or  on  a 

P  P' 

m=  -^      m'  =  ~  y 

g  g 


d'où 


m        P        , 
m'       P' 
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Il  résalte  de  là  que  les  densités  relatives  s'expriment  par  le 
même  nombre  que  les  poids  spécifiques  relatifs;  mais  la  den- 
sité et  le  poids  spécifique  sont  néanmoins  des  choses  diffé- 
rentes, et  les  unités  auxquelles  on  les  compare  ne  sont  pas  les 
mêmes  :  Tune  est  le  poids  de  l'eau  sous  l'unité  de  volume, 
l'autre  la  masse  de  Teau  sous  l'unité  de  volume. 

Dans  le  langage  ordinaire,  on  confond  souvent  les  mots  den- 
sité et  poids  spécifique,  et  on  exprime  par  là  soit  les  poids 
spécifiques  p^  soit  les  poids  spécifiques  rapportés  à  l'eau  cj, 
soit  les  densités  d^  soit  les  densités  relatives  d.  Il  en  résulte  de 
fréquentes  confusions,  que  l'on  évitera  en  se  rappelant  les  no- 
lions  précédentes  (  I  ). 


(i)  M.  Delaanty,  dans  son  Traité  de  Mécanique  rationnelle,  page  263,  propose 
de  conserver  le  mot  de  poids  spécifique  pour  exprimer  le  poids  p  de  Tuuité  de 
Tolame,  et  d'adopter  une  expression  toute  semblable,  celle  de  masse  spécifique^ 
pour  désigner  la  masse  d  de  Tunité  de  volume  ;  et  comme  ce  que  nous  avons 
appelé  densité  ei  poids  spécifiques  relatifs  sont  des  rapports  égaux,  on  les  confon- 
drait sous  le  nom  commun  de  densité,  11  serait  à  désirer  que  Ton  adopt&t  ces 
définitions  qui  éviteraient  toute  coufusion. 


I. 
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Î)E  L'ÉLASTICITÉ  DANS  LES  SOLIDES. 


Élasticité  en  général.  —  Cas  de  la  traction.  —  Lois  de  Télasticité  de  trac- 
tion. —  Coefficient  d'élasticité.  —  *  Changement  de  volume  pendant  la 
traction.  —  *  Expériences  de  Cagniard  de  Latour.  —  *  Expériences 
de  Wertheim.  -—  *  Compressibilité  cubique.  —  Élasticité  de  torsion. 
—  Lois  de  Télastiçité  de  torsion.  —  *  Méthode  des  oscillations.  ~  *  Élas- 
ticité de  flexion.  —  Baromètre  et  manomètre  de  M.  Bourdon.  —  Limites 
de  l'élasticité. 


DE  L'ÉLASTICITÉ  EH  ftÉHÉBAL.  —  Tous  les  corps,  solides,  liqui- 
des ou  gazeux,  sont  des  agglomérations  de  molécules  juxtapo- 
sées. Le  volume  de  ces  molécules  échappe  à  tous  les  moyens 
de  mesure  ;  ce  qui  est  certain,  c'est  qu'il  est  très-petit.  La  ma- 
nière dont  elles  sont  groupées  ne  nous  est  pas  mieux  connue  ; 
ce  qui  est  probable,  c'est  qu'elles  ne  sont  point  en  contact, 
mais  séparées  par  des  distances  intermoléculaires  qui  augmen- 
tent quand  on  échauffe  le  corps,  et  qui  diminuent  si  on  le  re- 
froidit ou  si  on  le  comprimé. 

Puisque  les  corps  matériels  s'attirent,  quelles  que  soient  leur 
distance  et  leur  nature,  il  faut  admettre  que  les  molécules  dont 
une  substance  est  formée  exercent  entre  elles  une  action  mu- 
tuelle qui  doit  être  considérable  puisqu'elles  sont  très-voisines, 
et  qui  tend  à  les  rapprocher  de  plus  en  plus,  en  augmentant 
d'intensité  à  mesure  que  leur  distance  diminue  :  d'où  il  résulte 
qu'elles  ne  devraient  se  tenir  en  équilibre  qu'au  moment  où 
elles  seraient  en  contact  et  que  la  porosité  ne  devrait  pas  exister. 
Comme  ce  n'est  pas  ce  que  nous  voyons  dans  la  nature,  nous 
sommes  conduits  à  admettre  l'existence  d'une  autre  force, 
agissant  par  répulsion,  augmentant  quand  la  distance  décroît, 
de  façon  qu'arrivés  à  une  position  déterminée,  les  atomes 
puissent  prendre  un  équilibre  stable  sous  l'action  de  forces 
égales  et  opposées,  tout  en  restant  à  distance. 
On  ne  sait  ce  que  devient  l'attraction  entre  les  molécules 
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voisines,  ni  si  elle  est  encore  proportionnelle  aux  masses,  ni 
si  elle  varie  avec  l'espèce  particulière  de  matière,  ni  si  elle 
s'exerce  en  raison  inverse  du  carré  des  distances.  On  ne  sait 
pas  davantage  quelle  est  la  nature  ou  les  lois  de  variation  de 
cette  force  répulsive  que  nous  venons  d'imaginer;  seulement 
on  reconnaît  la  nécessité  de  l'admettre,  sans  avoir  la  possibi- 
lité d'en  connaître  la  cause,  afin  de  se  représenter  comment 
il  se  peut  que  des  molécules  puissent  se  tenir  à  distance,  en 
équilibre  entre  des  forces  opposées.  Il  est  évident  ensuite  que 
les  actions  extérieures  vonfmodifier  cet  équilibre. 

Admettons,  par  exemple,  un  cylindre  reposant  sur  un  plan 
invariable;  nous  pouvons  le  considérer  comme  formé  par  la 
superposition  d'assises  horizontales  de  molécules,  AB,  A'B' 
{fig.  4^),  séparées  par  des  intervalles  très-petits.  Plaçons  sur 

AB  un  poids  très-fort,  il  poussera  AB 
vers  A'B',  diminuera  la  distance  de  ces 
couches,  et  l'équilibre  sera  rompu.  Alors 
la  force  de  répulsion  l'emportera  sur  la 
force  attractive,  et  leur  différence  aug- 
mentera jusqu'à  devenir  égale  au  poids  P  ; 
elle  s'exercera  de  bas  en  haut  sur  AB  pour 
équilibrer  P,  et  de  haut  en  bas  sur  A'B', 
qui  se  trouvera  dans  les  mêmes  condi- 
tions que  si  le  poids  était  directement 
placé  sur  sa  surface.  A'B'  agira  ensuite 
sur  la  tranche  suivante  comme  AB  sur  elle,  et  la  pression  se 
transmettra  de  proche  en  proche  jusqu'au  plan  qui  soutient  le 
cylindre. 

Il  y  aura  eu  dès  lors  un  rapprochement  égal  de  toutes  les 
couches,  et  par  suite  une  diminution  de  longueur  du  cylindre 
qui  sera  proportionnelle  au  nombre  des  assises,  c'est-à-dire  à 
la  longueur  totale,  et  ce  rapprochement  aura  déterminé  entre 
chaque  couche  CD  et  CD',  une  force  répulsive  égale  au  poids 
superposé.  Si,  au  lieu  de  supposer  un  cylindre  pressé,  nous 
avions  pris  comme  exemple  une  règle  fixée  par  une  extrémité 
et  tirée  par  l'autre,  les  distances  des  assises  voisines  auraient 
augmenté  au  lieu  de  diminuer,  et  l'équilibre  nouveau  eût  été 
atteint  quand  l'excès  de  la  force  attractive  sur  la  force  répulsive 
fût  devenu  égal  au  poids  tenseur.  Ces  actions  de  compression 
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et  de  traction  sur  un  cylindre,  développent  donc  deux  phéno- 
mènes observables,  une  diminution  ou  une  augmentation  de 
longueur  d*abord,  une  réaction  entre  chaque  couche  de  mo- 
lécules ensuite,  et  celle-ci  est  égale  au  poids  qui  presse  ou 
qui  tire. 

Mais  aussitôt  que  Teffort  extérieur  cesse  d'agir,  les  forces 
moléculaires  qui  avaient  déterminé  le  premier  état  d'équi- 
libre- tendent  à  ramener  les  atomes  à  leur  place  primitive,  el 
il  se  manifeste  ainsi  une  propriété  générale  des  corps  que  Ton 
nomme  élusticité;  c'est  leur  tendance  à  revenir  à  la  forme  pre- 
mière, quand  une  action  qui  leur  a  fait  éprouver  des  change- 
ments très-petits  cesse  de  faire  sentir  son  influence. 

C'est  à  cette  propriété  que  les  corps  doivent  d'exécuter  les 
oscillations  sonores  :  son  étude  est  le  préliminaire  obligé  de 
l'acoustique;  c'est  l'élasticité  qui  transmet  les  forces  dans  les 
machines;  c'est  à  ses  lois  qu'il  faut  se  conformer  pour  éviter 
les  flexions  que  subissent  les  matériaux  dans  les  construc- 
tions, et  ne  pas  dépasser  la  limite  des  efforts  qu'ils  peuvent 
supporter  sans  se  rompre;  c'est  d'ailleurs  une  étude  extrême- 
ment difficile,  car  il  faut  y  employer  à  la  fois  les  ressources  de 
l'expérimentation  la  plus  délicate  et  des  théories  mathéma- 
tiques les  plus  complexes.  Nous  nous  bornerons  à  quelques 
cas  élémentaires  et  à  quelques  résultats  de  la  théorie. 

TRACTIOH.  —  Le  plus  simple  de  tous  les  problèmes  de  Télas- 
liciié  est  celui  oii  une  verge  solide  serait  pressée  ou  tirée  par 
un  poids  dans  le  sens  de  sa  longueur.  On  reconnaît  bientôt 
que  la  contraction  développée  par  un  poids  qui  comprime 
est  égale  à  l'allongement  produit  par  l'effet  du  même  poids 
quand  il  tire;  nous  nous  contenterons  dès  lors  d'étudier  le  cas 
de  la  traction  et  de  mesurer  les  rapports  de  l'allongement  et 
des  charges. 

Les  expériences  se  font  au  moyen  d'une  potence  en  fer  très- 
forte  B  {fig.  47)>  scellée  dans  un  mur  solide  et  soutenue  par 
une  jambe  de  force;  elle  se  termine  par  une  face  plane  verti- 
cale d'acier  trempé  et  striée  comme  une  lime,  contre  laquelle 
s'applique  une  autre  plaque  d'acier  également  striée,  qui  peut 
être  serrée  par  des  boulons  C  :  ces  deux  pièces  sont  les  deux 
mâchoires  d'un  étau  solide,  entre  lesquelles  on  fixe  par  une 


Fig.  47. 
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forte  pression  Texlrémité  supérieure  F  de  la  verge  que  Ton  veui 
étirer.  On  la  dirige  verticalement,  on  saisit  l'extrémité  infé- 
rieure dans  un  étau  D,  construit  comme 
le  premier  et  auquel  on  suspend,  par 
le  moyen  d'un  crochet,  une  grande  et 
forte  caisse  en  chêne  £HH  dans  la- 
quelle on  place  des  poids  par  rangées 
horizontales  ;  quand  ces  poids  sont 
nombreux,  la  verge  s'allonge  sensible- 
ment; quand  on  les  enlève,  elle  re- 
vient à  son  état  primitif.  Pour  mesurer 
l'allongement,  il  faut  prendre  quelques 
précautions. 

Si  l'on  introduisait  brusquement  des 
poids  dans  la  caisse  suspendue ,  on 
donnerait  à  l'appareil  des  secousses 
capables  de  rompre  la  verge  :  il  fallait 
les  éviter,  et  pour  cela  la  caisse  est 
munie  de  trois  longues  vis  à  caler  HH 
que  l'on  abaisseavant  toute  expérience, 
aOn  que  la  caisse  soit  portée  par  le 
sol;  puis  on  établit  la  charge  et  l'on 
relève  ensuite  les  vis  peu  à  peu  potir 
faire  progressivement  porter  l'effort 
des  poids  sur  la  verge  :  cela  se  fait 
lentement  et  sans  brusque  secousse.  Il 
faut  se  prémunir  encore  contre  une 
erreur  qu'il  est  facile  de  commettre. 
Les  verges,  quand  on  les  prend  minces,  ayant  toujours  une 
courbure  irrégulière,  le  premier  effet  des  poids  est  de  les  re- 
dresser ;  et  par  cela  même  qu'elles  deviennent  reclilignes,  elles 
semblent  s'allonger;  il  faudra  donc  commencer  par  un  poids 
initial  suffisant  pour  les  tendre,  et  y  ajouter  ensuite  des  charges 
successives,  les  seules  dont  on  tiendra  compte  et  dont  on  me- 
surera l'effet. 

Les  allongements  étant  toujours  très-petits,  c'est  avec  un  ca- 
thétomèlre  qu'on  les  mesure.  On  le  fixe  en  avant  de  la  potence; 
on  le  règle  une  fois  pour  toutes  ;  puis  on  trace  aux  deux  ex- 
trémités de  la  verge  deux  repères  T  et  T' avec  une  lime  fine  ou 
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un  burin  ;  mais  quelque  déliés  qu'ils  soient,  la  lunette  avec  la- 
quelle on  les  regarde  les  grossit  et  les  fait  paraître  larges  :  on 
convient  de  toujours  viser  le  même  bord  des  deux  traits,  et 
leur  distance  mesurée  par  le  cathétomètre  est  la  longueur  de  la 
règle  à  chaque  phase  de  Texpérience  :  cette  mesure  est  indé- 
pendante des  tassements  et  des  flexions  éprouvés  par  le  sup- 
port et  la  potence. 

LOIS  DE  L'ELASTIGITi  DS  TBACTICni.  —  I.  Cela  posé,  nous  pou- 
vons d'abord  essayer  de  vérifier  si,  conformément  aux  idées 
théoriques  que  nous  avons  émises,  l'allongement  est  propor- 
tionnel à  la  longueur.  On  trace  à  cet  effet  plusieurs  traits 
équidistants  le  long  de  la  verge;  si  leurs  distances  au  repère 
supérieur  sont  i,  2,  3,  4»  quand  on  les  mesure  sous  l'action 
d'une  charge  initiale  quelconque,  elles  deviennent  i -H  c, 
2  +  26,  3-f-3e,. . .,  quand  la  traction  augmente.  Les  allonge- 
ments sont  donc  proportionnels  aux  longueurs  des  verges, 

IL  On  ne  peut  à  priori  savoir  comment  varieront  les  allon- 
gements d'une  même  tige  quand  les  charges  croîtront,  c'est  à 
l'expérience  seule  qu'il  appartient  de  le  montrer.  Prenons  donc 
des  poids  P,  2P,  3P,.. .,  nous  trouverons  des  allongements 
c,  26,  3  e,  . .,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  proportionnels  aux  char- 
ges. Ce  résultat  est  important,  car  les  allongements  sont  la 
somme  des  augmentations  de  la  distance  des  diverses  couches 
moléculaires,  et  le  poids  tenseur  est  égal  à  la  force  attractive 
qui  se  développe  entre  elles  quand  elles  s'écartent;  cette  force 
est  donc  proportionnelle  à  récartement  des  molécules. 

IIL  Un  résultat  que  Ton  peut  prévoir  est  que  l'allongement 
doit  être  en  raison  inverse  de  la  section  de  la  verge,  car  le 
poids  se  répartit  également  sur  tous  les  éléments  de  cette  sec- 
tion; si  elle  reste  égale  eu  changeant  de  forme,  l'effet  doit 
rester  le  même;  si  elle  devient  double,  l'effet  doit  devenir 
moitié  moindre,  car  on  est  dans  les  mêmes  conditions  que  si 
ou  remplaçait  la  verge  unique  par  deux  verges  égales  tirées 
chacune  par  un  poids  moitié  moindre  :  l'expérience  vérifie  cette 
prévision  et  l'allongement  est  en  raison  inverse  de  la  section. 
lY.  Enfin  ou  conçoit  que  chacune  des  substances  que  l'on 
étudiera  ne  possédera  pas,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  une 
égale  facilité  à  s'allonger  :   les  unes  se  dilateront  plu3,  les 
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alatres  moins.  Chacune  d'elles  aura  un  coefficient  d'aiionge-' 
ment  qui  lui  est  propre  :  c'est  une  des  constantes  qui  les  ca- 
ractérisent. 

En  résuméy  rallongement  e  est  :  i**  proportionnel  à  la  lon- 
gueur de  la  verge;  2"  au  poids  P  qui  la  tend;  3*»  en  raison  in- 
verse de  la  section  S;  4"  proportionnel  à  un  coefficient  C  :  ce 
qui  donne  la  formule 

e-C-g, 

d'où  l'on  tire 

P_t_e 

S~C7' 

en  désignant  par  p  le  poids  qui  agît  sur  l'unité  de  surface,  et 
par  a  l'allongement  par  unité  de  longueur. 

On  représente  ordinairement  -^  par  Q  ;  c'est  ce  que  l'on 

nomme  le  coefficient  de  V élasticité  :  et  l'on  a 

/>  =  Qa. 

Le  coefficient  d'élasticité  représente  un  poids,  c'est  celui 
qui,  agissant  sur  l'unité  de  surface  et  sur  l'unité  de  longueur, 
produirait  un  allongement  a  égal  à4'unité,  c'est-à-dire  le  poids 
qui  doublerait  la  longueur  de  la  règle  dont  la  section  est  égale 
à  l'unité  :  cette  définition  ne  se  fonde  pas  sur  l'expérience, 
car  on  ne  peut  allonger  une  barre  d'une  longueur  égale  à  elle- 
même  sans  la  rompre* 

Dans  ces  formules,  on  est  convenu  de  prendre  le  mètre  et 
le  kilogramme  pour  unités  de  longueur  et  de  poids,  et  le  mil- 
limètre carré  pour  unité  de  section. 

Voici  un  tableau  de  coefficients  d'élasticité,  d'après  Wer. 
theim. 


100°. 

200<>. 

i63o 

D 

5408 

5482 

7274 

6374 

9827 

7862 

14178 

12964 

21877 

17700 

19014 

17926 

21292 

19278 

i36  NEUVIÈME  LEÇON. 

Coefficient  d'élasticité  des  métaux  recuits  à  divenes 

températures. 

Plomb. 1727 

Or..: 5584 

Argent 7140 

Cuivre io5i9 

Platine \ .  i55i8 

Fer 2^794 

Acier  fondu 19561 

Acier  anglais.   .  . .  17278 

^GHMraEHEHT  DE  VOLUME  PEHDAHT  LA  TRACTIOH.  ^  Jusqu'ici 
nous  avons  considéré  seulement  lés  variations  de  longueur  qui 

se  produisent  dans  les  verges  pendant  qu'on  les 
comprime  ou  pendant  qu'on  les  étire;  mais 
on  comprendra  aisément  que  la  section  hori- 
zontale  ne  peut  rester  la  même  avant  et  pen- 
dant ces  actions  :  il  est  extrêmement  probable 
qu'en  s'allongeant,  la  verge  doit  devenir  plus 
mince ,  et  c'est  ce  que  prouve  clairement  une 
expérience  très-nette  qui  est  due  à  Wertheim. 
Il  prit  des  barres  de  caoutchouc  soigneusement 
travaillées  [fig.  48);  elles  avaient  3oo  milli- 
mètres de  longueur  environ  ;  leur  forme  était 
celle  d'un  prisme  à  base  carrée  et  le  côté  delà 
section  variait  de  9  à  47  millimètres.  Il  les 
mastiqua  par  leurs  extrémités  dans  des  arma- 
tures en  fer  B  et  A;  l'une  portait  un  crochetdesti- 
né  à  soutenir  verticalement  l'appâfeil  àun  appui 
fixe  ;  l'autre  B  supportait  un  poids  tenseur  P. 
A  cause  de  la  facilité  que  possède  le  caoutchouc 
de  s'étendre  beaucoup,  on  produisait  un  allon- 
gement très-considérable  et  on  le  mesurait;  et 
comme  la  section  des  verges  était  fort  grande, 
on  pouvait  avec  un  compas  constater  et  apprécier  les  varia- 
tiens  d'épaisseur  que  la  traction  faisait  éprouver  à  ces  tiges  : 
on  vit  alors  qu'en  s'allongeant  le  caoutchouc  devenait  plus 
mince,  ce  que  l'on  avait  prévu. 
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La  longueur  primitive  L  augmente  sous  Tinfluence  d'une 
charge  quelconque  et  devient  L  (i  -ha),  a  représentant  rallon- 
gement de  l'unité  de  longueur  sous  reflbrt  de  la  charge 
employée.  La  section  qui  était  égale  à  S  décroît  jusqu'à 
S(i  —  (3),  (3  exprimant  la  contraction  que  subirait  l'unité 
de  section.  Dès  lors  le  volume  est  LS  avant  la  traction, 
et  il  devient,  quand  elle  se  produit,  égal  àLS(i-ha)(i  —  (3), 
ou,  en  négligeant  un  terme  très-petit,  LS(  i-f-a  —  (3).  On  voit 
donc  que  si  d'une  part  la  verge  s'allonge,  de  l'autre  elle  s'a- 
mincit, et  que  le  volume  total  soumis  à  deux  causes  inverses 
de  variations  pourra  croître  ou  décroître,  suivant  que  a  sera 
plus  grand  ou  plus  petit  que  p  :  c'est  ce  que  les  nresures  doi- 
vent décider.  Or  elles  ont  montré  que  a  est  plus  grand  que  (3, 
c'est-à-dire  que  le  volume  augmente  pendant  que  la  traction  s'o- 
père .et  que  par  conséquent  la  densité  de  la  substance  diminue. 
C'est  encore  un  résultat  qui  ne  doit  pas  nous  étonner,  puisque 
le  résultat  de  l'action  exercée  est  d'écarter  les  molécules. 

Mais  pour  aller  plus  loin,  pour  chercher  les  relations  pré- 
cises qui  existent  entre  a  et  ^,  il  faut  évidemment  s'adresser 
ou  à  la  théorie  mathématique  de  l'élasticité,  ou  à  l'expérience, 
et  même  avoir  recours  à  ces  deux  moyens  à  la  fois  :  c'est  ce 
qui  a  été  fait,  et  malheureusement  il  reste  sur  ce  point  quel-^ 
ques  incertitudes.  Nous  allons  les  faire  connaître. 

Poisson  d'abord,  et  d'autres  analystes  ensuite,  ont  soumis 
au  calcul  la  question  qui  nous  occupe  ;  ils  sont  arrivés  à  une 
loi  très-simple  qui  peut  s'énoncer  ainsi  :  a  L'allongement  de 
l'unité  de  longueur  est  égal  au  double  de  l'augmentation  de 
l'unité  de  volume.  »  D'après  la  notation  précédente,  on  aurait 
a==2(a  —  (3)  oua=2(3,  c'est-à-dire:  «  L'allongement  par 
unité  de  longueur  est  double  de  la  diminution  de  la  section 
par  unité  de  surface.  » 

D'un  autre  côté,  Cauchy  a  établi  des  formules  plus  géné- 
rales qui  comprennent  comme  cas  particulier  la  solution  pré- 
cédente, mais  qui  montrent  qu'elle  n'est  pas  nécessaire  et  que 
l'on  peut  avoir  entre  a  et  (3  d'autres  relations  que  l'expérience 
est  appelée  à  déterminer. 

^EZPiBUSHGÉS  DE  GIAIIABD  DE  LÂTOUB.  -^  Ainsi  préparée,  la 
question  appelait  nécessairement  l'intervention  des  physiciens 
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et  des  expériences  positives  ont  été  exécutées  ;  l'une  d'elles 
est  due  à  Cagniard  de  Latour.  11  fixa  à  un  obstacle  résistant  M 
un  fil  métallique  vertical  MN  [Jig.  49)  ;  sa  partie  supérieure  était 
attachée  à  un  levier  NOL  mobile  en  0  et  sollicité  par  un  poids  P. 
Quand  il  n'était  pas  chargé,  le  fil  avait  une  longueur  déterminée 

et  cette  longueur  augmentait 
^'  ^^'  quand  on  faisait  agir  le  poids. 

Dans  une  expérience,  l'allon- 
gement fut  de  6  millimètres. 
Un  tube  mince  de  verre  en- 
tourait le  fil  ;  il  était  mastiqué 
à  la  base  M  et  rempli  d'eau;  son 
diamètre  et  celui  du  fil  étaient 
connus.  Au  moment  où  l'al- 
longement se  produisit,  on  vit 
baisser  le  niveau  de  l'eau  de 
AB  en  A'B',  ce  qui  prouvait 
que  la  partie  imtnergée  prenait 
une  section  moindre,  comme 
nous  le  savons  déjà.  D'une  part 
on  mesura  l'allongement  a,  de  l'autre  on  put  calculer  la  dimi- 
nution p  de  la  section  en  observant  l'abaissement  du  niveau 
dans  le  tube  de  verre  dont  le  diamètre  était  connu,  et  cela  fait, 
Cagniard  de  Latour  fut  conduit  à  admettre  que  réellement 
«=2(3,  c'est-à-dire  que  les  prévisions  de  la  théorie  de  Pois- 
son étaient  justifiées. 

*EZPÉBIEirC£8  DE  WEBTHEIM.  —  Wertheim ,  au  contraire,  est 
venu  infirmer  ce  résultat.  Comme  l'expérience  précédente 
n'est  pas  susceptible  d'une  grande  précision,  il  attribua  la  con- 
cordance des  mesures  avec  la  théorie  de  Poisson  à  des  erreurs 
de  détermination  et  il  exécuta  des  expériences  qui  paraissent 
mériter  plus  de  confiance  :  l'exemple  des  barreaux  de  caout- 
chouc doit  être  cité  en  premier  lieu.  Comme  on  avait  direc- 
tement mesuré  leur  allongement  et  la  contraction  de  leur 
section,  on  avait  les  valeurs  de  a  et  de  j3,  et  on  trouva  que 
l'augmentation  de  volume  a  —  (3  était  sensiblement  égale,  non 
à  la  moitié,  mais  au  tiers  de  l'allongement  a. 

Un  autre  genre  d'épreuve,  dont  l'idée  appartient  à  M.  Re- 
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gnault,  fut  ensuite  exécuté  par  Wertheim  :  il  fil  tirer  des  tubes 
de  laiton  A  sans  soudure  [fig.  5o);  ils  furent  fixés  à  leurs  deux 
extrémités  dans  d'autres  tubes  courts  et  plus  larges  B, 
F»g-5o.  j/.  l'jnférieur  était  fermé;  le  supérieur  était  ouvert, 
et  on  pouvait  visser  à  son  extrémité  un  boulon  C, 
terminé  par  un  tube  de  verre  très-étroit  DF»  Cet  ap- 
pareil ainsi  préparé  pouvait  être  soutenu  par  le  baut  et 
tiré  par  le  bas,  il  s'allongeait  comme  une  verge,  et 
son  volume  intérieur  s'agrandissait  suivant  la  même 
loi  qu'un  noyau  cylindrique  du  même  métal  qui  l'aurait 
entièrement  rempli. 

On  emplissait  ce  tube  avec  de  l'eau  jusqu'au  niveau 
F,  on  exerçait  la  traction,  et  l'on  mesurait,  d'une  part 
l'allongement,  de  l'autre  l'abaissement  du  niveau  de 
l'eau  intérieure  :  l'expérience  donnait  donc  à  la  fois 
l'allongement  de  l'unité  de  longueur  a  et  l'augmen- 
tation de  l'unité  de  volume  a — [3,  il  ne  restait  plus 
qu'à  les  comparer.  On  trouva,  conformément  aux  ex- 
périences faites  sur  le  caoutchouc,  et  contrairement 
à  la  théorie  de  Poisson,  que  a  —  j3  était  le  tiers  et  non 
la  moitié  de  a.  Voici  les  résultats  : 

Numéro  i 

des  tubes.  a    ' 

Laiton.    1 0,81047 

II 0,87866 

III ... .     o ,  88949 
Cristal.     1 5,365o 

II 4i^^^9 

III.  .. .     1 ,51282 
IV..   ..     1,1938 

En  résumé,  nous  venons  de  montrer  qu'au  moment  où  une 
verge  élastique  est  étirée,  elle  augmente  de  longueur  et  dimi- 
nue de  largeur,  que  l'effet  de  ces  deux  actions  est  inégal,  et 
que  le  volume  total  augmente.  Mais  quand  nous  voulons  com- 
parer l'augmentation  de  longueur  à  l'accroissement  de  volume, 
nous  rencontrons  dans  les  théories  et  dans  les  expériences 
une  divergence  considérable.  La  théorie  de  Poisson  mdique 
que  le  changement  par  unité  de  volume  est  la  moitié  de  l'allon- 


a  — )3. 

1 

3"* 

0,52017 

o,54o32 

0,54363 

0,58578 

o,56io4 

0,59299 

3,86i3 

3,5767 

2,4217 

2,7093 

1,1472 

I ,01^8 

0,7786 

0,7959 
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gemenl  par  unité  de  longueur  :  celle  de  Cauchy  ne  conduit  pas 
à  cette  conséquence.  D*un  autre  côté,  des  expériences  ont  été 
exécutées  par  des  physiciens  habiles,  celles  de  Cagniard  de 
Latour  justifient  la  conclusion  de  Poisson,  celles  de  Wertheim 
sont  en  désaccord  avec  elle,  nous  sommes  donc  dans  Timpossi- 
bilité  de  conclure;  et  comme  Tincertitude  qui  nous  arrête  se 
retrouverait  dans  toutes  les  autres  questions  sur  l'élasticité, 
nous  allons  essayer  de  la  faire  disparaître  en  étudiant  d'autres 
problèmes,  et  nous  choisirons  celle  des  deux  solutions  qui 
expliquera  le  mieux  les  phénomènes. 

*  COHPBESSIBILITÉ  CUBIAUE.  —  Quand  on  comprime  à  la  fois 
tous  les  points  de  la  surface  d'un  corps,  toutes  ses  dimensions 
diminuent  proportionnellement,  sa  densité  augmente  et  son 
volume  reste  semblable  à  lui-même  pour  toutes  les  pressions 
possibles.  La  compressibilité  dépend  d'ailleurs  de  l'élasticité 
de  la  substance,  elle  est  liée  au  coefficient  Q  de  l'élasticité, 
elle  peut  se  déterminer  par  le. calcul. 

Cauchy  admet  que  quand  on  comprime  un  cylindre  par  une 
pression  égale  à  p  par  unité  de  surface,  exercée,  soit  sur  les 
bases  du  cylindre  seulement,  soit  sur  la  surface  tout'entière,  le 
corps  éprouve  des  diminutions  a  et  c'  par  unité  de  longueur 
et  de  volume,  et  que  l'on  a  la  formule  générale 

(i)  /?  =  K'a  +  Ki/. 

K'  et  K  sont  des  coefficients  particuliers  à  chaque  corps  et  qui 
dépendent  uniquement  de  sa  substance.  Cauchy  démontre  en- 
suite que  dans  le  cas  où  la  pression  est  exercée  sur  les  deux 
bases  du  cylindre  seulement,  on  a  entre  K  et  K'  une  relation 
qui  est  la  suivante  : 

C'est  l'expérience  qui  doit  déterminer  les  valeurs  de  K  et  K'.  Or 
les  recherches  de  Cagniard  de  Latour  et  celles  de  Wertheim 
nous  fournissent  une  seconde  relation  entre  K  et  K'  dans  le  cas 
d'une  traction  ou  pression  exercée  sur  les  bases  du  cylindre  : 
d'après  les  premières,  on  a 

^  2 
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et  d'après  les  secondes, 

/a         * 

en  introduisant  ces  résultats  dans  l'équation  (2),  on  obtient  ; 

Suivant  Cagniard K'  =.  2K. 

Suivant  Werlheim K'  =:  K. 

Et  en  remplaçant  K'  par  sa  valeur  dans  Téquation  (i),  il  vient 
pour  formule  générale  de  la  compressibilité  : 
Suivant  la  première  solution, 

(3)  p  =  K(:;«H-i'). 
D'après  la  seconde, 

(4)  /i  =  K(«  +  i;). 

Nous  allons  développer  les  conséquences  de  ces  deux  solu- 
tions. 
Dans  la  première,  quand  la  compression  s'exerce  seulement 

par  les  bases  extrêmes  du  cylindre ,  i'  =  -  a,  et  en  rempla- 
çant i', 

p=  K  -a. 

Si  nous  rapprochons  cette  formule  de  celle  qui  a  été  trou- 
vée expérimentalement  à  l'article  de  la  traction ,  et  qui  est 

p  =  ^(x  =  Qa,  nous  voyons  que  le  coefficient  C  de  contraction 

linéaire  ou  pr  est  égal  à  ^^' 
vJ  oK 

En  second  lieu,  si  la  pression,  au  lieu  de  s'exercer  seulement 
sur  les  bases  du  cylindre,  est  produite  sur  toute  la  surface  en 
gardât  la  même  valeur  p  sur  chaque  unité,  le  corps  se  com- 
prime proportionnellement  dans  tous  les  sens,  et  l'unité  de 
volume  qui  était  i  devient  {i—ay  ou  approximativement 
(i  —  3a).  Sa  contraction  pour  l'unité  est  donc  égale  à  3a,  et 

l'on  a  i/=:3a;  en  remplaçant  a  par  sa  valeur  ^  dans  l'équa- 
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lion  (3),  on  trouve 

par  conséquent,  le  coefficient  de  compressibilité  cubique  C  esi 

3 
égal  à  ^^j  et  Ton  a 

C       3  ,.,       3^      3  I 

Ainsi,  dans  le  cas  où  Ton  accepte  les  expériences  de  Cagniard 
de  Latour  comme  exactes,  le  coefficient  de  compressibilité 

cubique  est  égal  aux  -  du  coefficient  de  compressibilité  II- 

néaire  :  c'est  ce  que  Texpérience  aura  à  justifier. 

Examinons  maintenant  les  conséquences  qui  découlent  des 
expériences  de  Wertheim;  elles  établissent  que  la  contraction 
de  l'unité  de  volume,  dans  le  cas  de  la  pression  exercée  sur  les 
bases  du  cylindre,  est  le  tiers  de  la  diminution  de  l'unité  de 

longueur  ou  que  ^  =  ô'  et  donnent  pour  la  formule  générale 

qui  lie  la  compressibilité  linéaire  à  la  compressibilité  cubique, 

(4)  p  =  K{a-i-v). 

Nous  allons  en  déduire  les  coefficients  de  compressibilité  li- 
néaire et  cubique.  Si  la  compression  est  exercée  sur  les  bases 
seulement,  on  a  • 

I  3 

le  coefficient  de  compression  linéaire  C  ou  pr  est  7-=^- 

Quand  la  pression  s'exercera  sur  toutes  les  unités  de  surface 
à  la  fois,  on  aura 

•  (/=3a, 

et  remplaçant  x  dans  Téquation  (4), 

v4  « 
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c:  = 


W 


il  sera  égal  au  coefficient  C  de  compression  linéaire. 

Pour  savoir  quelle  est  celle  des  deux  solutions  qu'il  faudra 

adopter,  il  suffît  donc  de  savoir  si  le  coefficient  de  compressi- 

3 
bilité  cubique  C  est  égal  à  -  fois  le  coefficient  de  compressi- 

,  3   I 
bilité  linéaire  et  à  -  t^»  comme  cela  résulte  des  expériences  de 

Cagniard  de  Latour,  ou  bien  s'il  est  égal  à  ce  coefficient  même, 

comme  l'indiquent  les  mesures  deWer- 
theim.  On  voit  combien  les  deux  théo- 
ries diffèrent  et  combien  l'incertitude 
qu'elles  laissent  exister  est  grave,  puis- 
qu'elles conduisent  à  des  valeurs  très- 
différentes  de  la  compressibilité  cubi- 
que. On  voit  en  même  temps  que  pour 
se  décider,  il  faut  mesurer  la  compres- 
sibilité cubique  et  la  compressibilité 
linéaire,  les  comparer  entre  elles,  et 
voir  quelle  est  celle  des  deux  supposi- 
tions qui  concorde  avec  les  mesures. 
Voici  comment  on  opère.  On  em- 
ploie des  vases  dont  la  forme  et  la  na- 
ture sont  exactement  déterminées,  par 
exemple  une  sphère  en  cuivre  dont  le 
rayon  intérieur  est  R  et  le  rayon  exté- 
rieur R',  et  qui  porte  une  tubulure 
dans  laquelle  un  tube  de  verre  très-fin 
est  mastiqué.  Ou  bien,  on  prend  un 
tube  de  cristal  A  {jig,  5i),  dont  on  dé- 
termine, avec  le  plus  grand  soin,  la  ca- 
pacité intérieure  V  et  le  volume  exté- 
rieur. Quelle  que  soit  la  forme  de  ce 
—  <  vase,  on  l'emplit  avec  de  l'eau  jusqu'à 

un  repère  C  marqué  sur  le  tube  de  verre,  on  l'enferme  dans  un 
réservoir  extérieur  BB  fermé  de  toute  part  qui  est  lui-même 
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plein  d'eau ,  et  où  l'on  exerce  une  pression  P  exprimée  en  at- 
mosphères. On  comprime  ainsi  tous  les  points  du  vase  A  plongé 
dans  l'appareil,  son  volume  diminue  d'une  quantité  déterminée 
qui  est  proportionnelle  à  la  pression ,  et  l'on  voit  monter  le 
liquide  dans  le  tube  de  verre.  On  peut  ainsi  mesurer  la  diminu- 
tion w  que  le  volume  intérieur  éprouve  quand  l'extérieur  est 
comprimé.  M.  Regnault  fit  ces  expériences,  et  M.  Lamé  calcula 
théoriquement  la  valeur  de  cette  diminution  w;  elle  dépend  de 
l'élasticité  du  vase  et  de  sa  forme,  elle  est  représentée  pour  le 
cas  d'une  sphère  par  la  formule 

C  exprime  le  coefficient  de  compressibilité  cubique  de  la  ma- 

3 
tière  de  la  sphère,  c'est-à-dire  les  -  du  coefficient  de  compres- 

sibilité  linéaire  tt  :  si  l'on  admet  la  solution  de  Poisson  conOr- 

Q 

mée  par  Cagnîard  de  Latour. 

M.  Regnault  détermina  les  valeurs  de  w  par  l'expérience, 
calcula  la  valeur  de  C  par  la  formule,  et  la  valeur  du  coefficient 
de  l'élasticité  Q  par  la  relation 

il  trouva  pour  les  substances  qu'il  employait,  le  cuivre,  le  lai- 
ton ^t  le  verre,  des  valeurs  de  Q  plus  fortes  que  celles  que  l'on 
déduit  des  expériences  sur  l'allongement. 

Wertheim  reprit  la  même  question  en  admettant  la  deuxième 
solution  qu'il  avait  donnée  et  trouva  une  formule  très-peu 
différente,  c'est-à-dire 


eo 


=Kr^R'-^')^'^''' 


dans  laquelle  C,  exprime  le  coefficient  de  compressibilité  cu- 
bique supposé  égal  à  ^« 

Wertheim  déduisit  des  mêmes  expériences  de  nouvelles  va- 
leurs de  Q  qui  étaient  plus  petites,  et  qui  furent  trouvées 
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exactement  égales  à  celles  que  Ton  déterminait  par  rallonge- 
ment des  substances  qui  formaient  les  vases^  Nous  donnons  ici 
les  résultats  : 


VALEURS   DE  Q   DÉDUITE»  : 

CUIVRE. 

LAITON. 

VERRE. 

i©  De  l'allooRemeiit 

loSig 
10266 
ii55o 

9377 
9287 

10447 

6040 

5998 
6748 

^^  De  la  compression  par  la  formule 
de  Wertheim 

3^  De  la  compression  par  la  formule 
An  M.  I.i^mÂ. .,.,.,. 

Il  est  évident  que  la  théorie  de  Poisson  et  les  expériences 
de  Gagniard  de  Latour  conduisent  à  des  valeurs  de  Q  trop  gran- 
des, tandis  que  la  solution  plus  générale  de  Cauchy,  complétée 
par  les  recherches  de  Werlheim,  établit  une  concordance  plus 
grande  entre  le  calcul  et  les  mesures  ;  nous  l'accepterons  donc 
provisoirement  et  nous  la  résumerons  ainsi  : 

i''  Quand  on  étire  un  fil  par  un  poids />  appliqué  à  l'unité  de 
surface,  on  trouve  un  allongement  a  par  unité  de  longueur,  et 
l'on  a 

p  =  Qa= -a; 

le  coefficient  d'allongement  G  est  égal  à  t^-j  c'est  aussi  le  coef- 
ficient de  contraction  si  le  fil  est  comprimé  par  le  poids  au  lieu 
d'être  tiré  par  lui.  En  général,  si  /,  /'  représentent  les  longueurs 
initiale  et  finale  d'un  01, 

2®  Pendant  que  la  verge  s'allonge  ou  se  raccourcit  sous  l'in- 
fluence d'un  poids  p  appliqué  à  ses  extrémités  sur  l'unité  de 
surface,  le  volume  varie  et  le  changement  de  volume  par 
unité  est  le  tiers  du  changement  de  longueur  a,  ce  qui  donne 


'=.(,±i.)=.(,±ig), 


I. 


10 
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3*  Quand  la  pression  s'exerce  à  la  fois  par  tous  les  points 
de  la  surface,  le  coefflcieni  de  compressibilité  cubique  est  égal 

à  celui  de  la  compressibilité  linéaire  j:^  et  l'on  a 


'■="(■ 


tUSTIGITÉ  DE  TOBSIOX.  —  Tout  le  monde  sait  que  si  l'on  vient 
à  fixer  un  til  ou  une  verge  élastique  par  un  bout  et  à  le  tordre 
par  un  effort  exercé  à  l'autre  extrémité,  on  développe  une  force 


de  réaction  du  lil,  qui  augmente  avec  l'angle  dont  on  l'a  tordu  : 
par  conséquent,  si  le  couple  qui  jiroduit  la  torsion  est  P,  le  fil 
se  tord  peu  à  peu  jusqu'à  un  angle  égal  à  u  et  le  couple  de 
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réaction  augmente  jusqu'à  faire  équilibre  au  premier.  II  y  a, 
commeon  le  voit,  deux  couples  qui  sont  égaux  et  se  détruisent; 
de  là  vient  que  dans  le  langage  on  les  confond  sous  le  nom  de 
couple  de  torsion,  désignant  ainsi  celui  que  Ton  fait  agir  et 
celui  qui  l'équilibre.  Nous  aurons  à  chercher  quelles  relations 
existent  entre  l'angle  de  torsion  et  ce  couple. 

Pour  cela,  nous  nous  servirons  d'abord  de  l'appareil  de 
Wertheim  [fig.  52);  il  se  compose  d'un  banc  -en  fonte  très- 
lourd  sur  lequel  sont  disposées  deux  poupées  analogues  à  celles 
d'un  tour.  La  premièraB  peut  être  transportée  le  long  du  banc 
et  fixée  par  des  boulons  dans  toutes  ses  positions;  elle  sert  à 
encastrer  l'une  des  extrémités  de  la  verge  que  l'on  veut 
essayer.  A  cet  effet,  elle  soutient  une  pièce  percée  où  l'on 
enfonce  la  verge  TU  que  Ton  serre  par  une  vie  de  pression  N. 

Il  est  nécessaire  que  l'extrémité  U  de  la  verge  soit  fixe  pen- 
dant la  torsion,  et  l'on  s'en  assure  en  y  plaçant  une  aiguille  C 
qui  doit  rester  constamment  en  face  d'un  index  immobile  fai- 
sant partie  de  l'appareil. 

L'autre  bout  T  de  la  verge  est  saisi  de  la  même  manière  dans 
un  axe  creux  M,  qui  tourne  entre  des  colliers  horizontaux 
fixes.  Cet  axe  porte  une  poulie  E  sur  laquelle  s'enroulent  deux 
cordes.  La  première  placée  en  avant  de  l'appareil,  en  E,  est 
tirée  par  le  poids  P;  la  deuxième  attachée  de  l'autre  côté  se 
dirige  en  remontant  vers  la  poulie  R,  la  contourne  et  soutient 
un  autre  poids  S  égal  au  premier.  Il  est  évident  que  ces  deux 
poids  concourent  à  produire  un  couple,  à  faire  tourner  la  pou- 
lie E  et  à  tordre  la  verge. 

Pour  mesurer  la  torsion  produite,  on  a  tracé  sur  l'une  des 
faces  de  la  poulie  un  cercle  divisé  et  l'on  a  placé  vis-à-vis  une 
alidade  Immobile  D;  on  lit  la  position  du  cercle  avant  l'action, 
on  la  lit  de  nouveau  quand  les  poids  fonctionnent,  et  la  rota- 
lion  mesurée  est  l'angle  de  torsion  w.  Ce  que  nous  voulons 
chercher,  c'est  le  rapport  de  o  à  l'action  du  poids  2P  qui  est 
appliqué  au  rayon  r  de  la  poulie,  et  dont  le  moment  est  2  Pr  : 
nous  désignerons  ce  moment  par  F. 

LOIS  DE  L'ÉLASTICITÉ  DE  TORSIOR.  —  I.  En  faisant  les  expé- 
riences, on  trouve  une  première  loi  qui  est  la  plus  importante 
de  toutes,  c'est  que  si  les  moments  du  couple  varient  suivant 

lO. 
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les  nombres  i ,  2,  3, 4f  l^s  angles  de  torsion  sont  â>,  2  &>,  3  &>,  4<^> 
c'est-à-dire  que  Tangle  de  torsion  est  proportionnel  au  couple 
de  torsion. 

II.  On  soumet  à  Faction  d'un  même  couple  plusieurs  mor- 
ceaux d'une  même  tige  dont  les  longueurs  sont  i,  2,  3,  4;  ^^^ 

trouve  des  angles  de  torsion  (u,  2(1),  3  (■>, Donc  les  angles  de 

torsion  sont  proportionnels  aux  longueurs. 

III.  Quand  les  verges  sont  des  cylindres,  que  les  rayons  de 
la  section  sont  i,  2,  3,  4>  les  angles  de  torsion  deviennent  &>, 

-Tfï  ?>->  — ?7îî  d'où  Ton  conclut  que  sous  l'action  d'un  même 
16    01     200 

couple  l'angle  de  torsion  est  en  raison  inverse  de  la  quatrième 

puissance  du  rayon  de  la  section. 

IV.  EnQn,  toutes  dimensions  égales  et  sous  les  mêmes 
charges,  les  diverses  substances  se  tordent  inégalement  et  ont 

un  coefficient  spécial  de  torsion  que  nous  appellerons  -=* 

Toutes  ces  lois  se  résument  par  la  formule  suivante 

I  F  / 

<«)=  ^  — • 
T  r' 

La  méthode  que  nous  venons  de  décrire  ne  peut  s'appliquer 
qu'à  des  verges  de  forte  dimension  ;  elle  ne  peut  être  d'aucun 
secours  si  Ton  veut  examiner  des  ûls  très-fins.  Comme  on  a 
fait  déjà  et  que  l'on  fera  encore,  dans  la  suite,  des  applications 
de  l'élasticité  de  ces  fils  capillaires,  nous  ferons  connaître  la 
méthode  par  laquelle  Coulomb  les  a  étudiés. 

*  MÉTHODE  SES  OSOLLâTIOn.  —  Je  suppose  que  l'on  fixe  l'ex- 
trémité supérieure  d'un  de  ces  fils  à  un  obstacle  fixe  A  {/ig,  53) 
et  qu'on  lui  fasse  supporter  un  corps  pesant,  par  exemple  une 
sphère  métallique.  Après  que  le  syslème  aura  pris  son  équi- 
libre, on  tournera  la  sphère  d'un  angle  quelconque,  puis  on 
l'abandonnera  à  elle-même;  alors  la  réaction  de  torsion  pro- 
duira son  effet,  le  fil  se  détordra  et  la  sphère  tournera  autour 
de  son  axe  vertical  avec  une  vitesse  croissante,  car  la  force 
est  continue.  Le  fil  se  retrouvera  bientôt  dans  la  position 
qu'il  avait  avant  la  torsion,  et  à  ce  moment  la  vitesse  de  rota- 
tion sera  la  plus  grande  possible.  Dès  lors  le  mouvement  se 


Fîg.  53. 
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continuera  par  cette  vitesse  acquise,  le  fil  éprouvera  une  tor- 
sion inverse,  la  vitesse  ira  en  décroissant  et  se  retrouvera  nulle 
quand  l'angle  de  torsion  inverse  sera  devenu  égal  à  celui  de  la 

torsion  primitive  ;  puis  la  vitesse  chan- 
gera de  signe  et  les  mêmes  alterna- 
tives se  reproduiront,  comme  pour  le 
pendule,  avec  des  amplitudes  décrois- 
santes, ce  qui  est  dû  aux  frottements 
sur  Tair  et  aussi  à  l'imparfaite  élasti- 
cité du  corps.  Or  Coulomb  démontre, 
1°  que  si  le  couple  de  torsion  du  01  est 
à  chaque  moment  proportionnel  à  l'an- 
gle de  torsion,  les  oscillations  doivent 
être  isochrones,  quelle  que  soit  leur 
étendue,  aussi  bien  quand  elles  em- 
brassent plusieurs  circonférences  que 
si  elles  se  réduisent  à  quelques  fractions 
de  degré  ;  2°  que  si  cet  isochronîsme  a 
lieu,  le  couple  de  torsion  est  nécessai- 
rement proportionnel  à  l'angle  de  tor- 
sion. Il  sufïira  donc,  pour  justifier  la 
première  des  lois  que  nous  avons  établies,  de  chercher  par 
l'expérience  si  la  durée  des  oscillations  est  constante. 

Pour  faire  cette  observation  avec  toute  la  précision  qu'elle 
comporte,  on  opère  comme  on  l'a  fait  quand  on  a  voulu  prou- 
ver 1  isochronisme  des  oscillations  du  pendule.  On  fixe  le  fil 
dans  un  soutien  A  (fig.  53  ),  on  colle  sous  la  sphère  suspendue 
une  aiguille  légère  C,  et  l'on  dispose  un  cercle  divisé  CD  pour 
mesurer  l'amplitude  des  oscillations.  L'observateur  se  place,  à 
distance,  avec  une  lunette  qui  vise  l'aiguille  et  un  compteur  à 
pointage;  il  pousse  le  bouton  de  marche  au  moment  d'un  pas- 
sage de  l'aiguille  sous  le  réticule  et,  après  avoir  compté  n  os- 
cillations dont  l'amplitude  est  A,  il  arrête  les  aiguilles  et  note 
le  temps  écoulé.  Il  recommence  la  même  mesure  sur  des  os- 
cillations différentes,  grandes  ou  petites,  comprenant  niême 
plusieurs  circonférences,  et  l'expérience  démontre  avec  une 
parfaite  ei^actitude  l'égalité  des  temps  de  ces  oscillations, 
quelle  que  soit  l'amplitude;  d'où  l'on  conclut  que  l'angle  de 
torsion  est  proportionnel  au  couple  de  torsion. 


j5o  neuvième  leçon. 

Si  Ton  désigne  par  /la  valeur  du  couple  pour  un  arc  égal  à 
Tunité  décrit  avec  un  rayon  égal  à  Tunité,  ou  la  force  appliquée 
à  un  rayon  de  i  mètre  qui  tord  d'un  arc  égal  à  i  mètre»  on  a  pour 
le  moment  F  qui  tord  d'un  arc>ù) 

F  =/«. 

On  comprend  que  la  force  de  torsion  réside  uniquement 
dans  le  fil  et  qu'elle  ne  dépend  pas  de  la  nature  et  du  poids  de 
la  sphère  suspendue;  mais  comme  c'est  cette  force  qui  la  fait 
tourner,  la  vitesse  qu'elle  lui  imprime  et  la  durée  de  l'oscilla- 
tion qu'elle  produit  dépendent  de  la  masse  m  du  poids  sus- 
pendu et  de  sa  forme.  On  démontre,  en  mécanique,  que  celte 
durée  est 


/ 

M/r'  est  le  moment  d'inertie  de  la  sphère  autour  de  son  dia- 
mètre vertical,  il  est  égal  à—^ — ;  a  étant  son  rayon.  Il  vient 
dès  lors 


t  =  Tt\J'^^^^{^). 


2Ma' 

W 

Quand  on  veut  ensuite  comparer  deux  fils  différents,  par  leur 
longueur,  leur  nature  ou  leur  rayon,  on  les  attache  successi- 
vement au  même  support,*  on  leur  suspend  la  même  sphère 
et  Ton  compare  les  durées  des  oscillations.  On  a  pour  deux 
d'entre  eux  

d'où 

/'  — i! 

On  voit  que  les  valeurs  de /sont  en  raison  inverse  des  carrés 
des  temps  des  oscillations,  et  l'on  trouve  en  mesurant  ces 
temps  :  i**  que /est  proportionnel  à  la  quatrième  puissance 


(i)  Si,  comme  dans  l'expérience  de  Cayendish,  le  corps  suspendu  au  fil  m 
composait  de  deux  masses  égales  à  M,  très-petites  et  placées  à  la  m6me  dis- 
tance /  du  fil,  le  moment  d'inertie  MA'  serait  égal  à  2M  /*.  C'est  la  formule  que 
nous  avons  pi'écédemment  adoptée. 
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du  rayon  du  fil  ;  a°  à  un  facteur  T  variable  pour  les  diverses 
substances  ;  S"  en  raison  iAverse  de  la  longueur  : 


f=~- 


F  =  - 


j_f7 


ce  qui  est  la  formule  déjà  trouvée  par  la  torsion. 

Pour  obtenir  la  valeur  de  T,  on  n'a  qu'à  exprimer  f  par  la 
durée  d'oscillation  i,  au  moyen  de  la  formule  établie  précé- 
demment; on  trouve  ainsi 


par  conséquent 


'ÉLA8TICIGÉ  Il£  FLEXIOB.  —  Quand  une  barre  AB  est  fixée  par 
une  de  ses  extrémités  dans  un  étau  [fig-  5\  ),  et  qu'on  applique 
un  poids  à  son  extrémité  libre  B,  elle  iléchit  et  prend  une 
forme  courbe,  puis  elle' se  tient  en  équilibre  :  à  ce  moment. 


Fie.  54. 


la  réaction  de  la  verge  fait  équilibre  au  poids  P.  On  conçoit  que 
dans  ce  mouvement  la  tranche  borizontale  supérieure  de  la 
lame  se  dilate  pendant  que  la'  couche  inférieure  se  contracte, 
et  que  les  écarts  ou  les  rapprochements  des  molécules  tendent 
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à  développer  des  forces  qui  ramèneront  la  verge  à  sa  position 
première  aussitôt  qu'elle  deviendra  libre. 

Pour  étudier  ce  phénomène,  on  peut  viser  avec  un  calhéto- 
mètre  les  extrémités  A  et  C,  ou  plutôt  des  repères  tracés  à  ces  ex- 
trémités; on  les  place  d'abord  horizontalement,  puis  on  charge 
l'extrémité  C  et  Ton  voit  s'abaisser  le  repère  jusqu'en  B  :  l'abais- 
sement a  est  sensiblement  proportionnel  à  l'arc  décrit. 

Quand  la  verge  est  un  prisme  dont  la  longueur  est  /,  l'épais- 
seur verticale  e  et  la  largeur  6,  on  peut  voir  que  la  flexion  a  est 
proportionnelle  au  poids  P,  au  cube  de  la  longueur,  et  inver- 
sement proportionnelle  à  la  largeur,  au  cube  de  l'épaisseur  et 
à  un  coefficient  spécial  F  qui  dépend  de  la  substance  ;  on  a  dès 

lors 

P/» 


a 


Fbe 


Cette  formule  a  été  trouvée  directement  par  la  théorie,  elle  se 
vérifie  par  l'expérience. 

Nous  ne  voulons  point  insister  ni  sur  cette  formule,  ni  sur 
les  expériences  qui  la  justifient,  il  y  a  seulement  une  consé 
quence  que  nous  devons  faire  remarquer. 

La  flexion  a  est  proportionnelle  à  P;  il  résulte  de  ceci  que  si 
la  verge  a  été  écartée  de  sa  position  d'équilibre,  elle  tend  à  y 
revenir  en  vertu  d'une  force  qui  est  à  chaque  moment  propor 
tionnelle  à  la  distance  de  chacun  de  ses  points  à  sa  position 
d'équilibre.  Or  on  démontre  en  mécanique  que  quand  cette 
condition  est  satisfaite,  les  oscillations  que  la  verge  exécute 
pour  revenir  à  sa  position  d'équilibre  sont  isochrones,  quelle 
que  soit  leur  amplitude,  et  réciproquement  ;  et  il  est  très-facile 
de  vérifier  cet  isochronisme,  car  les  oscillations,  étant  très- 
rapides,  produisent  un  son  dont  la  hauteur  varie  avec  le  nom- 
bre des  oscillations,  et  cette  hauteur  est,  comme  on  sait,  tout 
à  fait  fixe  quand  les  oscillations  changent  d'amplitude.  Ce  fait 
de  l'invariabilité  de  la  hauteur  du  son  est  donc  à  la  fois  une 
preuve  et  une  conséquence  de  la  loi  précédente,  c'est-à-dire 
de  la  proportionnalité  de  la  charge  à  la  flexion. 

BAROMÈTRE  ET  KAHOMËTRE  AHÉR0IDE8.—  C'est  en  s'appuyant  sur 
cette  proportionnalité  de  la  flexion  au  poids,  que  l'on  peut 
fabriquer  des  dynamomètres  ;  leur  description  sort  de  notre 
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cadre.  C'esi  également  sur  l'élasticité  de  flexion  que  sont 
fondés  les  ressorts  de  montres,  ou  ceux  qui  servent  à  la  sus- 
pension des  voitures.  Nous  nous  conlenlerons  de  faire  con- 
naître lebaromètre  et  le  manomètre  anéroïdes  de  M.  Bourdon. 
Quand  un  tube  élastique  circulaire  en  laiton  mince  est  fermé 
par  ses  deux  bouts,  et  qu'on  augmente  ou  diminue  la  pression 
intérieure,  il  se  redresse  ou  se  courbe  :  cette  propriété  simple  est 
te  point  de  départ  des  deux  appareils  que  nous  voulons  décrire. 
Dans  le  baromètre  {Jig.  55)  le  tube  est  fixé  en  A,  il  est  libre 
en  Bet  en  C,  et  l'on  a  fait  le  vide  à  l'intérieur  ;  si  la  pression 
atmosphérique  augmente,  les  extrémités  B  et  C  se  rapprochent, 
un  levier  DE  fixé  en  F  se  meut  et  fait  tourner  un  secteur  FG, 
lequel  transmet  ses  mouvements  à  une  aiguille  UGl  qui  par- 
court un  cadran  dWisé.  Quand  le  tube  n'est  pas  vidé  à  l'avance 
et  qu'il  communique  avec  une  machine  pneumatique,  il  se 
courbe  quand  on  raréfie  l'air  intérieur,  et  l'appareil  devient  un 
indicateur  du  vide. 


Kg.  55. 


Le  manomètre  conlientdans  une  botte  un  tube  BC  {fig-  56) 
semblable  au  précédent  et  plusieurs  fois  recourbé;  quand  la 
pression  augmente  intérieurement,  il  prend  une  moindre  cour- 
bure, et  une  aiguille  indicatrice,  qui  se  meut  sur  une  gradua- 
tion faite  à  l'avance,  fait  connaître  la  pression.  C'est  un  ap- 
pareil de  ce  genre  qui,  dans  les  locomotives,  remplace  les 
manomètres  à  mercure. 
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LIMITES  DE  L'ÉLASTICITÉ.  —  Jusqu'à  présent,  nous  avons  ad- 
mis que  les  changements  de  volume  et  de  forme  déterminés 
par  les  forces  extérieures  ne  sont  que  transitoires  et  que  les 
corps  reviennent  à  leur  état  primitif  aussitôt  qu'elles  cessent 
d'agir;  cela  n'est  pas  toujours  vfai  :  il  y  a  souvent  des  défor- 
mations permanentes.  Par  exemple,  un  fil  étiré  par  des  poids 
faibles  s'allonge  et  reprend  sa  longueur  première  quand  la 
charge  est  enlevée;  mais  le  même  fil,  soumis  à  l'action  de 
poids  considérables,  garde  après  l'étirement  une  partie  de  l'al- 
longement qu'il  avait  reçu,  et  ses  molécules  ont  pris  un  autre 
état  d'équilibre.  Ces  phénomènes  se  retrouvent  dans  tous  les 
cas  que  nous  avons  étudiés.  On  peut  tordre  une  verge  d'un  petit 
angle  sans  l'altérer;  mais  si  l'on  dépasse  une  certaine  limite  de 
torsion,  elle  reste  tordue.  On  peut  fléchi?  un  ressort  d'une 
quantité  modérée;  mais  si  l'on  exagère  l'effort  qu'on  lui  fait 
supporter,  on  le  force  en  le  déformant.  C'est  à  une  action  de 
ce  genre  qu'il  faut  rapporter  l'allongement  que  prend  un  fil 
qu'on  passe  à  la  filière,  l'empreinte  que  reçoit  un  disque  mé- 
tallique frappé  par  un  balancier,  l'effet  des  laminoirs  sur  les 
lames,  du  martelage  sur  les  métaux,  et  en  général  toutes  les 
déformations  que  l'on  voit  se  produire  sans  rupture. 

Il  y  a  donc  une  limite  à  l'élasticité  des  corps,  et  une  limite 
d'action  qu'on  ne  peut  dépasser  sans  les  déformer.  Tous  ne 
l'atteignent  pas  aussi  vile  :  le  caoutchouc,  par  exemple,  subit 
des  déformations  énormes  qui  ne  persistent  pas,  pendant  que 
le  plomb  se  déforme  aussitôt  qu'il  est  tiré,  tordu  ou  com- 
primé. On  a  étudié  cette  limite  d'élasticité  dans  un  seul  cas, 
celui  de  la  traction. 

Prenions  un  fil  d'une  section  égale  à  i  millimètre,  d'une  lon- 
gueur quelconque,  et  cherchons  le  poidsJimite  à  partir  du- 
quel il  y  a  un  allongement  permanent  sensible  ;  cette  recherche 
est  plus  difficile  qu'elle  ne  le  paraît,  car  elle  dépend  de  la  sen- 
sibilité des  appareils  de  mesure,  et  quand  on  constate  l'exis- 
tence d'un  allongement  permanent,  c'est  que  la  limite  que  l'on 
cherche  est  déjà  dépassée.  Aussi  a-t-on  fait  cette  convention 
de  prendre  comme  valeur  du  poids  cherché  celle  qui  donne 
un  allongement  de  o""',o5  par  mètre.  Il  y  a  ensuite  une  autre 
difficulté,  c'est  que  le  temps  pendant  lequel  se  prolonge  l'ac- 
tion influe  sur  l'allongement  permanent  qui  se  produit;  une 
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fois  commencé,  cel  aliongemenl  se  continue  lentement,  et  s'il 
est  insensible  au  bout  de  quelques  minutes,  il  finit  par  être 
considérable  après  plusieurs  heures.  C'est  ainsi  que  les  res- 
sorts se  fatiguent  à  la  longue,  que  les  poutres  des  plafonds 
se  fléchissent  peu  à  peu,  que  les  édifices  tassent  avec  le 
temps,  etc.;  dès  lors,  la  limite  d'élasticité  n'est  point  une 
chose  qu'on  puisse  rigoureusement  mesurer,  on  ne  peut  qu'en 
donner  des  évaluations  approximatives.  On  trouvera  dans  le 
tableau  qui  suit  quelques  nombres  trouvés  par  Wertheim. 

On  remarquera  que  les  métaux  qui  ont  été  étudiés  sont  tous 
examinés  à  deux  états  ;  ils  sont  recuits  ou  écrouis  par  leur  pas- 
sage à  la  filière,  et  l'on  verra  que  leur  limite  d'élasticité  dimi- 
nue quand  on  les  recuit  :  cela  est  surtout  sensible  pour  le  fer 
et  l'acier,  et  nous  devons  en  conclure  que  si  l'on  passe  à  la 
filière  un  fil  recuit,  il  s'allongera  aisément,  pendant  qu'un  fil 
déjà  écroui  ne  s'allongera  plus,  ce  qui  est  vrai.  Cela  se  retrouve 
danstouslesautres  phénomènes,  c'est  pourquoi  lesressoris  sont 
en  acier  trempé  et  non  pas  recuit,  c'est  pourquoi  aussi  quand 
on  a  passé  plusieurs  fois  un  métal  au  laminoir  ou  une  médaille 
au  balancier,  il  faut  les  recuire  pour  pouvoir  continuer  l'action. 

TÉHAGITÉ.  —  Non-seulement  un  corps  peut  s'allonger  d'une 
manière  permanente  sous  l'influence  d'une  traction  qui  dé- 
passe la  limite  d'élasticité,  mais  il  peut  se  rompre  si  la  charge 
augmente  encore.  On  a  cherché  les  poids  qui  peuvent  briser 
un  fil  dont  la  longueur  est  quelconque  et  dont  la  section  est 
égale  à  i  millimètre,  ce  sont  les  coefficients  de  rupture,  ils 
mesurent  la  ténacité  du  métal  :  on  en  trouvera  la  valeur  dans 
la  deuxième  colonne  du  tableau. 

Pour  les  déterminer,  on  rencontre  la  même  difficulté  que 
dans  la  recherche  précédente;  la  rupture  ne  se  fait  pas  sous 
l'influence  d'une  charge  tout  à  fait  constante  ;  aussitôt  qu'on 
dépasse  la  limite  d'élasticité,  le  fil  s'allonge  peu  à  peu,  ses  mo- 
lécules se  déplacent  d'abord  et  se  séparent  ensuite  tout  à  coup, 
de  façon  que,  sous  une  charge  moyenne  longtemps  continuée, 
on  peut  rompre  une  verge  qui  résisterait  à  une  action  beau- 
coup plus  forte,  si  elle  agissait  pendant  moins  de  temps.  Cette 
diminution  lente  de  la  ténacité  est  un  fait  dont  on  doit  tenir 
compte  dans  les  constructions. 
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Les  divers  métaux  ont  une  ténacité  très-inégale,  depuis  le 
plomb  où  elle  est  très-faible,  jusqu'à  Tacier  où  elle  est  la  plus 
grande  ;  pour  chacun  d'eux,  elle  diminue  quand  on  les  recuit. 
On  remarquera  aussi  qu'entre  le  poids  qui  produit  la  rupture 
et  celui  qui  marque  la  limite  d'élasticité,  il  y  a  une  différence 
inégale  :  plus  elle  est  grande,  plus  le  métal  sera  ductile.  Cepen- 
dant la  ductilité  ne  peut  se  mesurer  par  la  comparaison  des 
coefficients  précédents,  car  en  passant  un  corps  à  la  filière  on 
exerce  sur  lui  deux  actions,  l'une  de  traction,  l'autre  de  com- 
pression transversale;  c'est  un  effet  plus  complexe  que  celui 
qui  vient  d'être  étudié. 


MÉTAUX. 

LIMITE  d'Élasticité. 

coBFriciB.Tr  OB  BirPTrai. 

p.      ,                   (  Étiré 

(  Recuit 

^,  .                          Étiré 

Etain 

Recuit ...... 

(  Étiré 

Or. ...                  ■ 

[  Recuit 

(  Étiré 

^^e^"' (Recuit 

p   .                         (  Étiré 

Cuivre î  _ 

(  Recuit 

Tki  .•                         ttire 

Platine 

Recuit 

(  Élire 

Fer „       .^ 

(  Recuit 

.   .      „     .           (  Étiré 

Acier  fondu.  . .  î  „ 

(  Recuit 

• 

k 
0,30 

0,30 

o,4o 

0,30 

i3,5o 
3,00 

11,00 

3,5o 

13,00 

3,00 
36,00 
14, 5o 
33, 5o 

5,00 
55,60 

5,00 

k 
2,07 

1,80 

3,45 

1,70 

37,00 

10,08 

29,00 

l6,tf3 

40, 3o 
30,54 
34,10 
33, 5o 
61,10 
46,88 
83,8o 
65,70 

ÉLASTICITÉ  DANS  LES  LIQUIDES.  i5y 


DIXIÈME  LEÇON. 

DE  L'ÉLASTICITÉ  DANS  LES  LIQUIDES. 

Compressibilité  des  liquides.  —  Expériences  de  Canton.  —  Expériences 
d'Œrsted.  —  Nécessité  d'une  correction  due  à  la  compressibilité  de 
Tenveloppe.  —  *  Expérience  de  CoUadon  et  Sturm.  —  *  Expériences  de 
M.  Regnault.  —  Tableau  des  coefficients  de  compressibilité. 


Les  liquides  sont  élastiques  aussi  bien  que  les  solides;  quand 
on  les  enferme  dans  un  vase  résistant  et  qu'on  cherche  à  en- 
foncer un  piston  dans  leur  intérieur  au  moyen  d'un  effort  exercé 
par  un  poids,  on  rapproche  les  molécules  et  on  développe  entre 
elles  des  forces  répulsives.  Aussitôt  que  la  pression  cesse 
d'agir,  ces  forces  ramènent  les  molécules  à  leurs  distances 
premières,  et  le  liquide  à  son  état  initial.  Nous  allons  donc 
retrouver  ici  les  deux  phénomènes  que  nous  ont  montrés  les 
solides  :  le  premier,  une  diminution  du  volume  total  provenant 
du  rapprochement  des  éléments,  c'est  la  compressibilité;  le 
second,  une  tension  qui  en  est  la  conséquence,  fait  équilibre 
à  l'effort  exercé  et  se  développe  dans  toute  la  masse,  c'est  ce 
que  Ton  nomme  la  pression  du  liquide.  Nous  étudierons  au- 
jourd'hui la  compressibilité,  et  nous  aurons  à  chercher  ensuite 
les  lois  de  transmission  de  la  pression. 

Tout  le  monde  sait  que  les  académiciens  de  Florence  ont 
cherché  à  constater  la  compressibilité  de  l'eau  sans  pouvoir  y 
réussir.  Ils  prirent  un  tube  de  verre  deux  fois  recourbé  en 
forme  de  siphon  et  terminé  par  deux  sphères  creuses  pleines 
d'eau  ;  le  tube  intermédiaire  contenait  de  l'air,  et  tout  était 
hermétiquement  fermé.  On  chauffa  l'une  des  sphères,  ce  qui 
produisit  de  la  vapeur  et  comprima  le  liquide  contenu  dans 
l'autre;  mais  on  ne  vit  aucun  abaissement  du  niveau.  La  vapeur, 
en  effet,  devait  se  condenser  dans  la  partie  froide,  et  augmenter 
la  quantité  du  liquide  en  même  temps  que  la  pression  en  dimi- 
nuait le  volume  ;  si  les  physiciens  del  Cimente  avaient  eu  la  pré- 
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caution  d'isoler  ce  liquide  par  une  couche  d'huile,  ils  auraient 
probablement  constaté  le  fait  qu'ils  avaient  soupçonné,  ils  ont 
ensuite  comprimé  l'eau  par  une  colonne  de  24  pieds  du  même 
liquide,  mais  sans  voir  aucune  diminution  de  volume.  Enfîn 
ils  ont  soumis  à  une  pression  énergique  une  sphère  creuse 
d'argent  qu'ils  avaient  remplie  d'eau,  et  l'on  sait  que  le  liquide 
filtra.  Ces  expériences  firent  d'abord  penser  que  l'eau  n'est  pas 
compressible. 

EXPÉRIENCES  DE  GANTOR.  —  £n  1761,  John  Canton  employa 
pour  la  même  recherche  un  appareil  mieux  conçu,  formé  par 
une  sphère  surmontée  d'un  tube  capillaire  et  qui  ressemblait 
à  un  gros  thermomètre.  On  le  remplissait  d'eau,  et  après  l'avoir 
chauffé  on  fermait  la  pointe  à  la  lampe.  Par  le  refroidissemenl 
le  niveau  baissait  jusqu'à  un  point  qui  restait  fixe  à  une  tem- 
pérature invariable,  et  le  vide  était  fait  dans  l'appareil.  On  cas- 
sait alors  la  pointe  du  tube,  et  la  pression  atmosphérique,  en 
agissant  subitement  dans  l'intérieur,  faisait  brusquement  bais- 
ser le  sommet  du  liquide;  or,  cet  effet  résultait  de  deux  ac- 
tions :  la  première  était  la  compression  de  l'eau,  la  seconde 
l'agrandissement  du  vase.  Pour  mesurer  cet  agrandissement, 
Canton  faisait  le  vide  autour  de  la  sphère,  ce  qui  dimi- 
nuait d'une  atmosphère  la  pression  extérieure,  et  devait  pro- 
duire la  même  augmentation  de  la  capacité  du  vase;  il  me- 
sura l'abaissement  du  niveau  produit  dans  cette  nouvelle 
expérience,  le  retrancha  de  celui  qui  avait  été  observé  dans 
la  première,  et  la  différence  exprima  la  compression  éprouvée 
par  le  liquide.  Canton  démontra  par  là  que  l'eau  est  réellement 
compressible.  Perkins  confirma  cette  conclusion  par  des  expé- 
riences exécutées  sur  une  grande  échelle,  et  depuis  lors  on 
admit  le  fait;  il  ne  restait  plus  qu'à  faire  des  expériences  pré- 
cises pour  mesurer  la  compressibilité  des  diverses  substances, 
mais  sur  ce  point  il  y  avait  de  grandes  difficultés  à  surmonter. 

EXPÉRIENCES  D'ŒRSTED.  —  OErsted  construisit  dans  cette  in- 
tention un  appareil  que  l'on  nomme  piézomètre:  c'est,  comme 
l'instrument  de  Canton,  un  large  réservoir  G  {Jig.  67  )  sur- 
monté d'un  tube  capillaire  0,  qui  reste  toujours  ouvert  et  se 
termine  par  un  petit  entonnoir.  Ce  tube  est  bien  cylindrique, 
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et  l'on  a  tracé  à  l'avance  dans  toute  sa  longueur  des  divisions 
équidistantes.  Il  faut  avant  tout  graduer  cet  appareil,  c'est-à- 
dire  mesurer  sa  capacité  totale  et 
celle  de  chaque  division;  on  le  fait 
par  une  méthode  qui  est  générale 
et  que  nous  allons  décrire  une  fois 
pour  toutes. 

On  pèse  le  tube  vide,  puis  on  in- 
troduit du  mercure  dans  l'intérieur. 
Mais  si  l'on  essayait  de  verser  ce 
liquide  dans  le  vase,  il  n'y  pénétre- 
rait pas,  parce  que  le  tube  est  très- 
lin  et  que  l'air  intérieur  soutiendrait 
le  mercure  ;  il  faut  alors  commencer 
par  chauffer  le  réservoir,  puis  re- 
tourner la  pointe,  la  plonger  dans  le 
mercure  et  attendre  que  le  refroidis- 
sement, en  contractant  l'air,  fasse 
monter  le  liquide.  On  répète  ensuite 
cette  opération  autant  de  fois  que 
cela  est  nécessaire  pour  remplir  la 
totalité  du  vase.  Quand  on  y  est  par- 
venu, on  laisse  la  pointe  dans  le  mercure  et  l'on  refroidit  le 
tout  en  l'entourant  de  glace.  Au  bout  de  dix  minutes  on  enlève 
l'appareil  qui  est  plein  de  mercure  à  zéro,  on  le  pèse,  on  re- 

tranche  du  poids  total  P  celui  du  tube  vide  p,  et  — :~  est  la 

capacité  de  l'instrument,  D  étant  la  densité  du  mercure  à  zéro. 
En  chauffant  un  peu  l'inslrument,  on  fait  ensuite  sortir  un 
peu  de  mercure,  et  l'on  refroidit  de  nouveau  dans  la  glace,  ce 
qui  amène  le  niveau  vis-à-vis  une  des  divisions  du  tube  que 
Ton  note.  On  a  donc  chassé  tout  le  mercure  qui  était  contenu 
dans  une  portion  de  la  tige  et  qui  y  occupait /i  divisions;  alors 
on  pèse  de  nouveau;  la  diminution  de  poids  P  —  P'  divisée 

P  — P' 

par  D  fait  connaître  le  volume  de  n  divisions,  et  — ^r—  exprime 

la  capacité  d'une  division. 

Une  fois  qu'il  eut  fait  cette  graduation  préliminaire,  OErsted 
remplit  son  piézomètre  avec  le  liquide  qu'il  avait  l'intention 
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d'étudier,  et  plaça  dans  le  petit  entonnoir  qui  le  termine  une 
goutte  de  mercure  qui  devait  s'enfoncer  dans  la  tige  pendant  la 
compression  et  faire  à  la  fois  TofQce  de  bouchon  pour  empri- 
sonner le  liquide  et  d'index  pour  mesurer  son  volume:  puis  il 
fixa  le  vase  sur  une  plaque  de  laiton.  Il  y  ajouta  un  thermo- 
mètre L  et  un  tube' renversé  plein  d'air  K,  qui  devait  servir  de 
manomètre,  enfin  il  descendit  l'appareil  dans  un  vase  plein 
d'eau  E  où  la  pression  devait  s'exercer. 

Ce  vase  est  un  tube  de  verre  épais,  soutenu  et  mastiqué  dans 
un  pied  en  laiton  F  et  terminé  en  haut  par  une  douille  munie 
d'un  piston  D.  On  introduit  l'eau  par  un  tube  à  robinet  B,  jus- 
qu'à ce  qu'elle  sorte,  quand  l'appareil  est  plein,  par  un  trou 
latéral  A.  On  peut  alors  fermer  le  robinet  B,  puis  baisser  le 
piston  au  moyen  d'une  vis  de  pression  C.  En  descendant,  ce 
piston  chasse  d'abord  l'air  qui  est  au-dessus  de  A,  puis  il  arrive 
au  niveau  de  ce  trou,  et  s'il  continue  de  descendre,  il  le  ferme 
et  il  comprime  l'eau  du  vase  E. 

La  pression  que  Ton  produit  ainsi  s'exerce  à  la  fois  sur  la 
surface  extérieure  du  piézomèlre,  et,  par  l'intermédiaire  de 
l'index  en  mercure,  sur  le  liquide  qu'il  contient;  on  voit  baisser 
cet  index  d'un  certain  nombre  de  divisions,  ce  qui  mesure  la 
diminution  apparente  du  volume  de  ce  liquide.  En  même 
temps  qu'elle  agit  sur  le  liquide,  la  pression  se  communique 
à  l'air  enfermé  dans  le  manomètre,  et  la  diminution  de  volume 
qu'il  éprouve  mesure  cette  pression  elle-même.  On  a  ainsi 
d'une  part  la  pression  P  qui  comprime  le  liquide,  de  l'autre  la 
diminution  w  de  volume  qu'il  éprouve.  En  divisant  la  contrac- 
tion w  par  le  volume  V  et  par  la  pression  P  exprimée  en  atmo- 
sphères, on  a  ce  qu'on  nomme  son  coefficient  moyen  decom- 
pressibilité  apparente. 

OErsled  trouva  que  ce  coefficient  est  égal  à  46  millionièmes 
pour  l'eau  ;  il  prit  ce  résultat  comme  exprimant  la  compressi- 
bililé  vraie  de  ce  liquide.  Voici  comment  il  raisonnait:  Puis- 
qu'il est  soumis  à  la  même  pression  sur  ses  faces  interne  ei 
externe,  le  piézomètre  ne  doit  pas  changer  de  capacité,  ou  s'il 
change,  ce  ne  peut  être  que  par  la  diminution  d'épaisseur  de 
l'enveloppe,  et  elle  doit  être  insensible.  OErsted  se  trompait. 
En  effet,  supposons  qu'au  lieu  d'être  creux  et  rempli  d'eau,  le 
piézomètre  contienne  un  noyau  de  verre  faisant  corps  avec  lui. 
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Au  moment  où  on  le  comprimerait,  il  recevrait  la  pression  par 
Textérieur,  la  transmettrait  au  noyau,  qui  diminuerait  de  vo- 
lume d'après  les  lois  de  la  compressibilité  cubique,  et  la  capa- 
cité intérieure  de  l'enveloppe  décroîtrait  de  la  même  quantité. 
Ainsi,  dans  le  cas  hypothétique  que  j'examine,  le  noyau  rece- 
vrait la  pression  de  l'enveloppe,  et  après  s'être  contracté  réa- 
girait sur  elle  avec  une  force  égale;  cette  enveloppe  serait 
donc  comprimée  de  l'extérieur  à  l'intérieur  et  de  l'intérieur 
à  l'extérieur  par  la  même  pression.  Or,  quand  elle  est  pleine 
d'eau  dans  l'expérience  d'OErsted,  elle  est  soumise  aux  mêmes 
actions,  et  par  conséquent  elle  se  conduit  de  la  même  ma- 
nière, c'est-à-dire  que  sa  capacité  diminue  comme  le  ferait 
le  volume  d'un  noyau  de  verre  qui  la  remplirait  et  serait  sou- 
mis à  la  même  pression.  Voici  dès  lors  les  conditions  de  l'ex- 
périence d'OErsted.  Appelons  Via  capacité  du  piézomètre,  P  la 
pression,  ix  le  coefficient  de  compressibilité  de  l'eau;  la  dimi- 
nution de  volume  qu'elle  éprouve  est  |xPV  :  c'est  celle  que 
l'on  observerait  si  le  vase  était  invariable.  Mais  C  étant  le 
coefficient  de  compressibilité  cubique  du  vase,  la  capacité 
diminue  de  C'PV,  ce  qui  fait  remonter  d'autant  le  niveau  de 
l'eau,  et  la  contraction  observée  étant  o),  on  a 

w  =  I^PV  — C'PV 

ou 

C'est  donc  la  quantité  ii — C  que  l'on  observe,  et  pour  avoir  |x, 
il  faut  y  ajouter  le  coefficient  de  compressibilité  cubique  du 
verre  ;  c'est  ce  qu'OErsted  n'a  pas  fait,  et  c'est  pourquoi  ses 
résultats  ne  sont  point  exacts. 

^EOÉBŒHGES  DE  GOLLADON  ET  STUBK,— MM.  Colladon  et  Sturm 
signalèrent  l'erreur  qu'avait  commise  OErsted  et  voulurent  la 
corriger.  Ils  reprirent  alors  les  expériences  avec  un  appareil  qui 
ne  différait  pas  essentiellement  du  précédent.  C'était  encore 
un  piézomètre  AB  {Jlg.  58),  disposé  et  gradué  comme  celui 
d'OErsted,  enfermé  dans  un  tube  large  et  épais  DCG,  qui  était 
rempli  d'eau  et  dans  lequel  on  exerçait  la  pression  ;  toute  la 
différence  consiste  en  ce  que  le  nouveau  piézomètre  était  ho- 
I.  II 
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rizonlal  ei  que  la  pression  se  mesurait  par  un  manomètre  à 

mercure  KJ  mieux  gradué,  plus  long,  et  par  conséqueni  plus 


sensible.  Cette  pression  s'exerçait  au  moyen  d'un  piston  dont 
la  tige  I  avançait  parla  traction  d'une  corde  HI  enroulée  sur  un 
treuil,  el  ce  treuil  se  manœuvrait  par  une  vis  sans  fin  H. 

MM.  Colladon  et  Sturm  remarquèrent  bientôt  des  causes 
d'erreur  qui,  bien  que  fort  petites  en  elles-mêmes,  ont  une 
influence  perturbatrice  notable,  parce  que  la  compressibilité 
que  l'on  mesure  est  très-pelite.  L'index  de  mercure  placé  à 
l'extrémité  B  du  piézomètre  offrait  des  inconvcnienls  :  il  adhé- 
rait au  \erre,  ne  se  mouvait  pas  d'une  manière  continue,  mais 
par  bonds  successifs  quand  la  pression  extérieure  augmentait. 
On  le  remplaça  par  un  index  de  sulfure  de  carbone,  ou  par  une 
petite  colonne  d'air,  et  alors  les  expériences  prirent  une  grande 
régularité.  U'ailleurs  le  piézomètre  est  un  véritable  thermo- 
mètre, et  même  un  thermomètre  très-sensible,  puisque  son 
réservoir  est  très-grand  et  sa  tige  très-fine;  aussi  voit-on  l'index 
avancer  ou  reculer  quand  la  température  augmente  ou  diminue; 
et  comme  on  ne  peut  comprimer  l'eau  sans  l'échauffer,  ni  la  di- 
later sans  la  refroidir,  on  observe  des  eiïets  mixtes  occasionnés 
à  la  fois  par  les  changements  de  pression  et  par  les  variations 
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de  la  température.  Oh  annula  celte  cause  d'erreur  en  enfer- 
mant le  réservoir  dans  une  cuve  ML  pleine  d'eau  qui  servait  à 
maintenir  l'égalité  de  température  dans  tout  l'appareil.  Ces  ex- 
périences ne  laissaient  donc  rien  à  désirer. 

Mais  il  fallait  corriger  les  mesures  de  la  compressibilité  du 
verre,  et  voici  la  série  d'expériences  et  de  raisonnements  sur 
lesquels  on  s'esl  appuyé.  On  prit  une  tige  cylindrique  de 
verre  de  i  mètre  de  longueur,  et  dont  la  section  était  égale  à 
i3,3  millimètres  carrés;  on  la  tira  par  un  poids  de  8  kilo- 
grammes, elle  s'allongea  de  o'",oooo6;  elle  se  serait  comprimée 
de  la  même  quantité  sous  le  même  poids.  Or  si  l'on  cherche  quel 
est  l'effort  exercé  par  l'atmosphère  sur  chacune  des  sections 
extrêmes  de  la  barre,  on  trouve,  qu'il  est  de  ïSS^^S,  et  comme 
il  doit- raccourcir  la  barre  proportionnellement  à  ce  poids,  on 
obtient  o'",oooooii  pour  ce  raccourcissement  :  c'est  la  com- 
pressibilité linéaire  pour  i  mètre  et  par  atmosphère. 

MM.  Colladon  et  Sturm  admirent  que  la  verge  de  verre 
n'éprouve  aucun  autre  changement  que  le  raccourcissement 
o^ooooi  I,  et  que  sa  section  ne  change  pas,  quand  la  pression 
atmosphérique  agit  seulement  sur  ses  deux  bases.  Ils  admirent 
en  outre  que  si  on  comprimait  toute  la  surface  extérieure  à 
la  fois,  la  tige  éprouverait  une  diminution  proportionnelle 
dans  toutes  ses  dimensions,  que  la  longueur  i  deviendrait 

I  (i  —  0,0000011), 

que  le  rayon  de  la  base  serait 

'r(i  — 0,0000011) 

et  que  le  volume  primitif  Trr*/  se  changerait  en 

Tir^l[i  —  0,0000011)*, 

ou  approxifnativement 

TT  r'/(  1  —  o,ooooo33). 

La  compression  cubique  par  unité  de  volume  et  par  atmos- 
phère serait  ainsi  o,ooooo33,  c'est-à-dire  le  triple  de  la  com- 
pression linéaire.  Colladon  et  Sturm  prirent  ce  résultat  comme 
exact.  Mais  nous  avons  fait  voir  précédemment  que  quand  une 
tige  est  comprimée  dans  une  seule  direction,  elle  éprouve 
en  même  temps  qu'un  raccourcissement  une  augmentation  de 


1 1 . 
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section  et  que  les  lois  de  la  compressibilité  cubique  ne  sont 
pas  conformes  aux  hypothèses  de  Colladon  et  Sturm  ;  dès  lors 
le  raisonnement  précédent  n'est  pas  exact,  et  la  correction  ad- 
mise n'est  pas  fondée. 

Nous  avons  déjà  traité  cette  question  de  ia  compressibilité 
des  solides,  et  nous  avons  dit  que  Poisson  d'une  part,  et 
Wertheim  de  l'autre,  avaient  déduit,  Tun  de  la  théorie  de 
l'élasticité,  l'autre  de  ses  expériences  et  des  formules  de 
Cauchy,  la  valeur  de  la  compressibilité  cubique.  Suivant  Pois- 

3 
son ,    elle    est   les   -  de  la  compression  linéaire,  et  suivant 

Wertheim  elle  lui  est  égale  numériquement.  Dans  l'exemple 
précédent,  la  compressibilité  cubique  du  verre  devra  donc  être 
0,0000016  suivant  Poisson  ou  0,000001 1  suivant  Wertheim. 

Si  l'on  veut  maintenant  corriger  les  résultats  bruts  observés 
dans  les  expériences  de  Colladon  et  Surm,  du  changement  de 
volume  de  l'enveloppe,  il  faudra  ajouter  aux  résultats  trouvés 
la  diminution  du  volume  du  vase,  c'est-à-dire  o,ooooo33, 
ou  0,0000016,  ou  0,0000011,  suivant  que  l'on  admettra  les 
idées  de  Colladon  et  Sturm,  ou  de  Poisson,  ou  de  Wertheim. 
Il  y  a  donc  sur  ce  point  une  incertitude  que  nous  avons  déjà 
rencontrée  ailleurs;  elle  est  malheureusement  grave,  car  il  y 
a  des  cas  où  l'effet  mesuré  est  moindre  que  la  correction  qu'il 
doit  subir.  Je  prends  pour  exemple  le  mercure.  Sa  compression 
apparente  est  très-faible  :  elle  est,  par  atmosphère,  une  fraction 
dn  volume  total  égale  à  0,00000173;  c'est  à  ce  nombre  qu'il 
faut  ajouter  l'un  ou  l'autre  des  coefficients  précédents;  Ton 
aurait  ; 

Sans  correction 0,00000 173, 

Suivant  Colladon  et  Sturm. . .     o,ooooo5o3, 

Suivant  Poisson o,ooooo333. 

Suivant  Wertheim 0,00000283. 

On  voit  par  ces  nombres  que  la  correction  qu'il  faut  apporter 
aux  expériences  est  considérable,  et  que,  pour  n'avoir  pas  été 
fixés  sur  la  valeur  exacte  de  la  compressibilité  de  l'enveloppe, 
les  divers  expérimentateurs  ont  été  conduits  à  des  résultats 
très-divergents.  En  supposant  d'ailleurs  que  l'on  n'eût  aucune 
incertitude  théorique  sur  la  correction  qu'il  faut  faire,  on  ren- 


Fig.  59. 


ÉLASTICITÉ  DANS  LES  LIQUIDES.  i65 

contrerait  une  autre  difficulté  toute  pratique.  L'élasticité*de  la 
substance  qui  forme  le  piézomètre  est  déterminée  par  la  trac^ 
tion  sur  un  échantillon  donné,  et  c'est  avec  le  nombre  trouvé 
qu'il  faudrait  calculer  la  compression  du  vase,  c'est-à-dire  d'un 
autre  échantillon  qui  n'a  ni  la  même  densité,  ni  le  même  état 
moléculaire,  ni  quelquefois  la  même  composition  chimique. 
Or,  l'élasticité  des  diverses  espèces  de  verre  étant  très-inégale, 
on  s'expose  à  des  erreurs  considérables  en  mesurant  l'allon- 
gement d'une  tige  pour  en  conclure  la  compressibilité  d'un 
piézomètre. 

*EZPÉBIE]IG£S  DE  H.  BEGNAUIT.  —  M.  Regnault  fut  amené,  par 
d'autres  recherches,  à  s'occuper  incidemment  de  cette  ques- 
tion, et  ses  expériences,  fondées  sur 
une  méthode  entièrement  nouvelle, 
offrent  le  moyen  de  mesurer  en  même 
temps  les  deux  compressibilités  du 
vase  et  du  liquide.  Il  donne  au  pié- 
zomètre A  une  forme  géométrique 
exacte  :  c'est  une  sphère  en  métal  dont 
on  connaît  les  rayons  intérieur  et  ex- 
térieur, ou  c'est  un  cylindre  à  bases 
planes,  ou  un  tube  à  bases  hémisphé- 
riques, comme  le  montre  la^g^.  5g,  Il 
termine  ce  piézomètre  par  une  tige 
thermométrique  en  verre  CD,  bien 
calibrée,  divisée  dans  toute  sa  lon- 
gueur, et,  par  une  opération  prélimi- 
naire, il  mesure  la  capacité  totale  du 
réservoir  et  celle  de  chaque  division. 
On  enferme  le  réservoir  du  piézo- 
mètre dans  un  cylindre  de  cuivre  BB 
qui  est  rempli  d'eau  et  fermé  par  un 
couvercle  boulonné  dans  lequel  passe 
la  tige  CD  que  l'on  fixe  avec  du  mastic. 
^  Le  sommet  de  cette  tige  peut  s'ouvrir 
dans  l'air  par  le  robinet  D,  et  recevoir 
la  pression  atmosphérique;  ou  bien  il 
peut  être  mis,  par  un  tube  à  robinet  EF,  en  communication 
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avec'un  réservoir  d'air  comprimé.  Ainsi  le  piézomèlre  peut 
à  volonté  être  comprimé  à  son  intérieur,  on  ne  l'être  pas. 

D'autre  part,  le  même  réservoir  d'air  comprimé  peut  exer- 
cer sa  pression  par  le  tube  FG  dans  le  vase  BB,  mais  on  peut 
fermer  le  robinet  G  et  ouvrir  H,  c'est-à-dire  que  l'on  peut 
comprimer  l'eau  du  vase  BB  ou  la  laisser  en  communication 
avec  l'atmosphère.  Par  conséquent,  il  sera  possible  d'exercer 
sur  le  piézomèlre  :  i"une  pression  extérieure;  2"  une  pression 
extérieure  et  intérieure;  3"  une  pression  intérieure  seulement. 
On  va  faire  successivenjent  ces  trois  opérations. 

I.  On  exerce  la  pression  dans  le  vase  BB;  c'est  l'expérience 
que  nous  avons  déjà  décrite  à  l'occasion  de  la  compressibililé 
cubique.  Le  liquide  enfermé  dans  le  piézomètre  ne  subit  au- 
cune action,  le  vase  A  seul  est  comprimé,  il  diminue  de  vo- 
lume et  le  niveau  s'élève.  Soit  (  —  w')  l'accroissement  appa- 
rent du  volume  liquide,  nous  savons  qu'il  est  exprimé  pour  le 
cas  d'une  sphère  par  la  formule  • 

Ayant  mesuré  li'y  connaissant  les  deux  rayons  R,  R'  du  vase, 
V  sa  capacité,  P  la  pression  exercée,  on  calculera  C  qui  est 

égal  à  TT  et  qui  exprime  le  coefficient  de  compressibilité  cu- 
bique de  la  matière  du  vase. 

II.  On  comprime  intérieurement  et  extérieurement;  dans  ce 
cas,  le  piézomèlre  subit  les  mêmes  actions  que  dans  les  expé- 
riences d'OErsied  et  de  Colladon  et  Sturm,  on  observe  une 
diminution  de  volume  w"  qui  satisfait  à  la  relation 

w"  =  fzPV— C'PV, 


et  comme  la  première  expérience  a  donné  C,  là  deuxième  fera 
connaître  /ut. 

III.  Enfin  on  comprime  à  l'intérieur  seulement;  l'eau  se  con- 
tracte, le  vase  se  dilate,  on  observe  une  diminution  w  qu'il  n'est 
pas  nécessaire  de  calculer.  Mais  on  peut  remarquer  que  la  com- 
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pression  intérieure  et  extérieure  étant  la  superposition  des 
compressions  que  l'on  exerce  séparément  en  dedans  et  au  de- 
hors, on  doit  avoir 


&)"=&} 6)' 


c'est  une  relation  de  condition  que  l'expérience  vérifie,  ce  qui 
montre  l'exactitude  de;^  observations. 

Nous  terminons  par  un  tableau  des  compressibilités  de  divers 
liquides  trouvées  par  M.  Grassi.  On  remarquera  que  le  coeffi- 
cient de  compressibiiité  d'un  liquide  n'est  point  un  nombre 
constant  :  il  diminue  pour  l'eau  pendant  que  la  température 
s'élève,  il  augmente,  au  contraire,  pour  l'alcool,  l'éther  et  le 
chloroforme  ;  on  remarquera  en  outre  que  le  coefficient  p  est  de 
plus  en  plus  grand  quand  ces  trois  derniers  liquides  sont  sou- 
mis à  des  pressions  de'plus  en  plus  fortes.  Ce  fait  a  été  signalé 
pour  la  première  fois  par  M.  Despretz;  il  signifie  qu'en  gé- 
néral la  compressibiiité  n'est  pas  proportionnelle  à  la  pression 
et  qu'elle  est  une  fonction  probablement  complexe  de  la  tem- 
pérature et  de  celle  pression. 
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Tableau  des  coefficients  de  compressibilité. 


RATVKB  DO   LIQUIDE. 


Mercure 

Eau 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Id 

Élher 

Id 

Id 

Id 

Alcool 

Id 

Id 

Id 

Espril-de-bois 
Chloroforme. . . 

Id 

Id 


TBMPiKATir». 


0,0 
0,0 

1,5 

4,1 

10,8 
i3,4 
i8,o 

M 

25,0 

34,5 
43,0 
53,0 

0,0 
OyO 

i4,o 

i3,8 

7,3 

7,3 

i3,i 

i3,i 

i3,5 

8,5 

12,0 
12,5 


COIIPHBBBIBIl.lTi. 


0,00000295 

o,oooo5o3 
o,oooo5i5 
0,0000499 
0,0000480 
0,0000477 
o, 0000463 
0,0000460 
0,0006456 
0,0000453 
0,0000442 

0,0000441 

0,000111 

o,oooi3i 

o, 000140 

o,oooi53 

0,0000828 

0,0000853 

0,0000904 

0,0000991 

0,0000913 

0,0000625 

0,0000648 

0,0000763 


PBBMIO:!  BN  AmMPBiBCS 

dont  la  cofflpreMU»iUlé 
est  déduite. 


n 
n 
01 
n 
tt 
n 
n 
n 

H 

$t 
n 
n 


3,408 
7,820 

i,58o 
8,362 

2,302 

9,45o 
1,570 

8,97 


n 


t» 

i,3o9 
9,2 
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Chlorure  de  calcium  nP  1 
Chlorure  de  calcium  n^*  a 
Chlorure  de  calcium  n^  7 
Chlorure  de  sodium  n^  1 
Chlorure  de  sodium  ii*>  9 
Chlorure  de  sodium  n^*  2 

lodure  potassique 

Nitrate  de  soude 

Carbonate  de  soude 

Eau  de  mer 

SO«-+-  3HO 

SO»-T-  3H0 

SO«-H  4H0 

S0«-+-  5H0 

SO«-+-  6H0 

SO*-t-ioBO 


ttmptuàtvtut. 

COMraBUIBlLITi. 

17,5 

o,oooo3o6 

i5,8 

306 

4 1,25 

229 

18,5 

321 

18,1 

257 

39.6 

363 

i5,5 

360 

18,1 

395 

16,6 

«97 

17,5 

436 

i3,6 

242 

14,6 

25o 

16,5 

371 

«4,7 

279 

14,2 

283 

14,6 

3i5 
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ONZIÈME  LEÇON. 

DE  L'ÉQUILIBRE  DES  LIQUIDES. 

Hypothèse  sur  la  constitution  des  liquides.  —  Principe  de  Pascal  :  dans 
l'intérieur  d'un  liquide,  la  pression  exercée  sur  un  élément  de  surface 
est  normale  à  l'élément  et  indépendante  de  sa  direction,  —  Principe 
de  l'égale  transmission  des  pressions  :  si  l'on  exerce  une  pression  sur 
une  portion  plane  égale  à  l'unité  de  la  surface  d'un  liquide,  leffort 
transmis  sur  une  surface  plane  quelconque,  prise  à  Tintérieur  du  liquide 
ou  sur  les  parois,  est  égal  à  la  pression  exercée,  multipliée  par  l'é- 
tendue de  cette  surface.  —  Application  des  principes  précédents  aux 
liquides  pesants.  —  Direction  de  la  surface  libre.  —  Pressions  inté- 
rieures. —  Surfaces  de  niveau.  —  Pressions  sur  les  parois  et  en  parti- 
culier sur  le  fond  des  vases.  --  Vérifications  expérimentales.  —  Par  la 
presse  hydraulique.  — L'appareil  de  Haldat.  —  Expériences  diverses.  — 
Paradoxe  hydrostatique.  •—  *  Composition  des  pressions  sur  une  sur- 
face plane;'  sur  les  enveloppes  des  vases;  sur  les  corps  plongés. 


HYPOTHÈSE  SUR  LA  CONSTITUTION  DES  LiaUIDES.  —  Après  avoir 
montré  que  les  liquides  sont  compressibles  et  élastiques,  nous 
allons  spécialement  étudier  comment  les  pressions  que  Ton 
exerce  extérieurement  sur  eux   se  transmettent  dans  leur 
masse,  et  pour  cela  il  faut  remarquer  qu'ils  jouissent  d'une  pro- 
priété qui  les  caractérise  et  sert  à  les  définir.  En  général,  ils 
n'affectent  aucune  forme  par  eux-mêmes,  mais  ils  prennent 
celle  des  vases  où  on  les  renferme.  Leurs  molécules,  au  lieu 
d'être  liées  Tune  à  l'autre  comme  elles  le  sont  dans  un  solide, 
peuvent  glisser  sans  frottement  sous  l'influence  de  l'effort  le 
plus  faible  et  se  déplacer  continuellement,  chacune  d'elles 
occupapt  et  quittant  successivement  une  place  déterminée  oii 
elle  est  remplacée  par  une  autre  sans  que  l'équilibre  général 
soit  troublé. 

On  admet,  comme  une  conséquence  naturelle  de  celle  mo- 
bililé  reconnue,  que  si  le  liquide  était  enfermé  dans  un  vase 
et  qu'il  ne  fût  soumis  ni  à  l'aclion  de  la  pesanteur  ni  à  une 
force  quelconque  venant  des  parois,  il  devrait  être  conslilue 
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(l'une  manière  identique  dans  toutes  ses  parties,  être  composé 
de  molécules  distribuées  de  la  même  manière  dans  toute  la 
masse  et  tenues  à  des  distances  moyennes  égales  dans  toutes 
les  directions  autour  de  tous  les  points  :  de  là  résulte  néces- 
sairement que  ses  propriétés  sont  les  mêmes  dans  toutes  les 
parties  du  vase  et  dans  toutes  les  directions  autour  de  chaque 
point,  quelle  que  soit  la  position  de  ce  point. 

D'autre  part,  ces  molécules  exercent  les  unes  sur  les  autres 
des  actions  réciproques.  Si,  par  une  cause  quelconque,  on  par- 
vient à  les  rapprocher  ou  à  les  éloigner,  elles  se  repoussent 
ou  s'attirent  et  tendent  à  reprendre  leurs  premières  distances; 
et,  à  cause  de  la  symétrie  qui  existe  dans  tous  les  sens,  ces 
forces  élastiques  doivent  être  égales  en  tous  les  points  et  dans 
toutes  les  directions. 

Cette  idée  que  nous  nous  faisons  de  la  constitution  des  li- 
quides soustraits  à  la  pesanteur,  toute  rationnelle  qu'elle  pa- 
raisse, n'est  cependant  qu'une  hypothèse  ;  mais  une  fois  qu'elle 
est  admise,  les  propriétés  des  liquides  se  conçoivent  aisément 
et  se  prévoient  théoriquement.  Voici  dès  lors  la  marche  que 
nous  suivrons.  Nous  supposerons  les  liquides  sans  poids  et 
nous  chercherons  les  propriétés  qu'ils  auraient  dans  ce  cas; 
nous  examinerons  ensuite  l'effet  que  la  pesanteur  doit  pro- 
duire sur  eux,  et  nous  vérifierons  par  l'expérience  les  lois  que 
nous  aurons  prévues. 

ÉamLIBBE  DES  LiaUIDES  SOUSTRAITS  A  LA  PESAHTEUR.  —  Conce- 
vons un  vase  V  de  forme  quelconque  (fig,  60),  portant  deux 
„.    ^  tubes  A  et  B  de  diamètre  égal  et  rem- 

Fig.  60.  .  .  , 

,    .  pli  d'un  liquide  quelconque  jusqu  en 

M  et  M'  ;  plaçons  en  M  un  piston  mobile 
A,  et  faisons-le  descendre  en  le  pous- 
sant :  toutes  les  molécules  du  liquide 
vont  se  déplacer  à  la  fois,  en  con- 
servant leur  distance  primitive;  rien 
ne  sera  changé  à  la  constitution  du  li- 
quide, qui  gardera  le  même  volume, 
il  ne  fera  que  se  déplacer,  et  le.  niveau 
s'élèvera  en  B  de  la  quantité  dont  il  s'est  abaissé  en  A. 

Mais  si,  au  lieu  de  laisser  le  tube  B  ouvert,  nous  le  fermons 
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en  M',  Texpérience  est  tout  autre  et  le  résultat  entièrement  dif- 
férent. Le  liquide  ne  pouvant  plus  remonter  en  M',  le  piston 
ne  peut  plus  descendre  de  M  en  N  sans  un  effort  considérable  ; 
alors  le  liquide  se  comprime  et  se  met  dans  un  nouvel  état  d'é- 
quilibre tout  en  restant  homogène,  et  ses  molécules  se  rap- 
prochent en  se  plaçant  à  des  distances  moindres  que  précé- 
demment, mais  encore  égales  dans  toutes  les  parties  du  yase 
et  dans  toutes  les  directions  autour  de  chaque  point. 

Entre  ces  molécules  rapprochées,  il  se  développe  une  répul- 
sion élastique  qui  tend  à  les  ramener  à  leur  distance  première, 
et  qui  s'exerce  aussi  sur  les  parois  du  vase,  lesquelles  se  dila- 
tent, puis  réagissent  pour  maintenir  le  liquide  comprimé;  dès 
lors  liquide  et  vase  sont  à  Télat  de  tensiouy  et  il  y  a  équilibre 
entre  les  forces  répulsives  des  molécules  et  la  réaction  des 
parois. 
Examinons  les  conséquences  de  cette  tension  : 
i""  Considérons  un  élément  quelconque  M  dans  la  masse  li- 
quide (fig'  6i).  Les  molécules  qu'il  sépare  exercent  de  part 

et  d'autre  une  force  répulsive  récipro- 
*^    '*  que,  comme  s'il  y  avait  entre  elles  un 

ressort  tendu.  Cette  force  se  nomme 
la  pression  sur  l'élément.  Puisque  l'é- 
quilibre existe,  elle  est  égale  sur  les 
deux  faces,  et  à  cause  de  la  symétrie 
du  liquide  dans  tous  les  sens,  elle  est 
normale  à  la  surface  M ,  indépendante 
de  sa  direction,  et  la  même  sur  tous  les 
éléments  égaux  que  l'on  imaginera,  soit  dans  l'intérieur  du 
liquide,  soit  contre  la  paroi.  C'est  en  cela  que  consiste  ce  que 
l'on  nomme  \q  principe  de  Pascal  ou  de  l'égalité  de  pression. 
a**  Cette  loi  n'est  point  seulement  vraife  pour  des  surfaces 
élémentaires  :  elle  s'applique  à  des  surfaces  planes  quelconques 
égales  entre  elles,  puisque  celles-ci  sont  composées  du  même 
nombre  d'éléments  égaux  pressés  également  et  dans  la  même 
direction.  Alors  quand  on  ouvrira  dans  la  paroi  un  orifice  A  de 
section  a  [fig.  62),  que  Ton  y  engagera  un  piston  plan  chargé 
d'un  poids  P,  il  y  aura  contre  ce  piston  une  réaction  du  liquide 
égale  au  poids  P,  puisqu'elle  lui  fera  équilibre,  et  toute  sui^ 
face  plane  a  intérieure  ou  sur  la  paroi  éprouvera  la  même 
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pression  P.  Si  donc  on  ouvre  en  B  ou  en  C  des  orifices  égaux 

à  a,  il  faudra,  pour  maintenir  en  équilibre  ces  portions  de  la 

^,     ^  paroi,  exercer  sur  elles  de  l'extérieur 

Fie    62.  r         7 

à  Tintérieur  un  effort  égal  à  P.  On  dît 
alors  que  la  pression  exercée  en  A 
s'est  transmise  à  B  et  à  C,  et  l'on  doit 
entendre  par  là  que  le  liquide  ayant 
diminué  de  volume  exerce  une  réac- 
tion élastique  égale  dans  tous  les  sens 
et  dans  toutes  ses  parties.  On  énonce 
alors  la  loi  suivante,  appelée  principe 
de  l'égale  transmission  des  pressions  : 

Toute  pression  que.Von  exerce  par  une  portion  plane  de  la 
paroi  du  vase  se  transmet  avec  la  même  intensité  sur  toute  por-^ 
tion  de  surface  plane  égale  prise  dans  le  liquide  ou  sur  la  paroi. 
3"  Puisque  la  pression  P  exercée  par  le  piston  A  se  transmet 
séparément  à  chacune  des  surfaces  voisines  B  et  C,  égales  à  a, 
on  peut  les  supposer  réunies,  ce  qui  constituera  un  piston  de 
surface  2a,  et  il  supportera  une  pression  2P;  de  même,  si  le 
piston  était  égal  à  3a,  il  aurait  une  pression  3P,  et,  en  général, 

il  aurait  une  pression  P'  égale  à  P  -»  si  sa  surface  était  quel- 
conque et  égale  à  6  :  on  arrive  ainsi  à  la  relation  générale 

P'^S' 

et  le  principe  précédent  se  généralise. 

Quand  un  liquide  enfermé  est  soumis  à  une  pression  exté^ 
rieurCy  toutes  les  surfaces  planes  que  Von  peut  considérer  dans 
l'intérieur  du  vase  éprouvent  des  pressions  proportionnelles  à 
leur  superficie. 

Nous  devons  insister  spécialement  sur  deux  conséquences 
de  cette  loi  générale,  d'abord  parce  qu'elles  sont  fort  curieuses, 
et  ensuite  parce  que  nous  pourrons  aisément  les  vérifier.  Si 
le  piston  comprimant  est  chargé  d'un  poids  P  et  que  sa  sec- 
lion  soit  égale  à  i,  l'effort  transmis  sur  des  surfaces  i,  10, 100, 
1 000 sera  égala  P,  loP,  100 P,  loooP;  avec  un  poids  faible  on 
pourra  conséquemment  exercer  une  action  aussi  grande  qu'on 
voudra. 
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On  peul  changer  les  termes  de  celle  proposition  et  dire  que 
si  Von  prend  des  pistons  comprimants  dont  les  sections 
soient  i,  lo,  loo,  looo,  et  qu'on  les  charge  de  poids  P,  loP, 
lopP,  loooP,  on  produira  toujours  le  même  effort  P  sur  une 
surface  plane  égale  à  Tuniié,  c'est-à-dire  une  pression,  con- 
stante dans  Tintérieur  du  liquide. 

ÉOniLIBRE  DES  LIOUIDES  PESANTS.  —  Jusqu'à  présent  nous 
avons  raisonné  sur  un  cas  tout  à  fait  hypothétique  :  celui  où 
les  liquides  ne  seraient  pas  soumis  à  l'influence  de  la  pesan- 
teur. Quand  cette  force  agit,  elle  modifie  leur  état  d'équilibre 
en  faisant  naître  des  pressions  dans  leur  intérieur,  mais  sans 
détruire  leurs  propriétés  fondamentales.  Dès  lors,  toutes  les 
fois  que  l'on  exercera  sur  eux  une  action  extérieure,- ils  seront 
à  la  fois  soumis  à  cette  action  et  à  l'influence  delà  peçanteur, 
et  les  effets  se  superposeront  ;.conséquemmeni,  toutes  les  lois 
de  la  transmission  des  pressions  que  nous  .venons  d'établir  se 
maintiendront,  accompagnées  de  modifications  moléculaires 
déterminées  par  la  pesanteur,  modifications  que  nous  allons 
aisément  prévoir  en  faisant  l'application  des  principes  précé- 
dents. 

Mais  avant  d'y  arriver  et  pour  faciliter  l'étude  des  actions  de 
la  pesanteur,  nous  étudierons  un  cas  particulier  :  nous  admet- 
trons qu'un  vase  de  forme  quelconque  soit  rempli  d'un  liquide 
sans  pesanteur  et  qu'il  soit  pressé  par  un  piston  horizontal  A'B' 
d'une  étendue  quelconque  {fig.  63),  formé  par  une  lame  homo- 
gène, d'épaisseur  constante,  et  agissant  sur  le  liquide  par  son 
poids. 

Il  exercera  sur  toute  surface  égale  à  la  sienne,  AB  parexemple, 
une  pression  qui  sera  égale  à  son  poids  total.  Sur  une  surface 

AC  moitié  de  la  sienne,  il  communique- 
*^*     *  rait  une  pression  égale  à  la  moitié  de  son 


A' 


A 1- 


w  poids,  c'est-à-dire  égale  au  poids  de  la 
moitié  A'C  de  sa  surface.  En  général,  il 
produira  sur  une  étendue  quelconque  CD 
une  pression  égale  au  poids  d'une  éten- 
due égale  CD'.  La  même  chose  aura  lieu 
si  la  surface  considérée,  au  lieu  d'être 
horizontale  comme  AB,  est  inclinée  ou  verticale;  par  consé- 


C    D  B 


Fig.  64. 
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quent,  toute  portion  plane  de  direction  quelconque,  soit  dans 
rintérieur  de  la  masse  liquide,  soit  sur  la  paroi,  sera  dans  le 
même  cas  que  si  elle  était  couverte  par  une  portion  du  piston 
égale  à  elle-même. 

Outre  cela,  ce  piston  pourrait  avoir  une  dimension  quel- 
conque sans  que  l'effet  fut  changé,  car  si  sa  surface  était  1,10, 
100,. . ,,  son  poids  serait  P,  10  P,  looP,. .  .,eiil  exercerait  une 
pression  constante  P  sur  chaque  unité  de  surface  intérieure. 
Ainsi  la  pression  exercée  par  un  pareil  piston  serait,  i**  con- 
stante dans  tout  le  liquide  ;  2<*  indépendante  de  la  direction  des 
surfaces  pressées;  3°  égale  et  opposée  à  elle-même  sur  les 
deux  faces  de  chaque  élément;  4**  elle  agirait  sur  chaque  sur- 
face comme  si  celle-ci  était  soumise  au  poids  d'une  étendue 
de  piston  égale  à  la  sienne;  5**  elle  ne  varierait  pas  si  la  gran- 
deur du  piston  changeait. . 

Considérons  maintenant  les  liquides  tels  qu'ils  &e  présentent 
à  nous,  c'est-à-dire  pesants.  Leur  surface  supérieure  devra  se 

disposer  horizontalement,  car  si  elle  était 
inclinée  [fig.  64),  une  molécule  M  pourrait 
être  considérée  comme  soumise  à  deux  com- 
posantes de  son  poids,  l'une  normale,  l'au- 
tre parallèle  à  la  surface;  la  première  de  ces 
forces  ne  produirait  aucun  mouvement ,  la 
deuxième,  au  contraire,  ferait  glisser  la  mo- 
lécule. L'équilibre  ne  pourra  donc  être  at- 
teint que  si  cette  composante  devient  nulle,  c'estr-à-dire  si  la 
surface  du  liquide  est  normale  à  la  pesanteur.  Ainsi  se  retrouve 
et  s'explique  une  relation  déjà  découverte  par  l'expérience. 
.  Ceci  étant  établi ,  décomposons  la  masse  liquide  en  tran- 
ches horizontales  intiniment  minces  (fig.  65  ),  elles  comprime- 
ront celles  qui  sont  au-dessous  d'elles,  et 
seront  pressées  par  celles  qui  sont  au-des- 
sus, comme  si  celles-ci  étaient  autant  de  pis- 
tons superposés.  Mais  chaque  tranche  ayant 
une  épaisseur  élémentaire,  on  peut  admettre 
que  la  pression  y  sera  constante,  ce  qui  re- 
vient à  dire  que  le  liquide  qu'elle  contient 
peut  être  considéré  comme  étant  sans  poids. 
Nous  voici  conséquemment  conduits  à  assimiler  chaque  tran- 


si 
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che  élémentaire  MN  à  un  liquide  non  pesant,  soumis  au  poids 
d'une  couche  liquide  superposée  dont  V épaisseur  est  constante, 
et  qui  réalise  précisément  le  piston  hypothétique  que  nous 
avons  précédemment  imaginé;  dès  lors  cette  couche  détermine 
les  mêmes  effets  que  ce  piston,  et  toutes  les  conséquences  que 
nous  avons  exprimées  se  réalisent  dans  la  couche  MN  :  nous 
n'avons  qu'à  les  reproduire  en  les  développant. 

i®  La  pression  sera  la  même  dans  toute  l'étendue  de  la  cou- 
che MN;  on  arrive  ainsi  à  une  conséquence  générale  qui  ex- 
prima une  des  propriétés  les  plus  importantes  des  liquides 
pesants,  à  savoir  que  la  pression  est  constante  dans  toute  l'é- 
tendue d'une  même  couche  horizontale. 

2®  Si  l'on  considère  dans  la  tranche  un  élément  superficiel 
quelconque,  horizontal,  vertical  ou  incliné,  placé  dans  le  li- 
quide ou  sur  la  paroi,  il  aura  la  même  pression  que  s'il  tour- 
nait autour  de  son  centre  pour  devenir  horizontal. 

3°  Chaque  surface  prise  à  l'intérieur  du  liquide  sera  pressée 
sur  ses  deux  côtés  par  des  forces  normales  égales  et  opposées 
en  chaque  point. 

4''  La  pression  exercée  sur  une  surface  élémentaire  quel- 
conque PP'  est  égale  au  poids  du  liquide  superposé  ou  au 
poids  d'une  colonne  cylindrique  de  liquide,  ayant  pour  base 
cet  élément  et  pour  hauteur  sa  distance  au  niveau  du  li- 
quide. 

5®  Puisque  les  pressions  exercées  par  un  piston  homogène 
pesant  ne  variaient  pas  avec  sa  surface,  et  qu'il  est  ici  remplacé 
par  une  série  de  couches  élémentaires  pesantes,  la  pression  ne 
dépendra  pas  de  l'étendue  de  chacune  d'elles;  par  conséquent, 
si  le  vase  s'élargissait  ou  se  rétrécissait  vers  le  sommet,  s'il 
était  droit  ou  incliné,  ou  s'il  avait  une  forme  complexe  quel- 
conque, on  trouverait  toujours  la  même  pression  dans  la  cou- 
che, pourvu  que  la  hauteur  du  liquide  fût  la  même. 

6^  Si  l'on  veut  enfin  compléter  le  résumé  des  propriétés  des 
liquides,  il  faut  rappeler  qu'une  pression  exercée  par  un  effort 
mécanique  sur  une  surface  donnée  de  la  paroi  se  transmet  éga- 
lement sur  des  surfaces  égales,  et  proportionnellement  aux 
superflcies  si  elles  sont  inégales;  ces  effets  s'ajoutent  à  ceux 
que  produit  la  pesanteur  sans  les  altérer. 

Telles  sont  les  conséquences  de  la  théorie.  11  faut  mainte- 
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nant  les  justifier,  en  montrant  que  toutes  les  expériences  vien- 
nent les  cpnGrmer. 

» 

FBESSE  BTDBAUUCiTJE.  —  Après  avoir  démontré  que  la  pression 
exercée  par  un  piston  de  section  i  se  transmet  en  se  multipliant 
par  10,  100, 1000  sur  un  second  piston  de  section  10,  100,  icoo, 
Pascal  songea  à  profiter  de  cette  loi  pour  exercer  des  effets 
mécaniques  considérables  avec  une  force  très-petite,  et  il  ima- 
gina la  presse  hydraulique  {Jig*  66).  Elle  se  réduit  essentielle- 
ment à  une  petite  pompe  foulante  AB  par  laquelle  on  injecte 
de  l'eau  dans  un  vase  où  se  meut  un  large  piston  ascendant  CD. 
L'eau  que  Ton  introduit  soulève  ce  piston,  qui  comprime  contre 
un  obstacle  fixe  les  objets  dont  il  est  chargé.  Cet  appareil,  des- 
tiné à  utiliser  la  loi  des  pressions,  peut  servir  à  la  démontrer. 
On  placera  1000  kilogrammes  sur  le  grand  piston,  et  Ton  cher- 
chera le  poids  qu'il  faut  poser  sur  le  piston  de  la  pompe  pour 

Fit;.  G(i. 


les  équilibrer;  on  trouvera  qu'il  suffit  de  i  kilogramme  si  le 
rapport  des  surfaces  est  de  1000  à  i,  ce  qui  justifie  le  principe 
de  la  transmission  proportionnelle  des  pressions. 

APPABEIL  DE  PASCAL.  —  Un  vase  en  verre  M  (^g-.  67  ],  main- 
tenu dans  un  support,  se  termine  par  un  cylindre  creux  de 
métal  dont  les  bords  inférieurs  sont  rodés  à  Témeri  fin;  on  y 
applique  un  obturateur  plan  BC,  on  le  soutient  par  un  fil  au 
plateau  d'une  balance  et  on  le  tire  par  des  poids  disposés  de 
l'autre  côté  du  fléau.  Dans  cette  position,  il  forme  le  fond  du  , 
I.  12 
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vase  M.  Ensuite  on  verse  de  l'eau  dans  l'appareil,  ce  qui  déter- 
mine une  pression  qui  augmente  peu  à  peu,  jusqu'à  devenir 
égalé  aux  poids  qu'on  a  mis 
^^'  ^'"  danslesecond bassin. AussUâl 

qu'elle  dépasse  celte  limite,  od 
voit  tomber  l'obturateur  el 
l'eau  s'écouler  dans  le  vaseE; 
alors  le  niveau  baisse,  la  pres- 
sion s'affaiblit,  et  l'obturaleur 
se  relève  bientôt  pour  se  coller 
de  nouveau  au  vase  el  le  re- 
fermer. En  répétant  plusieurs 
fois  cette  épreuve,  on  mesure 
le  niveau  du  liquide  au  mo- 
ment de  la  rupture  d'équilibre 
et  on  le  marque  au  moyen 
d'une  pointe  affleurante  A. 

On  enlève  ensuite  le  vaseM 
qui  est  vissé  sur  F,  on  le  rem- 
place par  d'.autre5  dont  les  for 
mes  et  les  largeurs  sont  diiïé- 
rentes  et  l'on  constate  que  c'est  toujours  au  moment  où  le 
niveau  atteint  une  même  hauteur  que  l'eau  commence  à  cou- 
ler; on  en  conclut  que  la  pression  sur  le  fond  des  vases  est 
indépendante  de  leur  forme.  On  peut  aller  plus  loin,  prendre 
un  vase  cylindrique  M',  peser  l'eau  qu'il  faut  y  verser  pour 
équilibrer  l'appareil,  et  l'on  trouve  que  son  poids  est  égal  à 
ceux  que  l'on  a  mis  dans  la  balance  ;  conséquemment  la  pres- 
sion exercée  sur  l'obturateur  est  égale  au  poids  du  cylindre 
de  liquide  qui  le  couvre. 

AFFUEIL  DE  HillIAT. —  M.  de  Haldat  a  construit,  pour  faire 
la  même  vérification,  un  appareil  plus  connu  (fig-  68)  ;  il  con- 
siste en  un  tube  de  verre  CD,  recourbé  verticalement  à  ses 
deux  extrémités,  terminé  en  D  par  une  branche  en  verre  el 
raccordé  en  C  à  une  douille  métallique  sur  laquelle  on  visse 
des  vases  de  forme  diverse  disposés  comme  ceux  de  l'appareil 
précédent  et  surmontés  comme  eux  d'une  pointe  A  pour 
marquer  les  niveaux.  Le  tube  est  plein  de  mercure,  c'est  b 
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surface  terminale  de  ce  liquide  qui  forme  en  C  le  fond  du  vase  ; 
elle  esl  de  dimension  constante^  et  c'est  sur  elle  que  la  près- 

pj    gg  sion  s'exerce.  En  versant 

de  Teau  jusqu'à  la  pointe 
A,  on  voit  monter  le 
niveau  en  D,  et  on  le 
marque  au  moyen  d'un 
anneau  métallique  qui 
entoure  le  tube.  Ensuite 
on  vide  le  vase  parle  ro- 
binet B,  on  le  remplace 
successivement  par  les 
deux  autres  qui  sont  re- 
présentés en  M'  et  en 
M'^,  et  en  y  versant  de 
l'eau  jusqu'à  la  même 
hauteur,  on  trouve  que  le  mercure  s'élève  en  D  de  la  même 
quantité;  d'où  l'on  conclut  que  la  pression  exercée  sur  le 
fond  des  vases  est  indépendante  de  leur  forme, 

PRESSIOMS  DE  BAS  EH  HAUT.  —  La  théorie  indique  que  les 
pressions  sont  égales  sur  les  deux  faces  d'une  lame  plongée 

et  l'expérience  suivante  le  démontre. 
On  applique  contre  les  bords  rodés 
d'un  tube  large  ED  un  obturateur  en 
verre  dépoli  ou,  ce  qui  vaut  mieux,  une 
carte  mince  A  dont  le  poids  puisse  être 
négligé  (Jig.  69);  puis  on  plonge  l'appa- 
reil dans  l'eau,  en  soutenant  l'obtura- 
teur par  un  fil  attaché  à  son  milieu  A  ;  on 
s'aperçoit  que  cet  obturateur  ne  tombe 
pas  quand  on  cesse  de  le  soutenir  et 
qu'il  est  conséquemment  maintenu 
par  une  pression  de  bas  en  haut.  Si 
l'on  veut  la  mesurer,  il  faut  rétablir 
une  pression  opposée  en  versant  de 
l'eau  dans  le  tube  jusqu'au  moment  où  le  disque  commence  à 
s'affaisser;  cela  arrive  quand  le  niveau  dans  le  tube  est  à  peu 
près  le  même  que  dans  le  vase.  A  ce  moment,  la  pression 

12. 
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de  bas  en  haut  sur  A  est  égale  à  celle  qui  s'exerce  de  haut 
en  bas  ou  au  poids  du  cylindre  liquide  qui  a  le  disque  pour 
base  et  sa  distance  au  niveau  pour  hauteur. 

La  même  expérience  pouvant  se  faire  avec  un  tube  re- 
courbé dont  Touverture  inférieure  soit  oblique  ou  verticale, 
démontre  de  la  même  manière  l'existence  de  pressions  obli- 
ques ou  horizontales  qui  suivent  les  lois  trouvées  par  la 
théorie. 

FBE88I098  UTÉBALES.  —  Pour  prouver  qu'il  y  a  des  pressions 
latérales  dans  les  vases,  on  se  contente  le  plus  souvent  des  ex- 
périences suivantes.  On  place  sur  un 
flotteur  en  liége  (Jig.  70)  un  vase  plein 
d'eau  qui  est  muni  d'un  conduit  latéral 
A  muni  d'un  robinet.  Quand  celui-ci 
est  bouché,  le  liquide  qu'il  contient 
éprouve  une  pression  de  A'  vers  A  ; 
mais  la  paroi  opposée  A'  en  éprouve 
une  autre  égale  et  contraire,  et  toutes 
deux  s'équilibrent.  Quand  on  ouvre 
le  robinet,  ces  deux  forces  d'action  et  de  réaction  exercent 
leur  effet,  l'une  fait  couler  l'eau,  l'autre  fait  reculer  le  vase. 
pj  Le  tourniquet  hydraulique 

(Jig.  7 1  )  est  fondé  sur  le  même 
principe.  C'est  un  vase  plein 
d'eau  qui  est  mobile  autour 
d'un  axe  vertical,  qui  porte  à 
son  sommet  un  robinet,  et  à 
sa  base  deux  tubes  horizon- 
taux recourbés  et  très-élroîis. 
Tant  qvie  le  robinet  est  fermé, 
l'eau  est  maintenue  dans  le 
vase  par  la  pression  atmosphé- 
rique;  quand  il  est  ouvert, 
elle  s'écoule  par  l'extrémité 
des  tubes;  ceux-ci  reculent  par  la  réaction,  et  l'appareil  tourne 
autour  de  son  axe. 

FABAHOXE  HTBROSMTIOTJE.  —  Les  lois  de  l'équilibre  des  Ii~ 
quides  conduisent  à  une  conséquence  qui  parait  au  premier 
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abord  très- singulière.  Si  Ton   prend  un  tube  cylindrique 
iJ^S'  7^)  ^^"^  '^  l^^se  soit  égale  à  1  décimètre  carré  et  qu'on 

y  verse  1  kilogramme  d'eau,  elle  s'é- 
lèvera à  une  hauteur  égale  à  i  déci- 
mètre et  la  pression  supportée  par  la 
base  sera  égale  au  poids  du  liquide, 
c'est-à-dire  à  i  kilogramme.  Si  le 
vase,  au  lieu  d'être  cylindrique,  s'é- 
largit assez  pour  que  la  hauteur  du  li- 
quide se  réduise  à  i  centimètre,  la 
pression  supportée  par  le  fond  se  ré- 
duit à  -pâ  de  kilogramme.  Par  la  même 
raison,  quand  le  vase  se  rétrécira  par 
le  haut  et  que  la  même  quantité  d'eau  s'y  élèvera  à  10,  100, 
1000  décimètres,  la  pression  sera  représentée  par  10, 100, 1000 
kilogrammes,  et  cependant,  dans  tous  les  cas  possibles,  on 
peut  placer  le  vase  sur  le  plateau  d'une  balance  et  le  poids 
total  de  l'eau  contenue  est  toujours  égal  à  i  kilogramme.  Il  y 
a,  comme  on  le  voit,  une  contradiction  apparente  entre  ces 
résultats ,  puisque  la  pression  est  variable  et  que  le  poids  du 
liquide  est  constant  :  c'est  ce  que  l'on  nomme  le  paradoxe 
hjrdrostatique.  Mais  en  réfléchissant  à  ce  qui  se  passe,  on  voit 
que,  dans  le  premier  cas,  on  considère  exclusivement  la  pres- 
sion qui  se  produit  sur  le  fond  :  celle-ci  est  variable;  et,  dans 
le  second,  la  balance  indique  la  résultante  verticale  de  toutes 
les  pressions  exercées  sur  toutes  les  parois;  c'est  celle-ci  qui 
est  constante  et  égale  au  poids  du  liquide,  comme  nous  le 
démontrerons  après  avoir  étudié  la  composition  des  pressions. 

*  COMPOSRIOll  BE8  FBE88I01I8.  —  Quand  on  considère  une  sur- 
face horizontale  dans  un  liquide,  elle  éprouve  sur  chaque  élé- 
ment des  pressions  égaies,  parallèles  et  proportionnelles  à  la 
profondeur,  et  si  J'on  veut  en  trouver  la  résultante  unique,  il 
faut  faire  la  même  opération  que  pour  déterminer  le  centre 
de  gravité;  le  point  d'application  de  cette  résultante,  que  l'on 
nomme  le  centre  dépression,  est  donc  confondu  avec  ce  centre 
de  gravité,  et  son  intensité  est  égale  au  poids  du  liquide  super- 
posé. La  question  devient  plus  complexe  pour  une  surface 
quelconque  ABCD  (fig,  78);  on  peut  la  rabattre  horizonta- 
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lement  en  A'B'CD,  el  placer  verticalement  sur  tous  ses  élé- 
ments le  filet  liquide  dont  le  poids  exprime  la  pression  qu'ils 

supportent;  il  est  clair  que  la 
'  hauteur  de  chaque  filet  sera 

égale  à  la  profondeur  ou  à  la  dis- 
tance au  niveau  de  chaque  élé- 
ment. Ces  filets  réunis  forme- 
ront un  polyèdre  ABCDA'B'; 
le  poids  de  ce  polyèdre,  qui 
est  appliqué  à  son  centre 
de  gravité  G,  représente  la 
pression  totale  éprouvée  par 
A'B'CD,  et  le  point  P,  où  la 
verticale  GP  rencontre  la  surface  dans  la  position  horizontale 
que  nous  lui  avons  donnée,  est  le  centre  de  pression. 

Dans  le  cas  où  la  surface  pressée  ABCD  est  un  rectangle  ver- 
tical dont  les  bases  AB,  CD  sont  horizontales,  et  dont  la  pre- 
mière est  située  sur  le  niveau  du  liquide,  le  polyèdre  que 
nous  venons  de  construire  est  un  prisme;  le  centre  de  gravité 
est  en  G,  aux  deux  tiers  de  la  ligne  qui  joint  le  point  E  au  mi- 
lieu de  ABCD,  et  en  abaissant  de  G  une  perpendiculaire  sur  £F, 
elle  tombe  en  P,  aux  deux  tiers  de  la  hauteur  £F  du  rectangle 
à  partir  de  E  :  P  est,  dans  ce  cas  particulier,  la  position  du 
centre  de  pression. 

Mais  si  la  surface  pressée  s'enfonçait  dans  le  liquide  en  res- 
tant parallèle  à  elle-même,  le  centre  de  pression  changerait  de 

place  et  se  relèverait  vers  AB. 
Examinons,  par  exemple,  deux 
rectangles  égaux  ABIK,  ABCD 
{Jig.  74  )>  Kl  étant  supposé  au  ni- 
veau du  liquide.  Rabattons  la  sur- 
face totale,  et  construisons  le  po- 
lyèdre formé  par  les  filets  liquides 
superposés  en  chaque  point  ;  le 
centre  de  poussée  de  ABIK,  rabattu 
en  A'B'  LM,  se  trouvera  comme  pré- 
cédemment, et  celui  de  ABCD,  ra- 
battu en  A'B'CD,  s'obtiendra  en  cherchant  les  centres  de  gravité 
des  deux  prismes  rectangulaire  et  triangulaire  qui  lui  sont  su- 
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perposés.  Les  verticales  passant  par  ces  centres  de  gravité  tom- 
beront, la  première  en  0  à  une  distance  NO  égale  à  la  moitié  de 
la  hauteur  du  rectangle,  la  seconde  en  P  à  une  distance  NP 
égale  aux  deux  tiers  de  cette  hauteur,  et  il  faut  chercher  le  point 
d'application  de  la  résultante  des  deux  poids  appliqués  en  0 
et  en  P  ;  le  premier  de  ces  poids  est  double  du  second,  et  le 
point  cherché  sera  sur  PO,  au  tiers  de  la  longueur  PO  à  partir 
de  0,  et  aux  deux  tiers  à  partir  de  P.  On  voit  donc  que  le 
centre  de  pression  n'est  pas  situé  aux  mêmes  points  dans 
deux  rectangles  égaux,  inégalement  enfoncés. 

Non-seulement  le  centre  de  pression  varie  quand  on  en- 
fonce plus  ou  moins  la  surface  pressée,  il  change  encore  de 
place  quand  on  tourne  la  figure  sur  elle-même.  Examinons, 
par  exemple,  un  triangle  vertical  ABC  dont  le  sommet  A  soit 
d'abord  sur  le  niveau,  et  dont  la  base  BC  soit  horizontale. 

Soit  ABC  [Jig.  75)  le  triangle  dans  sa  situation  réelle,  et 
A'BC  sa  position  rabattue;  le  polyèdre  dont  le  poids  mesure 


Fig.  76. 


la  pression  est  une  pyramide  à  base  rectangulaire  A'CBDE, 
son  centre  de  gravité  est  en  G  aux  trois  quarts  de  A'F,  qui 
joint  le  sommet  au  centre  de  la  base  BCDE,  et  la  verticale 
abaissée  de  ce  point  tombera  en  P,  aux  trois  quarts  de  la  ligne 
A' H  menée  du  sommet  A'  au  milieu  de  BC.  Par  conséquent, 
en  ramenant  le  triangle  en  ABC,  le  centre  de  poussée  sera  aux 
trois  quarts  de  la  ligne  qui  joint  A  au  milieu  de  BC. 

Si  l'on  suppose  ensuite  que  les  trois  sommets  A,  B,  C  du 
triangle  soient  successivement  placés  sur  le  niveau  du  liquide 
et  les  trois  bases  parallèlement  à  l'horizon,  les  pyramides 
construites  auront  des  bases  et  des  hauteurs  différentes,  le 
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point  P  prendra  trois  positions  distinctes,  et  le  poids  qui  le 
presse  aura  trois  valeurs  différentes. 

Comme  dernier  exemple,  faisons  coïncider  l'un  des  côtés  du 
triangle  avec  la  surface  du  liquide  en  laissant  comme  précé- 
demment son  plan  vertical  {Jig.  76}.  La  position  rabattue  est 
ABC,  le  polyèdre  à  étudier  devient  une  pyramide  qui  a  le 
triangle  ABC  pour  base,  et  son  centre  de  gravité  est  en  G  sur 
la  ligne  qui  joint  le  sommet  F  au  centre  de  gravité  £  de  cette 
base,  au  quart  de  cette  ligne  à  partir  de  £;  on  aura 


ED  =  iDC,     EC  =  |dC, 


PD  =  ED-f-EP  =  (^ 


EP  =  7EC  =  i.^DC, 

•.|)dc=1dc. 


Fig.  77- 


Le  centre  de  pression  est  donc  à  la  moitié  de  la  ligne  qui  joint 
le  sommet  du  triangle  au  milieu  de  sa  base,  point  qui  sera  dif- 
férent quand  chacune  des  bases  sera  successivement  placée  au 
niveau  du  liquide. 

BÉSÏÏLTAHTE  DBS  PBESSI09S  EXERCÉES  SUR  LES  VASES.  —  Les 

exemples  précédents  suffisent  pour  montrer  comment  on  peut, 
dans  chaque  cas  particulier,  trouver  la  pression  et  le  point  où 
elle  agit  ;  ils  font  voir  en  même  temps  que  le  centre  de  pression 
n*est  pas  fixe  pour  une  même  forme  de  surface,  et  qu|il  dépend 
de  son  orientation,  de  son  inclinaison,  et  aussi  de  la  profondeur 

où  elle  est  placée.  Mais  la  compli- 
cation de  ces  résultats  disparaît 
si  Ton  cherche  la  pression  totale 
exercée  sur  Tensemble  des  parois 
qui  limitent  le  liquide  dans  un  vase 
««'co^w'"  (/g-.  77). 

Rapportons  toutes  les  directions 
à  trois  axes  coordonnés,  Ox,  Oj, 
Oz,  les  deux  premiers  horizontaux 
et  le  dernier  vertical.  Décomposons 
la  surface  en  éléments  infiniment 
petits  et  considérons  en  particulier 
l'un  d'eux  w.  Menons  un  cylindre 
parallèle  à  Taxe  des  x  ayant  w  pour  base,  et  découpant  sur  la 
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surface  opposée  un  second  élément  tù\  Comme  w  el  «'  sont 
au  même  niveau,  ils  éprouveront  des  pressions  normales  Pgû, 
Pa>',  P  représentant  la  pression  sur  Tunité  de  surface  à  ce 
niveau, 

Si  nous  désignons  par  a  et  od  les  angles  que  forment  les  nor- 
males aux  éléments  w  et  «'  avec  la  direction  de  Taxe  des  ar,  les 
pressions  précédentes  ont,  parallèlement  à  Taxe  du  cylindre, 
des  composantes  Pw  cos  a,  Pw'  cos  a'.  D'un  autre  côté,  la  sec- 
lion  droite  du  cylindre  est  représentée  par  w  cos  a  et  oj'  cos  a'  ; 
comme  elle  est  constante,  o)  cos  a  =  «' cos  a',  et  par  suite 
P6)COsa  =  P«'cosa',  ce  qui  veut  dire  que  les  composantes 
parallèles  à  0^  des  pressions  en  w  et  &)'  se  détruisent. 

On  peut  mener  de  même  par  w,  parallèlement  à  Taxe  des  x* 
un  cylindre  qui  découpera  sur  la  paroi  opposée  un  élément  63", 
et  Ton  démontrera  de  même  que  les  composantes  de  ces  pres- 
sions parallèles  à  0/  seront  égales  et  contraires.  En  général, 
dans  un  vase  plein  de  liquide,  toutes  les  composantes  hori- 
zontales des  pressions  se  détruiront,  et  il  ne  nous  reste  à 
considérer  que  leurs  composantes  verticales. 

Menons  encore  un  cylindre  ww*'  parallèle  à  O2;  les  pressions 
P,  P'  sur  Tunilé  de  surface  aux  niveaux  passant  par  w  et  w'^  sont 
égales  aux  poids  de  colonnes  liquides  ayant  Funité  pour  base 
et  la  dislance  au  niveau  supérieur  pour  hauteur  ;  alors  les  pres- 
sions normales  aux  deux  éléments  sont  Pw  et  P'w',  el  leurs 
composantes  veriicales  sont  Pwcosy  et  P'w'cos/.  wcosy  et 
tk)'  cos  /  sont  encore  égales  entre  elles  et  à  la  section  droite  p 
du  cylindre.  La  différence  des  pressions  verticales  sera  dès  lors 
Vp  —  P'/?,  c'est-à-dire  qu'elle  sera  égale  à  la  différence  des 
poids  de  deux  colonnes  contenues  d3ns  le  cylindre  tracé  et 
ayant  pour  hauteur  les  dislances  de  w  et  w*'  au  niveau,  ce  sera 
par  conséquent  le  poids  de  la  colonne  um'".  Si  Ton  répète  le 
même  raisonnement  pour  tous  les  éléments  de  l'enveloppe  du 
vase,  toutes  les  composantes  verticales  se  réduiront  à  une 
force  unique  égale  au  poids  du  liquide.  Cela  explique  complè- 
tement le  paradoxe  hydrostatique,  et  c'est  une  nouvelle  vérifi- 
cation de  la  loi  des  pressions. 

Nous  sommes  conduits,  par  le  même  genre  de  raisonnement, 
à  un  résultat  théorique  important.  Imaginons  que  Ton  plonge 
dans  un  liquide  un  corps  de  forme  quelconque  et  que  l'on 
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cherche  la  résultante  des  pressions  qu'il  éprouve  sur  tous  les 
éléments  de  sa  surface,  le  même  raisonnement  va  s'appliquer 
et  la  même  figure  peut  servir.  On  considérera  encore  sur  la 
surface  du  corps  immergé  des  éléments  tels  que  w,  on',  tù'j  w*, 
les  pressions  qu'ils  subiront  seront  égales  à  celles  que  nous 
venons  d'exprimer,  mais  auront  une  direction  opposée  ;  par 
conséquent,  toutes  leurs  composantes  horizontales  se  détrui- 
ront encore,  toutes  leurs  composantes.verticales  se  réduiront 
à  une  force  unique  égale  au  poids  d'une  masse  liquide  qui 
remplirait  le  volume  immergé  et  qui  agirait  dans  un  sens  in- 
verse de  la  pesanteur.  Cela  revient  à  dire  que  tout  corps  plongé 
dans  un  liquide  éprouvera  une  pression  résultante  unique, 
égale  au  poids  du  liquide  déplacé,  appliquée  à  son  centre  de 
gravité  et  poussant  le  corps  de  ba§  en  haut.  Nous  verrons,  dans 
la  Leçon  suivante,  que  celte  conséquence  est  justifiée  par 
Texpérience  et  que  c'est  une  loi  des  liquides  pesants  qui  a  été 
découverte  autrefois  par  Archimède,  dont  elle  porte  le  nom. 
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Principe  d'Archimède.  —  Vérification  expérimentale.  —  Liquides  super- 
posés. —  Corps  flot  ants.  —  *  Conditions  de  stabilité.  —  Vases  commu- 
niquants. —-  Niveau  d'eau.  —  Niveau  à  bulle  d*air.  -—  Densité  des 
solides  et  des  liquides.  —  Balance  hydrostatique.  —  Aréomètres. 


PRUrCIPE  D'ARGHmÊDE.  —  Nous  venons  de  démontrer  théo- 
riquement que  tout  corps  plongé  dans  un  liquide  éprouve 
une  poussée  verticale  de  bas  en  haut,  appliquée  à  son  centre 
de  gravité  et  égale  au  poids  du  liquide  déplacé. 

On  énonce  quelquefois  cette  loi  de  la  manière  suivante  : 
Tout  corps  plongé  dans  un  Liquide  perd  un  poids  égal  à  celui 
du  liquide  déplacé. 

Voici  comment  nous  pouvons,  sans  calcul,  rendre  raison  de 
cette  importante  propriété.  Isolons  par  la  pensée,  dans  un  vase 
plein  de  liquide,  une  masse  terminée  par  une  surface  quel- 
conque; elle  est  eti  équilibre  et  ne  tombe  pas  :  il  fauVdonc 
admettre  que  son  poids  est  détruit  par  la  réaction  du  liquide 
qui  l'entoure,  c'est-à-dire  qu'elle  est  soumise  à  des  pressions 
dont  la  résultante  totale  est  égale  et  directement  opposée  à 
son  poids.  Or  ces  pressions  sont  indépendantes  de  la  nature 
de  la  surface;  leur  résultante  sera  donc  la  même  pour  tous  les 
corps  plongés  qui  auront  la  même  enveloppe  que  la  masse 
liquide  qui  vient  d'être  imaginée  ;  elle  sera  donc  toujours  égale 
et  contraire  au  poids  de  celte  masse,  c'est-à-dire  au  poids  de 
l'eau  déplacée. 

Pour  justifier  expérimentalement  le  principe  d'Archimède, 
on  prend  un  vase  cylindrique  en  cuivre  A  (Jig*  78)  et  un 
noyau  de  métal  B  ayant  un  volume  extérieur  égal  à  la  capacité 
du  vase,  condition  que  l'on  vérifie  en  enfonçant  le  noyau  dans 
le  cylindre  et  reconnaissant  qy'il  le  remplit  exactement.  On 
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accroche  le  vas^  Â  au  plateau  d*une  balance^  le  noyau  B  à  la 
base  du  vase  A,  et  après  avoir  équilibré  par  des  poids  P  ce 


Fîg.  78. 


~  ûi^^ûS.i^^ 


système  stïspendu ,  on  le 
descend  dans  un  vase  plein 
d'eau,  en  faisant  jouer  la 
crémaillère  qui  soutient  la 
balance.  Aussitôt  que  Tim- 
mersion  commence,  le  sys- 
tème se  relève  et  l'équi- 
libre est  rompu;  il  faut 
donc  que  le  liquide  exerce 
sur  le  noyau  plongé  B  une 
action  de  bas  en  haut  :  il  y 
a  donÊ  une  poussée.  Pour 
la  mesurer,  on  augmente 
le  poids  du  système  en  ver- 
sant de  Teau  dans  le  vase 
cylindrique  A;  l'équilibre 
est  rétabli  quand  il  est  plein 
et  que  le  noyau  est  entière- 
ment plongé  ;  d'où  l'on  con- 
clut que  la  poussée  qu'éprouve  ce  dernier  est  égale  au  poids 
d'un  volume  d'eau  égal  au  sien. 

Voici  maintenant  un  corollaire  forcé  de  ce  principe.  Pla- 
çons Sur  l'un  des  bassins  d'une  balance  un  vase  plein  d'eau 
et  à  c6té  de  ce  vase  un  solide  quelconque,  puis  équilibrons^ 
le  tout.  Si  nous  venons  ensuite  à  mettre  le  solide  non  plus  à 
côté,  mais  dans  le  vase,  nous  ne  détruirons  pas  l'équilibre  : 
l'expérience  journalière  le  prouve.  Or  puisque  le  solide,  en 
pénétrant  dans  le  liquide,  perd  un  poids  égal  à  celui  de  l'eau 
déplacée,  il  faut  que  celle-ci  gagne  ce  qu'il  perd,  ou  qu'elle 
éprouve  une  poussée  de  haut  en  bas  égale  à  celle  qui  chasse 
le  solide  en  sens  inverse. 

Pour  confirmer  expérimentalement  cette  conséquence,  nous 
renverserons  l'expérience  précédente;  nous  suspendrons  le 
même  système  à  un  support  fixe  C  [fig*  79),  et  nous  équili- 
brerons sur  la  balance  le  vase  de  verre  où  se  fait  l'immer- 
sion :  nous  le  relèverons  avec  la  crémaillère,  et  nous  verrons 
augmenter  son  poids  aussitôt  que  le  noyau  B  plongera.  Pour 
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réublir  l'équilibre,  on  puisera  de  l'eau  dans  le  vase  de  verre, 
on  la  versera  dans  le  cylindre  A,  ei  quand  it  sera  plein,  le 
fléau -sera  redevenu  hori- 
zonul. 

L'explication    théorique 
de  ce  fait  est  très-simple. 
Quand  on  plonge  un  corps 
solide  dans  l'eau,  on  élève 
le  niveau,    et  par  consé- 
quent   on    augmente    les 
pressions  dans  le  vase  de 
la  même  quantité   que   si 
on  y  ajoutait  un  volume  de 
liquide  égal  à  celui  que  ce 
corps  plongé  déplace.  Cela 
revient  à  dire  que  le  poids 
de  cette  eau  s'accroît  de 
celui  du  liquide  déplacé. 
On  peut  encore  invoquer 
le  principe  de  l'action  et  de  la  réaction,  et  dire  générale- 
ment que  si  le  corps  plongé  éprouve  une  poussée  de  bas  en 
haut,  l'eau  doit  subir  une  réaction  égale  et  contraire. 

Le  principe  d'Archimède  explique  les  divers  effets  qu'é- 
prouve un  corps  quelconque  quand  on  le  plonge  dans  un  li- 
quide. Il  est  soumis  en  effet  à  deux  forces  appliquées  à  son 
centre  de  gravité  et  de  directions  contraires,  son  poids  et  la 
poussée  du  liquide.  S'il  est  libre,  il  pourra,  ou  s'élever,  ou 
être  en  équilibre,  ou  s'abaisser. 

Soient  f  le  volume  commun,  d  et  d'  les  densités  du  corps 
et  du  liquide  déplacé,  frf  est  le  poids  du  corps  ou  la  force  qui 
tend  à  le  faire  tomber,  vd'  est  la  poussée,  c'esl-à-dire  la  force 
qui  agit  pour  l'élever,  et  v{d — d')  exprime  leur  résultante. 
Si  (/est  plus  grand  que  d',  le  corps  tombera;  sic/ est  égala  d', 
il  sera  en  équilibre  ;  et  quand  d  sera  inférieur  à  d',  il  montera. 
Nous  allons  examiner  ce  qui  arrive  dans  quelques  cas. 


LUDIIKS  SDPEBFOSÉB.  —  Quand  on  aura  mêlé  du  i^ercure  et 
de  l'eau  dans  un  même  vase  en  les  agitant,  et  qu'ensuite  on  les 
laissera  reposer,  chaque  gouttelette  de  mercure  disséminée  au 
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milieu  de  Teau  tombera  au  fond  du  vase;  chaque  particule 
d'eau  emprîsoTinée  dans  le  mercure  s'élèvera,  et  bientôt  les 
deux  liquides  seront  réparés.  Que  Ton  mêle,  au  contraire,  de 
rhuile'avec  de  Teau  ;  Thuile,  qui  a  une  moindre  densité,  mon- 
tera au  sommet;  et  si  Ton  avait  mélangé  ces  trots  liquides 
entre  eux ,  ils  se  seraient  séparés  d'eux-mêmes  par  le  repos 
et  se  seraient  superposés  par  ordre  de  densité.  Il  est  même 
facile  de  voir  que  la  surface  de  séparation  de  chacun  d'eux 
sera  horizontale;  car  chaque  molécule  qui  s'y  trouve,  étant 
sollicitée  par  une  force  verticale»  tendrait  à  glisser  sur  la  sui^ 
face,  si  celle-ci  était  inclinée. 

C0BP8  FLOTTAHTS.  —  Quand  le  corps  plongé  a  la  même  den- 
sité que  le  liquide,  il  se  tient  en  équilibre  dans  la  masse.  On 
réalise  aisément  cette  condition.  Un  œuf,  par  exemple,  a  une 
densité  plus  grande  que  celle  de  l'eau,  mais  plus  petite  que 
celle  de  l'eau  saturée  de  sel;  il  enfonce  dans  l'eau ^  surnage 
sur  l'eau  salée  et  se  tient  en  équilibre  au  milieu  de  la  masse 
d'un  mélange  convenable  des  deux  liquides.  L'huile  peut 
également  se  soutenir  dans  un  mélange  formé  d'eau  et  d'al- 
cool en  proportions  déterminées  ;  elle  se  présente  alors  sous 
la  forme  d'une  sphère  qui  reste  immobile  :  nous  reviendrons 
sur  celle  expérience. 

Si  la  densité  du  corps  plongé  est  moindre  que  celle  du  li- 
quide, il  s'élève.  Tant  qu'il  est  entièrement  immergé,  il  est 
poussé  par  une  force  constante  et  suit  les  lois  du  mouvement 
uniformément  accéléré;  quand  il  atteint  la  surface,  il  a  une 
vitesse  acquise  et  sort  du  liquide.  A  partir  de  ce  moment,  le 
volume  déplacé  diminue  ainsi  que  la  poussée,  pendant  que  le 
poids  du  corps  reste  le  même,  et  il  arrive  un  instant  où,  la  pous- 
sée et  le  poids  devenant  égaux,  l'équilibfe  devrait  avoir  lieu  ; 
mais,  en  vertu  de  la  vitesse  acquise,  le  corps  dépasse  cette  po- 
sition pour  y  être  ensuite  ramené  par  son  poids  et  s'y  fixer 
après  une  série  d'oscillations.  Ainsi  les  corps  de  moindre  den- 
sité que  les  liquides  où  ils  plongent  s'y  maintiennent  en  équi- 
libre en  partie  immergés,  en  partie  émergés,  et  cet  équilibre 
exige,  comme  première  condition,  que  le  corps  déplace  un 
poids  de  liquide  égal  au  sien. 

Le  poids  du  corps  étant  toujours  appliqué  à  son  centre  de 
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gravité  G  [Jig.  80),  et  la  poussée  au  centre  de  gravité  P  de  la 
partie  immergée»  il  faut  non-seulement  que  ces  forces  soient 

Fig.  80. 


égales,  mais  encore  qu'elles  soient  opposées  ;  de  là  une  se- 
conde condition  d'équilibre  :  c'est  que  les  centres  de  gravité 
du  corps  total  et  de  la  partie  plongée  soient  sur  une  même 
ligne  verticale.  D*où  il  résulte  qu'une  sphère  homogène  sera 
en  équilibre,  quelle  que  soit  sa  position;  un  ellipsoïde,  quand 
l'un  quelconque  de  ses  axes  sera  vertical  ;  un  parallélipipède 
droit  à  base  rectangulaire,  quand  l'un  de  ses  trois  systèmes 
d'arêtes  sera  vertical. 

^GOniTIMS  BE  STABQiITÉ.  —  Il  faut  en  troisième  lieu  que 
l'équilibre  soit  stable,  c'est-à-dire  que  les  forces  auxquelles 
le  corps  est  soumis  soient  dirigées  de  manière  à  le  ramener  à 
sa  position  initiale  quand  on  l'en  a  écarté  très-peu.  Supposons, 
par  exemple,  que  la  ligne  PG  s'incline  en  P'G',  le  centre  de  gra- 
vité se  placera  en  G';  mais  le  centre  de  poussée  aura  pris  une  po- 
sition nouvelle  P'',  puisqu'il  est  le  centre  de  gravité  de  la  partie 
immergée,  et  que  celle-ci  a  changé.  Alors  le  corps  est  soumis 
à  l'action  de  son  poids,  qui  agit  en  G'  de  haut  en  bas,  et  dé  la 
poussée  qui  agit  en  P'^  de  bas  en  haut  :  il  en  résulte  un  nou- 
veau système  de  forces  qui  tend,  dans  la  position  indiquée  par 
la  figure,  à  éloigner  le  corps  de  sa  position  primitive;  il  y  était 
donc  en  équilibre,  mais  en  équilibre  instable.  Le  point  M  où 
ia  verticale  passant  par  P"  rencontre  la  ligne  G'P'  se  nomme  le 
métacentre,  et  il  se  trouve  ici  au-dessous  du  centre  de  gravité. 
Mais  si  le  nouveau  centre  de  poussée  était  en  P*'  au  lieu  d'être 
en  P",  les  deux  forces  concourraient  à  ramener  le  corps  à  sa 
position  première;  dans  ce  cas,  le  métacentre  serait  en  M',  et 
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au-dessus  du  centre  de  gravité.  On  voit  donc  que  l'équilibre 
sera  instable  ou  stable,  suivant  que  le  métacentre  sera  au-des- 
sous ou  au-dessus  du  centre  de  gravité. 

Pour  élucider  ce  point  par  un  exemple,  je  supposerai  que 
Ton  ait  une  planche  plate,  taillée  sous  la  forme  d'un  paralléli- 
pipède  rectangulaire  droit.  Si  on  la  couche  d'abord  horizonta- 
lement sur  le  liquide  dans  la  position  AB  [Jig.  8i),  le  centre  de 
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gravité  sera  en  G,  le  centre  de  poussée  sera  en  P,  et  ces  deux 
points  étant  sur  une  même  verticale,  l'équilibre  aura  Ueu.  Que 
Ton  vienne  maintenant  à  incliner  la  planche  dans  la  position 
A^'B",  le  centre  de  poussée  se  trouvera  en  P'^,  le  métacentre 
en  M,  sur  la  ligne  D"C",  au-dessus  du  centre  de  gravité  G,  et  le 
corps  reviendra  à  son  équilibre.  Si  au  contraire  on  avait  placé 
verticalement  la  planche  en  une  autre  position  d'équilibre  A'B% 
et  qu'on  l'eût  inclinée  ensuite  en  A"B",  le  métacentre  eût  été 
sur  la  rencontre  de  MP"  avec  A"B"  en  M',  il  eût  été  placé  au- 
dessous  du  centre  de  gravité,  et  l'on  voit  que  le  système  des 
deux  forces  appliquées  en  G  et  en  M' tend  à  éloigner  le  corps 
de  sa  position  primitive  A'B'  pour  le  coucher  à  plat  sur  le  li- 
quide dans  la  situation  AB. 

VASES  GOmiUHiaUANTS.  — ^^Tout  ce  que  nous  ayons  dit  de  l'é- 
quilibre des  liquides  étant  indépendant  de  la  forme,  quelque 
compliquée  qu'elle  soit,  des  vases  qui  les  renferment,  va  s'ap- 
pliquer également  au  cas  où  deux  vases  distincts  seraient  réu- 
nis par  un  tube  de  communication  qui  établirait  la  continuité 
entre  le  liquide  contenu  dans  chacun  d'eux  :  ces  sortes  d'ap- 
pareils se  nomment  vases  communiquants.  Nous  les  exami- 
nerons en  particulier,  à  cause  de  leurs  nombreuses  applica* 
lions. 

Si  un  même  liquide  remplit  le  vase  ABC  [fig.  82),  il  faudra 
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que  chaque  tranche  horizontale  supporte  la  même  pression» 
ce  qui  exige  que  les  deux  niveaux  A  et  G  des  surfaces  ter- 
minales soient  les  mêmes,  absolument  comme 
dans  un  vase  simple.  Mais  le  cas  devient  plus 
compliqué  si  Tune  des  branches  C  (Jig.  83) 
contient  un  liquide  de  densité  d^  et  la  deuxième 
branche  A  un  liquide  de  densité  d'y  s'il  y  a, 
par  exemple,  du  mercure  en  CBD  et  de  l'eau 
de  D  en  A.  Imaginons  une  cloison  en  B,  et 
prenons  en  particulier  un  élément  m  de  cette 
cloison;  du  côté  de  C  il  subira  une  pression  égale  au  poids 
d*une  colonne  de  mercure  dont  la  base  serait  m,  et  la  hau* 

teur  H,  celle  du  mercure  depuis  son  niveau 
jusqu'à  B.  Le  poids  de  celte  colonne  sera  re- 
présenté par  le  produit  de  son  volume  par  la 
densité  du  mercure,  il  sera  /nHc/.  Du  côté 
opposé,  le  même  élément  m  reçoit  la  pression 
d'une  colonne  mixte,  formée  d'une  hauteur  h 
de  mercure  jusqu'en  D  et  d'une  hauteur  H' 
d'eau  jusqu'en  A,  et  le  poids  de  cette  colonne  sera 


Fig.  83. 


fe=: 
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on  devra  donc  avoir 


mhd-hmWd^ 


d'où  l'on  tire 
et  enfin 


mhd-{-  mWd'z=:  mU.d, 
H'rf'  =  (H  — A)rf, 


H' 


H  — A""rf 


f'i 


ce  qui  veut  dire  que  les  hauteurs  H'  et  H  —  h  des  deux  li- 
quides au-dessus  de  leur  surface  de  séparation  doivent  être 
en  raison  inverse  des  densités. 

Et  si  rf=:  rf',  il  faut  que  H'=  (H  —  A),  c'est-à-dire  que  les 
hauteurs  des  deux  liquides  au-dessus  d'une  couche  horizon- 
tale quelconque  D  doivent  être  les  mêmes. 

Quand  les  liquides  sont  les  mêmes,  on  peut  vérifier  expé- 
rimentalement l'égalité  des  niveaux.  On  prend   un  vase  A 
i^S'  ^4)>  niuni  à  sa  base  d'un  conduit  horizontal  que  l'on  peu 
I.  i3 
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Termer  ou  ouvrir  par  un  robinet  C  et  on  ajuste  sur  BC  divers 

tubes  de  dimension  ou  de  forme  dilTérente.  Au  moment  où 


l'on  ouvre  C,  le  liquide  afflue  dans  ces  tubes  et  s'v  arrête  à  une 
hauteur  égale  à  celle  où  il  est  dans  le  vase  A.  Cette  vériBcatioD 
asset  grossière  n'était  pas  nécessaire;  car  ces  vases  commu- 
aîquants  ne  consiitueni  pas  un  cîis  disiincL 

nfSâU  nàO.  —  Un  appareil  précieux  est  fondé  sur  celte  pro- 
priéié  :  c'est  le  niveau  d'eau  (Jig.  85);  il  se  compose  d'un  lube 
en  mêlai,  laiton  ou  fer-blanc,  que  l'on  fixe  à  peu  près  horizon- 
lalemeui  sur  un  pied  à  n\>is  branches;  il  se  recourbe  à  ses  deui 
exuéniilês  ei  se  termine  par  deut  tubes  de  verre  cylindriques  A 
et  B;  on  l'empli!  avec  de  l'eau  ordinaire  au  moment  même  oii 
l'on  veut  employer  l'appareil,  ei  les  niveauv  dans  les  tubes  ex- 
trêmes »e  placent  à  h  même  hauteur.  Ordinairement  ces  tubes 
sont  tenninès  par  des  ^^itlois  semblables  à  ceux  qui  forment 
l'orilice  des  liaisons,  et  on  les  ferme  avec  des  bouchons  percés 
qui  sufliiseiU  |Hiur  empêcher  l'eau  de  s'êcouler  par  les  oscill*- 
liiMis  quelle  épn*uve  pendant  les  tran^porls,  sans  cependant 
empêcher  U  pression  aintospherique  de  s'ewrcer  sur  les  sat- 
Ijces  inti^rieunes.  Cet  api^areil  >ert  auv  uixellements,  el  voici 
<\Mïjuient  on  y  |irt>cêJe,  PenJ^m  qu'une  personne  placée  au 
loin  niainUent  venicalomoni  en  F  une  mire  divisée,  un  obser^ 
vaiEurtiiTîçem»  wjon  »i--uol  par  Ii'sde»\  surfices  liquides  du 
nivfau  «-i  ii.H  Je  la  uuin  le  ïJi«e  dele^er  ou  d'abaisser  le 
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voyant  de  la  mire.  Quand  ce  voyant  a  été  placé  sur  le  prolon- 
gement du  rayon  visuel,  on  mesure  sur  la  mire  sa  distance  au 

Fîg.  85. 
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sol.  Laissant  le  niveau  au  même  lieu,  on  transporte  alors  la 
mire  en  un  autre  point,  on  répète  la  même  opération,  et  la 
différence  des  hauteurs  du  voyant  aux  deux  stations  qu'il  a 
occupées  mesure  la  différence  de  leurs  niveaux.  On  peut  con- 
tinuer l'opération  "de  stations  en  stations,  et  on  finit  par  avoir 
les  hauteurs  relatives  de  deux  points  extrêmes  très-éloignés. 
Cet  appareil  est  d'autant  plus  commode,  qu'il  se  règle  de  lui- 
même  sans  l'intervention  de  l'opérateur;  mais  il  n*a  que  très- 
peu  de  précision,  à  cause  de  l'imperfection  de  la  visée.  Dans 
les  nivellemenis  prolongés,  il  est  indispensable  d'opérer  avec 
plus  de  délicatesse,  et  l'on  emploie  le  niveau  à  bulle  d'air. 

NIVEAU  A  BÏÏLLC  D'AIR.  —  Cet  instrument  est  formé  par  un 
tube  de  verre  courbé  {Jig.  86).  On  cherche  autant  que  possible 
à  lui  donner  la  forme  d'un  tore  de  révolution;  comme  il  est 
difficile  de  réaliser  cette  condition,  je  supposerai  la  courbure 
quelconque,  mais  symétrique  par  rapport*  à  un  plan  mené 
normalement  au  tube  par  le  point  A.  L'appareil  est  rempli 

i3. 
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d'eauy  sauf  on  très-petit  espace  occupé  par  une  bulle  d'air.  Il 

est  évident  qu^elle  viendra  se  placer  symétriquement  par  rap- 

Fig,  86. 


port  au  point  A  si  le  plan  tangent  au  cylindre  en  ce  point  est 
horizontal.  Si  ensuite  on  incline  le  tube,  la  bulle  se  déplace 
et  son  milieu  se  Gxe  à  chaque  fois  au  point  du  tube  pour  le- 
quel le  plan  tangent  est  horizontal.  Plus  le  rayon  de  courbure 
sera  grand,  plus  la  bulle  cheminera  pour  une  inclinaison  don- 
née du  niveau.  On  trace  sur  le  verre  des  divisions  symétriques 
par  rapport  au  point  A  ;  elles  servent  à  Gxer  les  limites  de  la 
bulle  et  à  reconnaître  si  son  milieu  est  en  A  ou  s'il  en  est 
éloigné  à  droite  ou  à  gauche.  On  enferme  ensuite  ce  tube 
dans  un  étui  de  laiton  dont  la  disposition  varie  avec  les  usages 
auxquels  on  destine  l'appareil. 

Si  Ton  veut  employer  le  niveau  à  reconnaître  quand  un  plan 
est  horizontal,  on  le  fait  reposer  sur  une  règle  de  cuivre  paral- 
lèle au  pian  tangent  en  A;  et  si,  l'ayant  appliqué  sur  la  surface 
que  Ton  veut  étudier,  on  voit  toujours  la  bulle  s'arrêter  en  son 
milieu,  quelque  direction  qu'on  lui  donne,  on  en  conclut  que 
la  surface  qui  le  porte  est  à  la  fois  plane  et  horizontale.  Mais 
les  indications  du  niveau  ne  mériteront  confiance  que  lorsqu'il 
aura  été  bien  réglé,  c'est  une  opération  qu'il  faut  faire  soi-même 
et  répéter  de  temps  en  temps;  voici  comment  on  l'exécute.  On 
Fig.  8^.  place  l'instrument  sur  un  plan 

fixe  à  peu  près  horizontal,  dans 
une  direction  MN  (Jig.  87)  el 
l'on  note  la  position  ab  de  la 
bulle,  puis  on  le  retourne  bout 
à  bout,  et  on  le  replace  dans  la 
même  direction.  Rien  n'est  changé  s'il  est  réglé,  et  la  bulle 
prend  en  ba  la  même  position  par  rapport  à  l'extrémité  M  que 
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celle  qu'elle  avait  d'abord  par  rapport  à  N.  Si»  au  contraire, 
l'appareil  n'est  pas  réglé»  la  bulle  n'est  pas  symétriquement 
placée  dans  les  deux  cas  ;  alors  on  fait  jouer  les  vis  qui  fixent 
le  niveau  à  son  support»  de  manière  à  donner  à  la  bulle  une 
position  moyenne  entre  celles  qu'on  a  observées,  et  le  niveau 
est  devenu  juste;  on  s'en  assure  par  un  deuxième  retourne- 
nient,  et  l'on  achève  de  l'ajuster  s'il  reste  encore  quelque 
inexactitude. 

Le  plus  fréquent  usage  que  nous  ferons  du  niveau  à  bulle 
d'air  sera  de  l'adapter  à  des  instruments  de  physique,  afin  de 
rendre  vertical  un  axe  de  rotation  ;  on  a  déjà  eu  un  exemple 
de  cet  emploi  dans  le  cathétomètre,  et  l'on  a  développé  à  cette 
occasion  les  opérations  qu'il  faut  faire  pour  régler  cet  instru* 
ment  :  nous  n'y  reviendrons  pas. 

DE  LA  MESUKE  DES  DENSITÉS. 

D'après  les  définitions  données  (page  128),  la  densité  d'un 
corps,  à  une  température  déterminée,  est  égale  au  .rapport 
de  son  poids  au  poids  d'un  volume  d'eau  à  4^  égal  à  celui 
qu'il  offre  à  la  température  considérée.  De  là  résulte  :  i®  que 
l'eau  employée  comme  terme  de  comparaison  doit  toujours 
être  prise  expérimentalement,  ou  ramenée  par  le  calcul,  à  la 
température  de  son  maximum  de  densité  ;  2<>  que  la  densité 
de  chaque  corps  est  essentiellement  variable  avec  sa  tempé- 
rature. En  troisième  Heu,  il  faudra  tenir  compte  de  l'erreur 
que  l'on  commet  en  pesant  les  corps  dans  l'air  au  lieu  de  le 
faire  dans  le  vide.  Nous  traiterons  dans  la  suite  de  ces  Leçons 
la  question  des  densités  avec  tous  les  développements  qu'elle 
mérite  et  avec  toutes  les  corrections  qu'elle  exige.  Pour  le 
moment,  nous  allons  négliger  toutes  les  causes  perturbatrices 
et  chercher  les  valeurs  approchées  des  densités  sans  nous 
occuper  des  variations,  d'ailleurs  très-petites,  qu'elles  éprou- 
vent par  les  changements  de  température. 

Il  faudra  donc,  pour  trouver  la  densité  d'un  corps,  cher- 
cher d'abord  son  poids  P,  ensuite  le  poids  P'  d'un  égal  volume 
d'eau,  et  diviser  le  premier  par  le  second;  la  dernière  partie 
de  l'opération  est  la  seule  qui  présente  quelque  difficulté, 
c'est  aussi  la  .seule  qui  va  nous  occuper.  Nous  commencerons 
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par  les  corps  solicles  et  décrirons  successivement  trois  pro- 
cédés que  l*on  emploie  habituellement. 


Fig.  88. 


I^ROGÉDÉ  DE  LA  BALAHGE  HTDROSTATiaUE.  —  I.  On  peut  sus- 
pendre le  corps  par  un  fil  au  plateau 
d'une  balance  {Jig.  88),  réquilibrer 
dans  Tair  au  moyen  d'une  tare  et  le 
plonger  ensuite  dans  un  vase  plein 
d'eau  en  abaissant  la  crémaillère.  Le 
poids  qu'il  perd  étant  précisément 
égal  à  celui  du  liquide  qu'il  déplace, 
est  justement  le  poids  d'un  volume 
d'eau  égal  au  sien  que  nous  voulons 
trouver,  et  il  suffira,  pour  l'obtenir, 
de  placer  des  poids  notés  sur  le  pla- 
teau qui  soutient  le  corps,  jusqu'à 
rétablir  l'équilibre;  on  voit  que  la 
balance  n'a  pas  besoin  d'être  juste, 
il  suffit  qu'elle  soit  sepsible.  Il  faut 
d'ailleurs  que  l'eau  dans  laquelle  on 
fait  l'immersion  soit  pure,  et  que  le 
fil  de  suspension  soit  assez  délié  pour 
qu'on  puisse  négliger  le  poids  de  li- 
quide qu'il  déplace  lui-même, 

PROCÉDÉ  DU  FLAGOH.  —  II.  On  soufOe  à  la  lampe  d'émailleur 
un  petit  flacon  à  parois  minces,  à  goulot  large,  qui  se  ferme  au 
pj    g  moyen  d'un  bouchon  creux  rodé  à  l'émeri  et  qui 

se  continue  par  un  prolongement  tubulaire  très- 
fin  [fig*  89).  Ce  flacon  ayant  été  primitivement 
rempli  d'eau  jusqu'à  un  niveau  fixe,  est  ensuite 
déposé  sur  un  plateau  de  la  balance  avec  le  corps 
dont  on  chereheJa  densité,  et  l'on  équilibre  le 
tout;  cela  fait,  on  débouche  le  flacon  et  l'on  y  fait 
entrer  le  corps,  ce  qui  en  fait  sortir  un  volume  égal 
d'eau.  £t  quand  en  le  replace  ensuite  sur  le  pla- 
teau, il  ne  manque  rien  au  poids  équilibré  d'abord 
que  le  poids  de  Teau  expulsée;  il  suffit  donc  de 
rétablir  l'équilibre  en  ajoutant  des  poids  notés  P'  pour  avoir  le 
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poids  d'un  volume  d'eau  égal  à  celui  du  corps,  ce  que  Ton 
cherchait. 

Il  n'y  a  d'autres  précautions  à  prendre  dans  ces  opérations 
que  de  remplir  exactement  le  flacon  jusqu'à  un  repère  fixe 
marqué  sur  le  tube  ;  cela  se  fait  en  plongeant  dans  un  vase  plein 
d'eau  ce  flacon  d'une  main  et  son  bouchon  de  l'autre,  puis  les 
réunissant  au  sein  du  liquide  et  les  pressant  légèrement  l'un 
contre  l'autre,  avec  un  effort  toujours  égal;  ensuite  on  les  re- 
tire, on  les  essuie  avant  d'opérer  et  on  éponge  l'excès  du  li- 
quide resté  dans  le  bouchon  avec  un  tortillon  de  papier  Joseph. 
Il  faut  prendre  des  soins  particuliers  pour  enlever  des  bulles 
d'air  qui  souvent  s'attachent  obstinément  aux  fragments  solides 
du  corps  que  l'on  met  dans  le  flacon  ;  on  y  parvient  soit  en 
chauffant  sur  une  lampe  à  alcool  jusqu'à  l'ébuUition  de  l'eau, 
soit  en  plaçant  le  flacon  dans  le  vide. 

PBOCÉBÉ  BE  VAliOlIÊTBE.  —  III.  Dans  le  troisième  procédé, 
une  balance  est  inutile;  on  la  remplace  par  l'aréomètre  de  Ni- 

cholson  qui  n'est,  à  proprement  par- 
ler, qu'une  balance  assez  précise.  C'est 
un  vase  creux  et  léger  B  {fig.  go)  en 
cuivre  ou  en  fer-blanc  verni;  il  est 
surmonté  par  une  tige  métallique  fine, 
il  est  terminé  par  un  bassin  D  qui  a  la 
forme  et  l'usage  d'un  plateau  de  ba- 
lance, et  enfin  il  est  testé  par  un  poids 
inférieur  C  qui  le  tient  en  équilibre 
verticalement  dans  l'eau  et  sur  lequel 
on  voit  un  second  bassin  horizontal 
qui  pourra  recevoir  des  corps  pesants. 
Placé  sur  l'eau,  cet  appareil  plonge 
partiellement  et  s'enfonce  progressi- 
vement quand  on  le  charge  de  poids 
graduellement  croissants.  Pour  un 
poids  a,  il  affleure  jusqu'à  un-  trait  A 
marqué  sur  la  tige;  ce  poids,  qui  esta 
peu  près  constant,  et  ce  trait  A  se  nom- 
ment poids  et  point  d'affleurement. 
Voyons  maintenant  comment  cet  appareil  pourra  nous  don- 
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ner  la  densité  d'un  corps  de  poids  P.  Nous  plaçons  celui-ci 
dans  la  coupe  supérieure  et  nous  ajoutons  ce  qu'il  faut  de 
poids  notés /?  pour  amener  Taffleureinent  en  A;  à  ce  moment 
la  charge  totale  est  P-hp^  elle  est  égale  au  poids  d'affleure- 
ment a,  on  a  donc 

P  =  a — p. 

Sans  rien  changer  à  TappareiU  on  enlève  le  corps  qui  était  sur 
la  coupe,  et  on  le  place  dans  le  liquide  sur  le  bassin  C;  il 
perd  un  poids  P'  qui  est  celui  d'un  égal  volume  d'eau,  ce  qui 
fait  remonter  l'aréomètre;  on  ajoute  des  poids  en  D  jusqu'à 
reproduire  l'aQleurement,  et  ces  poids  sont  égaux  à  P';  alors 
la  densité  d  se  calcule  par  la  formule 

d  =  ^:=^. 
P' 

Quand  la  tige  est  très-mince,  les  moindres  variations  de 
poids  suffisent  pour  augmenter  ou  diminuer  beaucoup  la  hau- 
teur de  l'affleurement,  aussi  l'appareil  de  Nicholson  est-il  une 
balance  fort  sensible  dont  on  pourrait  tirer  un  bon  parti  si  elle 
n'était  soumise  à  des  causes  de  perturbation  inévitables,  et  en 
particulier  à  des  actions  capillaires  qui  se  produisent  le  long 
de  la  tige  et  contre  les  parois  du  vase  ;  c'est  un  instrument  qui 
donne  rapidement  la  densité  approximative  d'un  corps,  ce 
n'est  pas  un  appareil  de  précision. 

Tels  sont  les  trois  procédés  qui  peuvent  indistinctement 
servir  à  mesurer  la  densité,  mais  ils  deviennent  tous  également 
insuffisants  quand  on  veut  les  appliquer  à  des  corps  poreux  ou 
solublesdans  l'eau.  Si  ces  corps  sont  poreux,  comme  la  craie, 
il  faut  commencer  par  les  peser,  puis  les  vernir  avant  de  les 
plonger  dans  l'eau,  ce  qui,  sans  augmenter  leur  volume,  les 
empêche  de  s'imbiber  et  rend  l'opération  possible.  S'ils  soni 
solubles,  on  les  placera  dans  l'huile  et  l'on  conduira  l'expé- 
rience absolument  comme  on  vient  de  le  faire  dans  l'eau. 
Leur  poids  P  dans  l'air  est  égal  à  ('rf,  le  poids  P''  d'un  volume 
égal  d'huile  sera  vd\  et  l'on  aura 

L^^        ,_  .,  P. 
P"  "~  vd''     "  — «    p'/* 
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On  calculera  donc  la  densité  d  du  corps  si  Ton  a  déterminé  à 
lavance  la  densité  d'  de  Uhuile  dont  on  se  sert. 

DEHSITÉ  BE8  LIQUIDES.  —  Trois  procédés  généraux,  qui  cor- 
respondent aux  précédents,  peuvent  être  mis  en  usage  pour 
la  mesure  de  la  densité  des  liquides,  nous  les  indiquerons 
sommairement. 

I.  On  suspend  au  plateau  d'une  balance,  par  un  fil  mince, 
une  masse  quelconque,  par  exemple  une  sphère  en  verre,  et 
on  l'équilibre  (fig.  88). 

On  la  plonge  dans  le  liquide  dont  on  cherche  la  densité,  et 
Ton  rétablit  l'équilibre  en  ajoutant  dans  le  plateau  qui  la  porte 
un  poids  P,  qui  est  le  poids  d'un  volume  de  liquide  égal  à 
celui  de  la  sphère  plongée. 

Oa  essuie  cette  sphère,  et  l'on  répète  la  même  opération 
dans  l'eau;  on  obtient  le  poids  P'  d'un  volume  d'eau  égal  à 
celui  de  la  masse  plongée. 

P 

p7-  est  la  densité. 

II.  On  se  procure  un  petit  flacon  à  goulot  mince  (Jig.  91), 

Fig.  91. 


fermé  par  un  bouchon  tubulaire  terminé  en  pointe  fine,  ou 
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marqué  d'un  trait  fixe  comme  précédemment;  on  l'équilibre 
dans  une  balance ,  on  l'emplit  de  liquide,  et  l'on  trouve  une 
augmentation  de  poids  égale  à  P;  c'est  le  poids  du  liquide  en- 
fermé dans  le  flacon.  Avec  l'eau,  on  trouve  P'. 

p 

•pj  exprime  la  densité. 

111.  L'aréomètre  de  Fahrenheit  (Jig.  92)  est  tout  semblable 
à  celui  de  Nicholson  ;  la  seule  difl'érence  est  que  le  contre-poids 


est  fixe  et  ne  porte  pas  de  plateau.  On  le  pèse  d'abord  dans  une 
balance,  il  a  un  poids  A;  on  le  plonge  ensuite  dans  le  liquide, 
et  l'on  y  ajoute  un  poids  p  pour  produire  l'arfieurement;  alors 
l'appareil  pèse  A  +  /»,  et  puisqu'il  est  en  équilibre,  ce  poids 
est  celui  du  liquide  déplacé. 

En  répétant  la  même  expérience  avec  l'eau,  Il  faut  un  poids 
additionnel  p';  A-f-p'  est  le  poids  d'un  volume  d'eau  égal  à 
celui  de  l'aréomètre,  et  l'on  a 


A-\-p- 

IV.  On  peut  employer  une  quatrième  méthode  qui  est  ex- 
trêmement simple  et  commode,  et  qui  n'exige  aucune  pesée: 
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elle  est  fondée  sur  le  principe  des  vases  communiquants.  Deux 
lubes  allongés  verticaux  CE,  DFC^g-.gS),  fixés  sur  une  même 

Fie.  gî 


planche  divisée,  descendent  verticalement,  se  recourbent  vers 
le  bas  en  deux  branches  ascendantes  plus  courtes  qui  se  réu- 
nissent en  A.  On  verse  dans  l'un  de  l'eau  pure,  et  dans  l'autre 
le  liquide  qu'on  veut  lui  comparer;  on  obtient  ainsi  deux  co- 
lonnes liquides  séparées  l'une  de  l'autre  par  un  espace  plein 
d'air  comprimé  en  A;  et  si  l'on  fait  en  sorte  que  les  deux  ni- 
veaux dans  cet  espace  soient  les  mêmes  des  deux  cdtés,  les 
hauteurs  des  liquides  au-dessus  de  ces  points  dans  les  grandes 
branches  sont  en  raison  inverse  des  densités,  on  a 
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Le  dispositif  de  l'appareil  peul  être  différent  {Jig.  94):  les 
deux  tubes  plongent  séparément  par  leur  base  dans  des  godeis 


A  et  B  que  l'on  remplit  des  deux  liquides,  il  sont  réunis  par 
le  haut  et  mis  en  rapport  avec  une  petite  pompe  aspirante  GR. 
Au  moment  où  l'on  fait  le  vide,  les  deux  niveaux  s'élèvent  jus- 
qu'en E  et  en  F;  et  s'ils  sont  les  mêmes  dans  les  godets,  les 
hauteurs  EA  et  FB  sont  encore  en  raison  inverse  des  densités. 


UiOMfcTBES  A  TOLnE  TJ 


I,  —  Les  aréomètres  de  Fah- 
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renheit  et  de  Nicholson  sont  disposés  de  manière  à  s'enfoncer 
toujours  d'une  même  quantité  dans  les  liquides  :  ce  sont  des 
appareils  à  volume  constant.  On  les  charge  d'ailleurs 
Fig.  95.     ^Q  poids  différents  pour  obtenir  le  même  affleure- 
\^-         ment  dans  les  divers  liquides,  ils  sont  donc  à  poids 
ij         variables.  On  a  construit  d'autres  aréomètres  avec 
des  conditions  inverses,  à  volume  variable  et  à  poids 
constants.  Ce  sont  des  tubes  de  verre  (Jig.  96)  lestés 
dans  le  bas  par  du  plomb  ou  du  mercure,  renflés  en 
M  au-dessus  du  contre-poids,  et  terminés  parnine  tige 
cylindrique  AB  dont  le  diamètre  extérieur  est  aussi 
égal  que  possible.  Cette  tige  est  creuse  et  porte,  sur 
une  bande  de  papier  collée  à  l'intérieur,  la  graduation 
de  l'appareil,  t^longés  dans  différents  liquides,  ces 
instruments  affleurent  à  des  hauteurs  inégales,  ils 
M^}      peuvent  conséquemment  servir  à  des  usages  multi- 
pliés que  nous  allons  faire  connaître. 


'4 


^  YOLUMÈTBES.  —  Ils  peuvent  servir  à  mesurer  les 

^  densités  des  liquides.  Plongeons  l'un  d'eux  dans  j'ai* 
f  cool,  par  exemple;  il  perd  tout  son  poids  P,  puis- 
qu'il nage,  et  c'est  te  poids  du  volume  v  de  l'alcool 
qu'il  déplace;  plongé  dans  l'eau,  c'est  encore  le  même  poids  P 
qu'il  perd,  mais  c'est  un  autre  volume  /  qu'il  déplace.  Comme 
les  densités  sont  en  raison  inverse  des  volumes  occupés  par 
un  même  poids,  on  a 

a  =  — • 

La  seule  chose  qu'il  y  ail  à  faire  pour  graduer  l'instrument 
sera  donc  de  mesurer  et  de  marquer  sur  la  tige  le  volume 
compris  entre  chaque  point  et  la  base  de  l'aréomètre. 

Pour  avoir  ces  volumes  aisément  et  sûrement,  îl  sufflt  de 
donner  à  l'appareil  une  forme  géométrique  simple  ;  c'est  dans 
ce  but  que  Gay-Lussac  prit  un  tube  de  verre  sans  renflement, 
choisi  parmi  les  plus  cylindriques  [fig.  96).  II  le  fermait  en  A 
et  traçait  sur  la  surface,  à  partir  de  la  base,  des  divisions  équi- 
distantes  qui  sont  proportionnelles  aux  volumes,  il  y  versait 
ensuite  la  quantité  de  mercure  nécessaire  pour  le  faire  en- 
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foncer  jusqu'au  point  100  dansTeau  el  fermait  le  sommet  à  la 

lampe.  Supposons  que  l'instrument  affleure  dans  un  liquide  à 

la  division  75,  la  densité  sera  — ^-»  et  en  général  -^-   Tel 

qu'il  est  figuré  ci-contre,  l'appareil  ne  peut  mesurer  que  les 
densités  plus  grandes  que  celles  de  l'eau;  mais  en  plaçant  le 
Fig.  96.       Fig.  97.     point  100  un  peu  plus  bas,  et  en  prolongeant 

la  division  ci-dessus,  il  pourra  être  employé 
pour  les  liquides  moins  denses  que  l'eau. 
On  voit  que  l'appareil  ne  mesure  pas  direc- 
tement les  densités,  mais  les  volumes  de 
même  poids  ;  il  se  nomme  volumètre  pour 
100  cette  raison.  Mais  il  est  très-facile  de  faire 
à  l'avance  le  calcul  de  la  densité  correspon- 
dante à  chaque  affleurement  et  d'en  inscrire 
la  valeur  à  côté  de  chaque  division. 
:,fro  Bien  que  la  forme  des  aréomètres  soit 

généralement  plus  compliquée,  on  peut  les 
/  graduer  tous  comme  le  volumètre  .précé- 
dent; seulement  le  renflement  qu'ils  por- 
tent, et  qui  est  destiné  à  les  rendre  moins 
longs ,  rend  l'opération  plus  difûcile.  Voici 
comment  on  peut  opérer.  On  leste  l'instru- 
ment avec  un  contre-poids  provisoire  qui  le 
fait  affleurer  dans  l'eau  au  bas  de  la  tige  et 
lui  donne  un  poids  total  p.  On  y  ajoute  ensuite  des  quantités  p, 
2/?,  de  mercure,  ce  qui  double  ou  triple  le  poids,  et  aussi  les 
volumes  plongés.  Ainsi  les  trois  affleurements  successifs  cor- 
respondent à  des  volumes  i,  2,  3.  On  y  marquera  les  divisions 
5o,  100,  i5c)  [Jîg,  97),  on  divisera  les  intervalles  qui  les  sépa- 
rent en  5o  parties  égales ,  et  enfin  on  donnera  à  l'appareil  un 
poids  définitif  2/?.  H  s'arrêtera  au  point  100  dans  l'eau,  et  ou 
l'emploiera  comme  le  volumètre  précédent. 

ABÉOMtTBE  DE  BAUME.  —  L  aréomètre  ayant  cette  propriété 
d'enfoncer  plus  ou  moins  dans  les  liquides  différents  est  émi- 
nemment propre  à  donner  des  indications  sur  leur  composition. 
Les  acides  à  divers  degrés  de  concentration,  les  sirops  plus  ou 
moins  chargés,  les  alcools  plus  ou  moins  mêlés  d'eau  peuvent 


/ 
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être  étudiés  par  ce  procédé.  Baume  gradua  d'uÂe  manière 
uniforme  un  appareil  général  marquant  zéro  dans  Teau  et  iS 
dans  un  liquide  composé  de  i5  parties  de  sel  et  85  d'eau.  La 
division  était  ensuite  prolongée  au  delà.  Cet  appareil  marque 
66  degrés  dans  l'acide  sulfurique  monohydraté»  36  dans  Tacide 
azotique,  etc.  Quand  il  faut  comparer  des  s^ubstances  moins 
denses  que  l'eau,  on  fait  inversement  la  graduation  :  on  marque 
zéro  dans  une  dissolution  à  lo  centièmes  de  sel  marin  et  lo 
dans  l'eau,  puis  on  prolongé  la  division  en  remontant;  c'est 
le  pèse-liqueur  qui  indique  36  dans  l'alcool  du  commerce. 
On  voit  que  l'usage  de  cet  instrument  est  général  ;  aussi  est-il 
très-répandu.  Malheureusement  les  indications  qu'il  fournit 
sont  purement  conventionnelles  et  ne  rappellent  rien  ni  de  la 
densité  ni  de  la  composition  des  liquides  qui  lui  sont  soumis. 

ILGOOMÈTBE  CEHTÉSIMAL.  —  Gay-Lussac  a  fait  de  l'aréomètre 
une  application  plus  rationnelle  :  il  l'a  gradué  de  manière  à 
indiquer  d'une  manière  précise  les  proportions  d'eau  et  d'alcool 
absolu  que  renferment  les  mélanges  du  commerce,  et  a  donné 
à  son  instrument  le  nom  d'alcoomètre  centésimal. 

On  prépare  divers  mélanges  en  mettant  dans  des  vases  gra- 
dués o,io;  o,2o;  o,3o,...,  ï,oo  d'alcool  absolu,  puis  on  achève 
de  les  remplir  avec  de  Teau  distillée,  ce  qui  fait  un  volume 
total  égal  à  I.  On  plonge  d'abord  l'aréomètre  dans  l'alcool  ab- 
solu, on  le  leste  de  façon  qu'il  s'y  enfonce  en  totalité  et  l'on 
marque  loo  au  point  d'affleurement.  On  le  plonge  ensuite 
successivement  dans  les  divers  mélanges,  et  sur  les  affleure- 
ments successifs  on  marque  la  proportion  d'alcool  en  volumes 
que  les  dissolutions  contiennent,  c'est-à-dire  lo,  20,  3o,  etc. 
Les  divisions  que  l'on  obtient  de  cette  manière  ne  sont  pas 
égales  ;  mais  comme  leurs  différences  ne  sont  pas  fort  grandes, 
on  les  subdivise  en  10  parties  équidistantes,  et  l'on  admet  que 
le  volume  d'alcool  d'une  solution  est  exprimé  en  centièmes 
par  le  numéro  d'ordre  du  trait  affleurant.  Ainsi  quand  il  est  25, 
la  liqueur  contient  i5  centièmes. 

Toutes  ces  déterminations  ont  été  faites  à  i5  degrés;  mais 
la  question  se  complique  quand  la  température  varie;  car  les 
densités  changent  et  changent  inégalement  pour  les  différents 
mélanges.  La  graduation,  qui  était  exacte  à  i5  degrés,  cesse 
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de  l'être  à  d'autres  températures.  Alors  Gaj-Lussac  a  étudié  les 
variations  de  l'appareil,  les  a  réduites  en  tables,  et  quand  on 
veut  avoir  l'analyse  exacte  d'un  mélange  alcoolique,  on  prend 
i**  sa  température;  2**  le  point  d'affleurement,  et  l'on  cherche 
dans  un  barème  calculé  la  proportion  d'alcool.  C'est  sur  ces 
indications  que  l'on  perçoit  les  droits  de  douane  proportion- 
nellement à  l'alcool  contenu  dans  le  liquide. 

Un  alcoomètre  étant  difGcile  à  graduer,  on  a  établi  d'abord 
un  étalon  auquel  se  rapportent  tous  les  autres.  Soit  AB  cet 

éulon  \Jig.  98).  Si  Ton 

^'  ^'  ^      construilunappareilplu!» 

[  j»    petit,   et  que  A'  et  B' 

^»"  :'     '-  X     soient  les  affleurements 

-   -j'      _—  -  ' 

:     -  ::    it   -  ;:Z    dans  l'eau  et  l'alcool  ;  les 

-^î-l'  ;.-  :  I 1»-     divisions  intermédiaires 

-       -■  j'::      -      .  -    devront  partager  propor- 
V*  ,4    tionnellemeniABetA'B'. 

'".  Si  donc  on  joint  ces  di- 
'  visions  par  des  lignes 
^  droites,  elles  devront 
toutes  se  couper  en  un 
même  point  O.  Dès  lors  on  construit  sur  un  carton  la  figure 
ABO,  dont  la  base  représente  l'alcoomètre  étalon;  et  si  l'on 
veut  graduer  ralcoomèlre  A'B',  on  le  place  parallèlement  à  AB, 
en  comprenant  ses  affleurements  extrêmes  entre  AO  et  BO,  et 
l'on  marque  les  divisions  intermédiaires  aux  points  d'intersec- 
tion des  sécantes  avec  A'B'. 
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DE  LA  CAPILLARITÉ. 


Adhérence  des  solides  entre  eux  et  des  liquides  aux  solides^  —  Cohésion 
des  liquides.  —  Pression  qui  résulte  de  Tattraction  moléculaire.  —  In^ 
fluence  de  la  courbure  des  surfaces.  —  Explication  de  Télévation  ou  de 
la  dépression  dans  les  espaces  capillaires.  —  Lois  des  phénomènes  ca- 
pillaires. —  *  Expériences  de  M.  Plateau.  —  Mouvements  dus  à  la  ca- 
pillarité. 


Dans  rétude  que  nous  venons  de  faire  des  lois  générales  de 
réquilibre  des  liquides,  nous  avons  négligé  certaines  actions 
qui  se  produisent  au  voisinage  de  la  paroi  dés  vases  et  de  la 
surface  libre;  elles  donnent  lieu  à  des  phénomènes  que  Ton 
voit  surtout  se  manifester  dans  des  conduits  très-étroits,  et  qui, 
pour  cette  raison,  ont  été  nommés  phénomènes  de  capillarité. 
Nous  allons  d'abord  les  décrire  sommairement. 

FAITS  BttKtSik'n.  —  Je  suppose  que  Ton'  plonge  un  tube  dQ 
verre,  dont  le  canal  intérieur  est  très-fin,  dans  un  vase  plein 
d'eau,  que  Ton  aspire  le  liquide  par  le  haut  et  qu'on  le  laisse 
ensuite  retomber  de  lui-même;  il  descend  d'abord,  puis  se  fixe 

Fig.  99  bis.  ®"  ^  ^^S'  99)>  à  un  niveaii  plus 
élevé  que  dans  le  vase  BC.  La 
surélévation  que  Ton  remarque 
est  considérable  si  le  canal  est 
capillaire;  elle  diminue  s'il  est 
plus  large,  et  elle  devient  à  peu 
près  insensible  quand  le  diamè- 
tre intérieur  du  tube  atteint  en- 
viron 20  millimètres.  L'expé- 
rience peut  se  faire  avec  autant 
de  facilité  au  moj^en  d'un  vase 
communiquant,  dont  l'une  des  branches  est  large  tandis  que 
l'autre  est  étroite  (Jlg.  99  bis);  elle  réussit  quand  au  lieu  d'un 
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tube  on  plonge  dans  le  liquide  deux  lames  de  veire  très-rap- 
prochées;  on  voit  donc  que,  dans  ces  y^es  capillaires ,  la  loi 
d'égalité  de  niveau  ne  se  justifie  pas. 

Ces  phénomènes  sont  les  mêmes  dans  le  vide  que  dans  l'air 
comprimé,  et  par  conséquent  indépendants  de  la  pression 
extérieure  ;  ils  se  produisent  avec  la  même  intensité  quand  les 
tubes  sont  épais  ou  minces;  mais  ils  varient  avec  la  matière 
du  tube  et  la  nature  du  liquide,  et  voici  ce  que  Ton  remarque 
à  cet  égard. 

Prenons  comme  exemple  un  tube  de  verre  dont  le  diamètre 
soit  égal  à  l'^'^^S,  et  plongeons-le  dans diflérenls  liquides;  l'eau 
s'y  élèvera  de  23""",  i ,  l'essence  de  térébenthine  de  g**,  8, 
l'alcool  de  7""",  07,  et  Télher  aura  une  surélévation  encore 
moindre.  Les  liquides  peuvent  donc  être  classés  d'après 
l'ordre  décroissant  de  la  faculté  qu'ils  ont  de  s'élever  dans  un 
tube  de  verre  ;  il  y  en  a  pour  lesquels  cette  faculté  est  très- 
grande,  et  on  en  connaît  pour  lesquels  elle  est  nulle. 

Mais  il  en  existe  d'autres  dont  la  propriété  est  inverse, 
c'est-à-dire  qui  s'abaissent  dans  les  tubes  capillaires  de  verre 
au  lieu  de  s'y  élever;  de  ce  nombre  est  le  mercure,  et  l'on 
peut  concevoir  une  seconde  liste  de  liquides  rangés  sui- 
vant l'ordre  croissant  de  la  faculté  qu'ils  possèdent  de  se  dé- 
primer. 

Et  en  réunissant  ces  deux  listes  en  une  seule,  on  découvre 
une  propriété  générale  possédée  à  divers  degrés  d'énei^ie  par 
les  différents  liquides;  tous  éprouvent  un  changement  de  ni- 
veau ,  qui  est  maximum  et  positif  pour  l'eau,  qui  diminue  jus- 
qu'à être  nul  pour  certains  corps,  et  enfin  qui  change  de  signe 
et  devient  négatif,  comme  cela  se  voit  pour  le  mercure. 

Si,  au  lieu  d'un  tube  de  verre,  on  prend  un  conduit  ca- 
pillaire formé  avec  d'autres  matières  solides,  les  valeurs  de 
l'élévation  ou  dç  la  dépression  se  trouvent  entièrement  chan- 
gées. Par  exemple  l'eau  s'abaisse  au  lieu  de  s'élever  dans  un 
canal  formé  par  une  matière  grasse  quelconque,  et  le  mercure 
s'élève  dans  un  tube  de  métal  amalgamé.  Ainsi  la  propriété 
dont  il  est  ici  question  dépend  à  la  fois  de  la  nature  du  solide 
et  de  l'espèce  du  liquide  qui  sont  mis  en  présence.  Les  appa- 
reils représentés  ^g^.  100  et  101  permettent  de  faire  ces  expé- 
riences. 
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Avant  de  chercher  à  expliquer  ces  phénomènes,  on  doit  se 

demander  si  l'élévation  ou  la  dépression  dans,  les  tubes  capil- 


laires ne  sont  pas  liées  à  d'autres  faits  observables  Cela  a  lieu 
en  effet,  car  on  trouve  que  l'élévation  se  produit  toutes  les 
fois  que  le  liquide  mouille  le  tube,  et  la  dépression  quand  il 
ne  le  mouille  pas.  Et  si  l'on  considère  attentivement  la  forme 
de  le  surface  qui  termine  le  liquide  dans  l'espace  capillaire,  on 
voit  qu'elle  est  concave  quand  elle  est  surélevée,  plane  s'il  n'y 
a  pas  de  changement  de  niveau,  et  convexe  si  elle  est  dépri- 
mée  ;  il  y  a  donc  une  relation  entre  la  forme  de  la  surface  et  la 
hauteur  du  liquide;  la  théorie  devra  la  prévoir  et  expliquer  à 
la  fois  ces  deux  phénomènes  connexes.  C'est  ce  dont  nous 
allons  maintenant  nous  occuper. 


ATTSlGTItUf  ■OLÉCULADE.  —  Les  corps  exerçant  entre  eux,  à 
des  distances  quelconques,  une  attraction  réciproque,  on  doit 
s'attendre  à  retrouver  une  force  analogue  entre  les  molécules 

>4- 
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des  stibsutnces  en  contact;  elle  devra  être  très-considérable, 
puisque  leur  distance  est  très-petite.  Toutefois,  comme  on  ne 
sait  pas  si  elle  suit  les  mêmes  lois  que  la  gravitation,  on  lui 
donne  le  nom  d'attraction  moléculaire,  sans  rien  préjuger  sur 
sa  nature  ou  son  intensité.  Il  est  donc  probable  que  les  molé- 
cules d'un  liquide  s'attirent  et  se  mettent  en  équilibre  quand 
cette  force  les  a  rapprochées  jusqu'à  une  distance  déterminée; 
il  est  probable  aussi  que  les  solides  attirent  les  liquides  qui  les 
louchent,  et  il  est  naturel  de  rechercher  si  les  phénomènes 
capillaires  ne  sont  pas  la  conséquence  de  cette  double  action. 
Avant  tout,  occupons-nous  de  constater  par  l'expérience  l'exis- 
tence de  l'attraction  moléculaire. 

On  taille  sur  deux  balles  de  plomb  deux  facettes  égales  et 
bien  nettes  avec  une  lame  de  canif  ;  on  les  place  ensuite  en 
contact  en  serrant  et  tournant  les  balles  l'une  contre  l'autre, 
afin  de  chasserl'airinterposé  et  de  rapprocher  les  molécules,  et 
cela  fait,  on  voit  qu'elles  adhèrent  et  qu'il  faut  un  effort  de  plus 
de  io6  grammes  pour  les  séparer.  On  fait  la  môme  expérience 
avec  deux  disques  de  verre  égaux  que  l'on  a  usés  à  l'émeri  fin 
et  rendus  exactement  plans  {_^g'.  102}.  Pour  les  fixer  entre 
eux  il  suffît  de  les  faire  glisser  en 
les  appuyant  l'un  contre  l'autre, 
jusqu'à  les  superposer.  Comme  l'ei- 
périence  réussît  dans  le  vide,  on  ne 
peut  attribuer  l'adhérence  de  ces 
disques  qu'à  une  attraction  récipro- 
que. Ces  deux  expériences  suffisent 
pour  montrer  que  les  molécules  des 
solides  s'attirent  énergiquement 
quand  elles  sont  Irès-rapprochées. 
11  est  plus  facile  encore  de  con- 
stater l'attraction  moléculaire  des 
liquides,  car  elle  se  montre  dans 
une  foule  de  phénomènes.  Une 
goune  de  mercure  qui  tombe  sur  une  table  devrait  s'y  étaler 
si  elle  n'obéissait  qu'à  la  pesanteur;  or  tout  le  monde  sail 
qu'elle  se  rassemble  en  une  petite  sphère  très-régulière,  ce 
qui  serait  entièrement  impossible  s'il  n'existait  une  force 
attractive  entre  ses  molécules;  et  quand  on  admet  cette  force, 
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]a  forme  de  la  goutte  s'explique  exactement  comme  celle  des 
corps  célestes,  par  Tattraction.  Il  est  même  évident  que  le 
globule  de  mercure  se  comporte  comme  si  les  molécules 
n'étaient  point  soumises  à  la  pesanteur,  puisqu'il  reste  sphé* 
rique  ;  cela  veut  dire  que  l'attraction  moléculaire  est  bien  plus 
considérable  que  le  poids,  lequel  n'intervient  pour  déformer 
le  globule  que  quand  la  quantité  de  mercure  augmente  beau- 
coup ;  alors  il  s'aplatit,  tout  en  gardant  sur  ses  bords  la  forme 
convexe  que  lui  donne  l'attraction.  On  voit  par  là  que  si  l'on 
veut,  dans  tous  les  cas,  expliquer  la  figure  d'équilibre  des  li« 
quides,  il  ne  faut  passe  contenter  d'étudier  l'effet  que  la  pesan- 
teur et  la  pression  de  l'atmosphère  exercent  sur  eux,  il  faut 
encore  tenir  compte  de  l'attraction  moléculaire  que  nous  avons 
négligée  jusqu'ici. 

Voici  encore  une  expérience  aussi  simple  et  aussi  instruc- 
tive que  la  précédente.  On  plonge  une  baguette  de  verre  dans 
l'eau,  on  la  retire  ensuite,  et  l'on  voit  se  rassembler  à  l'extré- 
mité une  goutte  liquide  qui  s'allonge  en  larme  et  reste  sus- 
pendue. Comme  la  partie  inférieure  de  cette  goutte  ne  tombe 
pas,  il  faut  bien  admettre  qu'elle  est  soutenue  par  l'attraction 
des  molécules  supérieures.  La  goutte  tout  entière  étant  de  plus 
suspendue  au  verre  contre  lequel  elle  pèse  de  tout  son  poids 
pour  se  détacher,  il  faut  qu'elle  y  soit  maintenue  par  une 
adhérence  supérieure  à  ce  poids,  c'est-à-dire  qu'il  y  ait  entre 
le  verre  et  le  liquide  une  force  d'attraction  considérable  ;  et 
comme  l'expérience  réussit  dans  le  vide,  ces  effets  ne  peuvent 
être  expliqués  par  la  pression. 

D'après  ces  faits,  nous  admettrons  qu'il  y  a  des  forces  attrac- 
tives :  I®  entre  les  molécules  voisines  d'un  même  liquide  ; 
i""  entre  un  solide  et  le  liquide  qui  le  touche.  Nous  suppose- 
rons qu'elles  décroissent  très-rapidement  quand  la  distance 
augmente,  qu'elles  deviennent  négligeables  quand  cette  dis- 
tance atteint  une  limite  que  l'on  nomme  le  rayon  de  Vattrac-^ 
tion  sensible,  et  nous  allons  chercher  comment  elles  modifient 
les  conditions  d'équilibre  des  liquides. 

PBES8I0V  MOLÉCUIAIBE.  —  Concevons  une  masse  liquide  ter- 
minée par  une  surface  quelconque XY  (^îg.  io3),  et  étudions 
en  particulier  l'action  exercée  sur  une  moljécule  M  placée  sur 
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celte  surface  ;  cette  molécule  sera  attirée  par  toute  la  portion 
du  liquide  contenue  dans  une  deroi-sphère  décrite  du  point  M 
comme  centre  avec  le  rayon  de  l'attraction  sensible,  ce  qui 
produira  une  résultante  unique  P,  normale  à  la  surface.  Si  la 

Fig.   io3. 


molécule  considérée  est  dans  l'intérieur,  en  M',  la  portion  ac- 
tive du  liquide  est  contenue  dans  ACB  que  Ton  peut  décompo- 
ser en  trois  parties  par  trois  plans  équidistants  AB,  PQ,  A'B', 
parallèles  à  la  surface  AB.  L'attraction  exercée  par  ABPQ  est 
détruite  par  PQA'B',  et  tout  se  passe  comme  si  la  molécule 
n'était  sollicitée  que  par  te  liquide  A'B'C,  ce  qui  donnera  une 
force  P'  encore  normale  à  la  surface,  mais  moindre  que  P. 
Enfin,  quand  la  molécule  sera  placée  en  M^,  à  une  profondeur 
égale  à  la  limite  d'attraction,  ou  à  une  profondeur  plus  grande, 
elle  sera  sollicitée  également  dans  tous  les  sens  par  des  forces 
qui  se  détruiront. 

Si  donc  nous  décrivons  une  surface  X' Y'  qui  soit  en  tous  ses 
points  à  une  distance  de  XY  égale  au  rayon  de  l'attraction  sen- 
sible, et  si  nous  considérons  les  molécules  comprises  entre 
XY  et  X'Y',  nous  voyons  qu'elles  sont  toutes  soumises  à  des 
forces  qui  agissent  normalement  de  l'extérieur  à  l'intérieur, 
forces  qu'on  peut  comparer  à  celles  de  la  pesanteur,  qui 
agissent  aussi  sur  chaque  molécule.  Or,  l'effet  de  ces  dernières 
est  de  produire  des  pressions  qui  croissent  avec  la  profon- 
deur, qui  se  transmettent  de  haut  en  bas  et  qui  augmentent  à  me* 
sure  qu'on  s'éloigne  de  la  surface.  Par  conséquent,  l'effet 
des  forces  moléculaires  devra  être  analogue.  La  différence  entre 
les  deux  cas  consiste  en  ce  que  les  forces  de  la  pesanteur  sont 
constantes,  tandis  que  l'action  attractive  exercée  sur  chaque 
molécule  est  variable;  elle  est  maxima  sur  XY,  et  elle  dimi- 
nue jusqu'à  devenir  nulle  quand  la  profondeur  augmente  jus- 
qu'à X'Y'.  D'où  il  résulte  que  toutes  les  forces  moléculaires 
feront  naître  une  pression  croissante  de  XY  à  X'Y',  qui  de- 
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viendra  constante  au-dessous  de  X'Y'  et  qui  se  transmettra 
dans  toutes  les  parties  du  liquide.  On  la  nomme  pression  mo^ 
léculaire.  Jusqu'à  présent  nous  n'en  avons  tenu  aucun  compte, 
parce  qu'elle  n'avait  point  d'influence  sur  les  phénomènes 
que  nous  avons  étudiés;  mais  elle  en  a  une  très-grande  dans 
les  espaces  capillaires,  et  nous  allons  voir  qu'elle  explique  les 
effets  particuliers  qui  s'y  produisent. 


Fig.  104. 


IlIFLUEHGE  D£  LA  GOUBBUBB  DES  SUBFACES.  —  Cherchons  si  les 
diverses  formes  que  peut  prendre  la  surface  terminale  peuvent 
faire  varier  la  pression  moléculaire,  et  pour  cela  examinons 
l'effet  exercé  sur  une  molécule  M'  par  tout  le  liquide  compris 
dans  la  portion  de  sphère  active  ABC  {fig.  io3).  Si  la  surface 
est  plane  et  figurée  par  AB  {fig.  io4),  l'attraction  exercée  par 

ABPQ  est  détruite  par  celle  que  pro- 
duit A'B'PQ  et  il  ne  reste  que  l'action 
de  A'B'C.  Mais  supposons  que  la  sur- 
face devienne  concave  et  se  termine 
en  DHE;  si  nous  menons  par  H'  la 
surface  symétrique  D'H'E',  il  est  évi- 
dent que  les  parties  intermédiaires 
comprises  entre  DHE  et  D'H'E'  au- 
ront encore  une  action  nulle,  et  qu'il 
restera  l'attraction  de  D'H'E',qui  sera 
moindre  que  dans  le  cas  précédent. 
Donc  les  forces  qui  sollicitent  les  molécules  terminales  d'un 
liquide  sont  moindres  quand  la  surface  est  concave  que  lors- 
qu'elle est  plane,  et  par  suite,  si  nous  désignons  par  A  la  valeur 
de  la  pression  moléculaire,  quand  la  surface  est  plane,  elle 
deviendra  A  — B,  quand  la  surface  sera  concave.  B  augmente 
évidemment  quand  le  rayon  de  courbure  diminue. 

Si  au  contraire  la  surface  terminale  est  convexe  et  figurée 
par  KHL,  et  que  nous  menions  la  surface  symétrique  K'H'L% 
la  portion  de  liquide  actif  sera  augmentée  et  représentée  par 
K'CL';  par  suite  la  pression  moléculaire  sera  plus  grande  et 
pourra  se  représenter  par  A  +  B'. 

En  résumé,  la  forme  de  la  surface,  pourvu  que  le  rayon  de 
courbure  soit  comparable  à  celui  de  l'attraction  sensible,  change 
la  grandeur  de  la  pression  moléculaire,  et  comme  celle-ci  se 
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transmet. en  tous  les  points,  on  peut  dire  que  sur  une  unité  de 
surface  prise  dans  le  liquide  ou  sugr  les  parois,  cette  pression 
est  A— B,  A,  Ah-B',  si  la  surface  extérieure  est  concave, 
plane  ou  iconvexe.  En  nous  rappelant  maintenant  que  dans  ces 
divers  cas  Texpérience  nous  a  montré  une  élévation,  une 
conservation  ou  une  dépression  du  niveau  dans  les  tubes  ca- 
pillaires, nous  allons  reconnaître  tout  de  suite  que  les  chan- 
gements de  hauteur  sont  la  conséquence  forcée  de  ia  forme 
de  la  surface. 

EZPUGAHOK  DES  YABUTIOVS  DE  HIYEAU.  —  i""  Quand  c'est  un 
tube  de  verre  que  Ton  plonge  dans  Teau  (fig.  io5),  la  surface 

est  concave  en  D  et  la  pression  y  est  A  —  B, 
tandis  qu'en  un  point  extérieur  C  la  surface 
est  plane  et  la  pression  égale  à  A  ;  mais 
comme  les  pressions  transmises,  soit  par  le 
tube,  soit  par  le  point  C  sur  une  couche 
_£  horizontale  MN,  doivent  être  égales,  il  faut 
que  Ton  ait 
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c'est-à-dire  que  le  niveau  est  plus  élevé  en  D 
qu'en  C,  et  la  différence  mesure  la  diminution  de  pression  B 
produite  par  la  concavité  du  liquide. 

a""  S'il  arrive  que  la  surface  reste  plane  dans  l'espace  capil- 
laire, les  pressions  moléculaires  sont  les  mêmes  à  l'intérieur 
et  à  l'extérieur,  et  il  n'y  a  pas  de  changement  de  niveau. 
3®  Quand  \^  surface  terminale  deviendra  convexe  dans  le 

tube,  la  pression  deviendra  A  +  B'  en  D 
Fîg.  io6.  et  A4-B'+A  au  niveau  MN  {fig.  106). 

D'un  autre  côté,  en  un  point  extérieure, 
la  surface  est  plane,  la  pression  est  A; 
elle  devient  A  -h  A'  au  niveau  MN,  et  il 
c      faut  pour  l'équilibre  que  Ton  ait 


■^ 
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/i' 


A4-B'-f-A=:A  +  A',    h'  —  h—V. 

Il  faudra   donc  que  le  liquide  soit  dé- 
primé dans  le  tube,  et  l'abaissement  A' — h 
du  niveau  sera  la  mesure  de  l'augmentation  B'  de  la  pression. 


N 
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Résumons-nous..  Il  y  a  deux  phénomènes  distincts  dans  la 
capillarité,  un  changement  de  niveau  et  une  forme  particulière 
de  la  surface  libre  dans  les  tubes.  Nous  venons  de  montrer 
qu'ils  sont  liés  Tun  à  l'autre  et  que  le  premier  est  la  consé- 
quence du  second.  Tout  sera  donc  expliqué  si  nous  par- 
venons à  trouver  la  cs(use  de  la  forme  que  la  surface  exté- 
rieure prend  dans  les  espaces  étroit^.  C'est  ce  que  nous  allons 
faire. 

EXPUGATIOI  DE  LA  FORIIE  DES  SUBFACES.  —  Il  faut  se  rappeler 
que  les  solides  attirent  les  molécules  des  liquides  qui  les  tou- 
chent et  chercher  ce  qui  arrive  quand  on  plonge  dans  un 
liquide  BAE  une  lame   verticale  indéfinie  CDE  d'un  solide 

quelconque  {^gr-  107).  La  molécule  de  li- 
quide A  placée  à  l'intersection  des  deux 
surfaces  subit  l'attraction  de  tout  le  liquide 
£AB,  attraction  qui  produit  une  résultante 
unique  P,  dirigée  suivant  la  bissectrice  de 
l'angle  EAB.  Cette  molécule  est  également 
attirée  par  les  portions  CAD,  CA£  du  solide, 
ce  qui  donne  deux  forces  égales  Q  inclinées 
à  45  degrés  de  CA.  Toutes  ces  forces  se  réduisent  à  une  action 
verticale  Pcos45",  qui  s'ajoute  à  la  pesanteur  et  à  une  com- 
posante horizontale  qui  est  (2Q  —  P)cos45**;  et  comme  les 
intensités  des  attractions  du  solide  et  du  liquide  varient  avec 
la  nature  des  substances  en  présence,  il  pourra  se  présenter 
les  trois  cas  suivants  que  nous  étudierons  successivement: 

2Q  — P>o,     2Q— P  =  o,     2Q  — P<o. 

1°  Si  2O  —  P  est  plus  grand  que  zéro,  la  molécule  A  sera 

soumise  à  deux  forces  dirigées, 
l'une  suivant  AE,  et  l'autre  sui- 
vant AC;  elles  produiront  une 
résultante  unique  AR  placée  dans 
l'angle  CAE  {Jig.  io8).  Et  comme 
la  surface  d'équilibre  des  li- 
quides est  toujours  normale  à 
la  direction  des  forces  qui  sol- 
licitent ses  molécules ,  elle  sera  tangente  au  plan  MN  et 
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perpendiculaire  à  AR.  La  surface  ne  restera  donc  pas  hori- 
zontale, elle  rencontrera  la  lame  solide  en  faisant  avec  elle  un 
angle  DAN  qui  sera  constant  pour  les  mêmes  substances  et 
que  l'on  nomme  angle  de  raccordement.  Puis  si  l'on  consi- 
dère des  molécules  liquides  A',  A"  plus  éloignées  du  solide, 
elles  en  éprouveront  des  actions  plus  faibles,  et  les  forces 
R',  R'^  qui  agiront  sur  elles,  se  rapprocheront  de  la  direction 
verticale.  La  surface  d'équilibre  kk! k"  sera  donc  courbe  et 
redeviendra  horizontale  à  une  certaine  distance  de  DE.  On 
comprend  aisément  que  si  une  seconde  lame  verticale  est  pla- 
cée en  regard  de  la  première,  la  surface  terminale  du  liquide 
entre  ces  lames  prendra  la  forme  d'un  cylindre  concave  si 
elles  sont  assez  rapprochées.  Dans  un  tube,  cette  surface  sera 
concave,  de  révolution  autour  de  l'axe  du  tube,  et  l'on  peut 
admettre  qu'elle  se  confondra  avec  une  portion  de  sphère. 

tP  Quand  a  Q  —  P  =  o,  la  résultante  générale  est  verticale; 
le  liquide  demeure  horizontal  au  contact  du  solide  ;  l'angle  de 
raccordement  est  égal  à  90°. 

S'»  Lorsque  2  Q  —  P  est  plus  petit  que  zéro,  la  résultante  R 
se  trouvera  en  composant  deux  forces  dirigées  suivant  AB  et 

AE  {fig.  109)  ;  elle  sera  dans  l'an- 
gle BAE.  Alors  la  surface  termi- 
nale sera  tangente  au  plan  MN 
normal  à  AR,  et  l'angle  de  raccor- 
dement DAN  deviendra  moindre 
que  90'',  La  surface  sera  convexe 
au  voisinage  de  la  paroi,  se  trans- 
formera en  un  cylindre  horizontal  entre  deux  lames  parallèles 
voisines  et  en  une  calotte  convexe  dans  un  tube  capillaire. 

L'explication  des  phénomènes  capillaires  est  maintenant 
complète;  car  nous  avons  trouvé,  en  premier  lieu,  que  les 
ascensions  ou  les  dépressions  sont  des  conséquences  forcées 
de  la  forme  terminale  du  liquide,  et  nous  venons  de  montrer 
que  cette  forme,  déterminée  par  la  double  attraction  du  solide 
et  du  liquide  sur  les  molécules  voisines  de  la  paroi,  peut  deve- 
nir concave,  plane  ou  convexe.  Il  convient  néanmoins  de  jus- 
tifier notre  explication  par  de  nouvelles  épreuves. 


Fig.  109. 


SZFiBIEIGES  DE  VÉBIFIGATION.  —  I.  Prenons  un  tube  communi- 


Fig.  no. 
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quant,  semblable  aux  précédents  (fig.  i  lo),  coupons  la  branche 

étroite  en  B  par  une  cassure  régulière  et  hori- 
zontale,  et  versons  de  Teau  goutte  à  goutte 
par  la  branche  large.  Nous  amenons  bientôt  le 
liquide  en  B;  sa  forme  y  devient  successive- 
ment concave,  plane  et  convexe,  et  l'expé- 
rience montre  que  son  niveau,  est  succes- 
sivement supérieur,  égal  ou  inférieur  à  celui  de 
la  grande  branche.  Les  trois  cas  de  la  capillarité 
se  succèdent  ainsi  dans  le  même  appareil  et 
avec  le  même  liquide. 
II.  L'expérience  suivante  produit  plus  régulièrement  les 
mêmes  résultats  [fig.  1 1 1  ).  Le  vase  dont  on  se  sert  est  sem- 


fClB 


Fig.    111 


blable  au  précédent,  avec  cette 
différence  que  Ton  a  soufflé 
une  petite  sphère  dans  le  tube 
capillaire.  On  y  verse  peu  à  peu 
du  mercure,  qui  s'élève  dans 
la  sphère  et  fait  avec  sa  surface 
un  angle  de  raccordement  con- 
stant et  égal  environ  à  4^°.  Au 
point  Â,  il  se  termine  par  un 
bouton  très-convexe;  en  pas- 
sant par  les  niveaux  BB  et  CC, 
il  s'aplatit  peu  à  peu  et,  ar- 
rivé en  DD  où  la  surface  de  la  sphère  est  inclinée  à  4^%  il 
est  horizontal  ;  plus  haut  enfin  il  devient  concave.  Cet  arti- 
fice ,  fondé  sur  la  constance  de  l'angle  de  raccordement,  per- 
met aussi  bien  que  le  précédent  de  montrer  que  le  niveau  du 

mercure  s'abaisse  ou  s'élève  dans 
la  sphère,  si  la  surface  y  devient 
convexe  ou  concave. 

III.  On  peut  souder  un  tube 
étroit  A  à  un  vase  BCDË,  aussi  large 
qu'on  le  voudra  [Jig.  112),  et  en- 
foncer le  tout  dans  l'eau  jusqu'à  foire 
plonger  la  base  du  tube  A  ;  le  liquide 
s'y  élève  à  une  hauteur  A.  Si  on  sou- 
lève ensuite  l'appareil,  le  niveau  doit  se  maintenir  dans  le  tube 
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uni  h  même  distance  A  du  niveau  extérieur  BC.  Car  d'une 
nifl  la  diminulion  de  pression  au  niveau  A  restera  constante, 
yisaue  '^  surface  terminale  y  est  toujours  ta  même,  et  de 
l'igife  la  pression  de  la  colonne  soulevée  qui  doit  lui  faire 
i^^Wibre  est  indépendante  de  la  largeur  du  vase  BCDE.  Par 
uncrsiso"  semblable,  on  pourra  retourner  l'appareil,  le  ploD- 
eer  dans  le  mercure  {fig.  1 1 3  ),  et  la  dépression  sera  la  même 
-  le  tube  capillaire  seul  y  était  enfoncé.  On  peut  ainsi. 


/\ 


par  le  moyen  de  la  capillarité,  soulever  ou  déprimer  des  poidï 
d'eau  ou  de  mercure  aussi  considérables  qu'on  le  voudra. 

IV.  Si  l'on  fait  adhérerun  disque  de  verre  à  la  surface  d'un  li- 
quide (yîg.  ii4).  qu'on  le  soutienne  horizontalement  au  plateau 
d'une  balance  et  qu'on  le  soulève  ensuite  par  des  poids  placés 
de  l'autre  côté,  on  voit  l'eau  s'élever  avec  lui  comme  sous  le 
piston  d'une  pompe.  Coupons  le  liquide  soulevé  (Jlg.  1 15)  par 
un  plan  AB  mené  à  une  hauteur  A  au-dessus  du  niveau  exté- 
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rieur,  la  pression  devra  être  dans  tous  les  points  de  ce  plan 
égale  à  la  pression  extérieure  A  diminuée  de  A;  il  faudra  donc 
qu'elle  diminue  de  la  même  quantité  h  sur  le  contour  en  A 
et  B.'  Aussi  voit-on  la  surface  y  prendre  une  forme  concave,  et 
la  pression  devenir  A  —  B.  On  doit  avoir 

A— A  =  A  — B. 

La  diminution  de  pression  B  qui  résulte  de  la  forme  concave 
fait  équilibre  à  celle  qui  provient  de  l'élévation  du  liquide. 
Quand  on  augmente  les  poids,  la  gorge  se  creuse  de  plus  en 
plus  vers  le  haut,  et  bientôt  le  liquide  se  détache. 

V.  Quand  on  réunit  deux  disques  horizontaux  AB,  CD 
(fig»  ii6)  par  l'intermédiaire  d'une  quantité  suffisante  d'eau, 
elle  s'étale  entre  eux  et  prend  un  contour  à  peu  près  cylin- 
drique. Si  l'on  a  soudé  dans  le  disque  supérieur  un  tube  capil- 
laire, on  y  voit  monter  l'eau  jusqu'à  la  hauteur  voulue  E  par 
les  lois  ordinaires  de  la  capillarité.  Fixons  maintenant  les  dis- 


Fig.  116. 
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ques  à  une  distance  invariable,  par  des  cales  M,  N,  et  enle- 
vons avec  une  pipette  une  partie  de  l'eau  qui  les  sépare,  nous 
voyons  le  liquide  se  creuser  en  gorge  sur  le  contour  ACBD, 
ce  qui  diminue  la  pression  de  la  quantité  B,  et  cette  diminu- 
tion se  transmettant  dans  toute  la  masse  fait  baisser  le  niveau 
dans  le  tube  capillaire  jusqu'en  F  d'une  quantité  équivalente 
àB. 

VI.  On  peut  suspendre  le  plateau  supérieur  à  un  crochet  et 
tirer  l'inférieur  par  un  poids  P  (fig.  117);  on  diminue  par  là  la 
pression  atmosphérique  sur  les  disques  et  aussi  dans  l'eau 


313  TREIZIÈME  LEÇON, 

qu'ils  comprennent.  11  faut  donc,  pour  que  l'équilibre  soit 
maintenu,  que  cette  pression  diminue  également  sur  le  con- 
tour extérieur  ABCD  et  dans  le  tube  capillaire  ;  aussi  voit-on 
les  disques  s'écarter,  le  liquide  devenir  concave  sur  son  con- 
tour et  le  niveau  baisser  de  £  en  F.  Le  poids  tenseur  mesure 
cette  diminution  de  pression,  et  il  est  égal  au  poids  d'une  co- 
lonne liquide  qui  aurait  pour  base  la  surface  des  disques  et 
pour  hauteur  la  dépression  EF  qui  se  produit  dans  le  tube. 
Cesl  ce  que  l'expérience  vérifie. 

LOIS  nniÉBIAIlliS.  —  La  théorie  que  nous  venons  d'exposer 
explique  et  prévoit  les  phénomènes  capillaires;  mais  ce  que 
nous  en  avons  dit  jusqu'à  présent  ne  suftit  pas  pour  calculer 
les  grandeurs  de  l'élévation  ou  de  la  dépression  des  liquides 
dans  les  tubes  :  il  est  donc  nécessaire  de  compléter  l'explica- 
tion avant  de  l'adopter  d'une  manière  définitive. 

Nous  réduirons  d'abord  la  question  à  un  cas  particulier  très- 
sîmple,  celui  des  tubes  capillaires  plongés  dans  une  masse 
liquide  [fig.  ii8).  Le  liquide  s'élevant  dans  le 
tube  jusqu'à  un  niveau  mojen  AB,  on  conçoit  que 
les  parties  du  tube  placées  au-dessus  de  ce  niveau 
concourront  à  produire  sur  les  molécules  liquides 
une  attraction  qui  les  soulèvera;  il  en  résultera 
une  force  verticale  dont  l'intensité  sera  évidem- 
ment proportionnelle  au  périmètre  p  de  la  section 
du  tube  :  elle  pourra  généralement  se  représenter 
par  pa.  Puis  les  parties  du  tube  comprises  entre 
il  :  ;  AB  et  CB  attireront  le  liquide  qu'elles  contien- 

^i  :  \\^       nent;  mais,  à  cause  de  la  symétrie,  elles  ne  l'élè- 
■■--  veront  ni  ne  rabaisseront.  Enfin  les  moléculesdu 

tube  placées  au-dessus  de  CD  agiront  sur  les  parties  du  liquide 
placées  au-dessous  dans  le  prolongement  du  canal  et  les  sou- 
lèveront avec  une  force  qui  sera  encore  pa.  Le  tube  sollicitera 
donc  le  liquide  de  bas  en  haut  avec  une  force  totale  a;>a.  Mais, 
d'un  autre  côté,  on  peut  se  figurer  uu  tube  liquide  ODMN  pro- 
longeant lo  lube  de  verre,  et  les  molécules  contenues  dans 
l'épaisseur  de  ce  tube  aitirerunt  celles  que  renferment  les  pai^ 
lies  supérieures  du  canal  avec  une  force  pa'.  En  définitive 
/)(3x  —  a')  sera  l'expression  de  la  force  qui  soulèvera  le  li- 
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quide,  et  suivant  que  2a  —  a'  sera  positif,  nul  ou  négatif,  il  y 
aura  élévation,  niveau  égal  ou  dépression. 

Cette  force  est  équilibrée  par  la  colonne  liquide  soulevée 
ou  abaissée.  Le  poids  de  cette  colonne  est  égal  au  produit  de 
sa  hauteur  h  par  la  section  s  du  tube  et  par  la  densité  d  du  li- 
quide, et  Ton  aura 

p{2x—0L')  =  slid,     h  =  ''^^^^  =  ±^a\ 
'^  '  sa  s 

en  désignant  par  a^  une  constante  spécifique  qui  dépend  à  la 
fols  de  la  nature  du  vase  et  de  celle  du  liquide.  Si  le  tube  est 
cylindrique, 

L  =  — r  =  -      et     A  =  ±:  -  a}  y 
s       r.r^       r  .  r 

ce  qu'on  peut  traduire  ainsi  :  1°  l'élévation  ou  la  dépression 
d'un  même  liquide  dans  des  tubes  de  même  nature,  mais  de 
diamètres  inégaux,  est  en  raison  inverse  du  rayon  du  tube. 
Si  le  canal  intérieur  est  un  rectangle  dont  les  côtés  soient  C 

et  D,  -  deviendra        ^^ — -9  et  si  l'on  suppose  que  l'un  des 

côtés  C  de  la  section  devienne  infmi,  on  aura 

C'est  le  cas  de  deux  lames  indéfinies  séparées  par  une  distance 
D,  et  l'on  voit,  a*»  que  l'élévation  ou  la  dépression  sera  en  rai- 
son inverse  de  la  distance  des  lames. 

Enfin,  si  l'on  compare  l'effet  produit  entre  des  lames  à  celui 
qui  se  montre  dans  un  tube  de  même  nature,  et  que  l'on  sup- 
pose 2r  =  D,  on  a 

A  ^^  2  A'. 

Ce  qui  montre,  3®  que  la  variation  du  niveau  entre  deux  lames 
doit  être  la  moitié  de  celle  qui  se  produit  dans  un  tube  dont 
le  diamètre  est  égal  à  leur  écartement. 

Telles  sont  les  trois  lois  simples  qu'il  faut  vérifier  expéri- 
mentalement. Des  mesures  diverses  ont  été  exécutées  dans  ce 
but  ;  nous  citerons  en  premier  lieu  celles  de  Gay-Lussac. 
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Il  prit  un  lai^e  vase  de  verre  (^g^.  119)  dont  il  fit  user  les 
tords  à  rémeri  sur  un  plan,  afin  de  les  bien  dresser;  puis  il  mit 


ce  vase  plein  de  liquide  sur  un  support  à  vis  calantes  et  régla 
rtiorizontaliié  du  plan  qui  contient  les  bords;  il  plaça  sur  ces 
bords  une  lame  métallique  percée  de  plusieurs  trous  dans  les- 
quels étaient  fixés  verticalement  les  tubes  à  essayer  A,  B,  C,  D; 
enfin  une  vis  à  deux  pointes  £F  dont  on  connaissait  la  lon- 
gueur s'enfonçait  dans  un  écroo  et  pouvait  affleurer  par  le  bas 
avec  la  surface  du  liquide  extérieur. 

Un  cathéiomètre  placé  à  dislance  visait  allernativeoient  les 
sommets  des  colonnes  liquides  élevées  dans  les  tubes  et  la 
pointe  E  de  la  vis  d'affleurement;  on  en  déduisait  le  niveau 
extérieur  du  liquide  et  l'on  avait  la  mesure  des  élévations. 

Chacun  des  tubes  avait  été  choisi  parmi  ceux  qui  offrent  le 
diamètre  intérieur  le  plus  constamment  égal  dans  toute  sa  lon- 
gueur; on  avait  mesuré  son  diamètre  par  la  pesée  de  la  colonne 
de  mercure  qui  le  remplissait;  /étant  sa  longueur,  P  son  poids, 
on  calculait  le  rayon  r  par  la  formule 

;r/-'/D  =  P. 

On  avait  lavé  ces  tubes  avec  de  l'acide  sulfurique  concentré, 
on  les  avait  rincés  ensuite  avec  de  l'eau  distillée,  puis  avec  le 
liquide  que  l'on  voulait  éprouver. 
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Voici  quelques-ans  des  résultats  obtenus  : 


3,16 

'9.83 

5,58 

29,60 

q,.« 

..,84 

6.08 

..,55 

3,5, 

.4,5j 

Lames  et  eau.  |  1,069 

On  remarquera  d'abord,  pour  ce  qui  concerne  les  tubes,  que 
le  produit  du  diamètre  par  l'éiévalion  est  constant,  qu'ils  soient 
plongés  dans  l'eau  ou  dans  l'alcool,  ce  qui  vérifie  la  première 
des  lois  énoncées. 

En  second  lieu,  deux  lames  parallèles,  maintenues  à  une 
très-petite  distance  l'une  de  l'autre,  aj'ani  été  plongées  dans 
l'eau  et  la  différence  de  niveau  ajant  été  mesurée,  on  a  fait  le 
produit  de  la  distance  par  l'élévation,  il  a  été  sensiblement  égal 
à  la  moitié  de  celui  qu'avaient  donné  les  tubes  ;  cela  vérilie  la 
troisième  loi. 

Pour  justifier  la  seconde,  on  fait  une  expérience  décisive. 
On  prend  deux  glaces  bien  planes,  on  les  ^unit  par  un  sj'slème 
à  charnières  (Jig.  ma],  de  façon  qu'elles  se  coupent  suivant 


une  ligne  verticale  et  forment  entre  elles  un  angle  qui  varie  à 
volonté.  On  plonge  ce  système  dans  de  l'eau  fortement  colorée, 
et  le  liquide  s'élève  entre  elles  à  des  hauteurs  qui  varient  pro- 
gressivement avec  leur  distance.  Or,  en  prenant  pour  axe  des 7- 
I.  i5 
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l'inierséclion  verticale  des  deux  plans,  pour  axe  des  x  le  niveau 
du  liquide  extérieur,  on  a  [fig,  i?.!),  pour  la  distance  qui  les 

sépare, 

Fig.  I2Î. 

PQ  =  D  =  m.  AP  =  ma:, 

et  pour  expression  de  l'élévation,  sui- 
vant les  formules  de  la  page  223, 

ià^  là} 

-.^  r=^ — "t     ou     xr=^ 9 

^  "^       mx  ''         m 

ce  qui  est  Téquation  d'une  hyperbole  équilalère  ayant  pour 
asymptotes  les  axes  choisis  :  l'expérience  réalise  cette  forme 
avec  la  plus  grande  régularité. 

Dans  les  tubes  extrêmement  fins,  la  loi  n'est  plus  aussi 
exacte,  mais  il  faut  avant  tout,  dans  ce  genre  de  recherches, 
remarquer  que  pour  obtenir  des  résultats  bien  constants,  il 
serait  nécessaire  de  nettoyer  avec  une  grande  perfection  l'in- 
térieur du  tube,  et  comme  on  n'y  parvient  pas  toujours  d'une 
manière  absolue,  on  préfère  le  mouiller  d'avance  par  aspi- 
ration, et  laisser  retomber  le  liquide  soulevé;  dans  ce  cas, 
le  tube  est  garni  intérieurement  d'un^  couche  de  liquide,  et 
c'est  en  réalité  dans  un  canal  du  liquide  que  Ton  mesure  l'élé- 
vation. Or  ce  canal  a  un  diamètre  plus  petit  que  celui  du  tube 
de  verre,  et  par  conséquent  le  rayon  r  qui  doit  entrer  dans  le 
calcul  n'est  pas  celui  du  tube  de  verre,  mais  celui  du  tube  li- 
quide qui  lui  est  adhérent.  Il  y  a  donc  à  faire  une  correction 
sans  laquelle  la  loi  doit  être  et  est  effectivement  fautive  ;  mais 
quand  on  tient  compte  de  cette  cause  d'erreur  les  inexactitudes 
disparaissent. 

*  FORMULE  DE  LAPLAGE.  -  EZPÉBIEHGES  DE  H.  PLATEAU.  —  Quand 
on  ne  veut  pas  se  contenter  d'une  solution  partielle  du  pro- 
blème de  la  capillarité,  il  faut  chercher  quelle  est  la  pression 
moléculaire  exercée  par  une  surface  terminale  dont  la  forme 
est  quelconque;  mais,  dans  ce  cas,  les  calculs  se  compliquent 
beaucoup  et  exigent  des  développements  très-difficiles.  La- 
place  d'abord.  Poisson  ensuite,  ont  traité  cette  question,  et 
ils  ont  exprimé  les  pressions  que  nous  avons  appelées  B  et  B' 
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par  la  formule  générale 


""-'ii-^w) 


dans  laquelle  Ar*  est  un  coefficient  qui  change  avec  les  corps 
en  présence,  R  et  R'  représentant  les  rayons  de  courbure  prin- 
cipaux à  chaque  point  de  la  surface  considérée.  Il  est  facile  de 
voir  que  cette  expression  générale  comprend  les  cas  particu- 
liers que  nous  avons  spécialement  examinés. 
S'il  s'agit  d'un  tube  cylindrique  {Jig.  122),  la  surface  étant  de 
révolution  autour  de  Taxe, 

Fig.  i2'i. 
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n  =  n'     et     j-ç:  =  ^  =  cos  b, 

b  exprime  Tangle  de  raccordement;  on  a  alors 

2  A^ 
B  =  A  =  —  cos  by 
r 

formule  qui  revienlà  celle  que  nous  avons  déjà  posée.  Quand 
on  emploiera,  au  contraire,  deux  lames  parallèles, 

D 

AB  2         .      .,      A'        ,       2A=^        . 

R'=QO,       R=r j-=— r--7      et      /l'  =  -rT  coso  =  -Tr- coso, 

cos  6      cos/>  1)  ii 

2 

ce  qui  veut  dire  que  l'élévation  sera  en  raison  inverse  de  la 
distance  des  lames,  et  qu'elle  sera  moitié  de  celle  qu'on  obtient 
dans  un  canal  cylindrique  dont  le  diamètre  égale  la  distance 
des  lames.  Ce  sont  les  lois  déjà  vérifiées;  l'expérience  a  d'ail- 
leurs donné  pour  Ar'  et  b  les  valeurs  suivantes  : 

Angle  de  raccordement  b, 

o 

Verre  ordinaire  et  mercure....  45» 3o 

Verre  privé  d'air  et  mercure...  55, 00 

Acier  et  alcool 90 ,00 

Verre  et  eau 180 ,00 

On  obtient  cette  valeur  de  b  en  mesurant  la  flèche  du  mé- 
nisque; elle  est  égale  à  R  — BO  ou  à  R(r  —  sin6). 

i5. 
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Valeurs  de  2 A'. 

mm 

Eau i5,oo 

Sel  marin i3,2o 

Acide  azotique 1 1,20 

Acide  chlorhydrique io,5o 

Mercure 6,528 

Alcool 6,00 

Huile  de  lavande 5,6o 

La  connaissance  de  la  formule  précédente  a  conduit  M.  Pla- 
teau à  des  études  nouvelles  et  fort  curieuses  qui  sont  fondées 
sur  la  remarque  suivante.  Si  un  liquide  n'était  pas  pesant,  il 
prendrait  un  état  d'équilibre  uniquement  déterminé  par  les 
actions  moléculaires  qu'il  exerce  sur  lui-même,  il  aurait  une 
pression  constante  dans  toutes  ses  parties,  et  par  conséquent 
sur  tous  les  éléments  de  sa  surface.  Pour  que  cela  puisse 
être,  il  faudrait  que  les  rayons  de  courbure  principaux  en  un 
point  quelconque  de  cette  surface  satisfissent  à  la  condition 

^  -H  j^  =  const. 

Ainsi,  toute  figure  d'équilibre  que  le  liquide  peut  prendre 
doit  satisfaire  à  cette  condition,  et  réciproquement  toutes  les 
formes  de  surfaces  qui  y  satisfont  sont  des  figures  possibles 
d'équilibre  stable  ou  instable. 

Pour  réaliser  un  liquide  sans  pesanteur,  M.  Plateau  com- 
pose avec  de  l'eau  et  de  l'alcool  un  mélange  en  proportions 
telles,  qu'il  ait  exactement  la  densité  de  l'huile  d'olives.  Par 
conséquent,  si  on  introduit  dans  ce  mélange  une  goutte  de 
cette  huile,  elle  y  sera  soustraite  à  la  pesanteur,  elle  s'y  main- 
tiendra en  équilibre  parfait  et  n'y  sera  soumise  qu'aux  seules 
actions  moléculaires  exercées  sur  elle  par  elle-même  et  par  le 
milieu  dans  lequel  elle  nage  sans  se  mêler  avec  lui. 

Les  expériences,  pour  être  bien  faites,  doivent  s'exécuter 
dans  un  vase  parallélipipédique  formé  de  glaces  de  verre  réu- 
nies et  mastiquées  par  leurs  arêtes  (fig.  i23);  un  robinet  infé- 
rieur sert  à  le  vider  au  besoin,  et  des  ouvertures  convenables 
percées  dans  le  couvercle  permettent  d'introduire  à  l'intérieur 
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quelques  petits  appareils  indispensables.  On  engage  au  milieu 
du  liquide  mélaftfé  l'extrémité  d'une  pipette  pleine  d'huile 
Fie.  '^3- 


que  l'on  colores  I  on  e  t  et  qu  on  laisse  peu  a  peu  tomber; 
elle  se  réunit  en  masse  a  1  extrémité  du  tube,  et  quand  elle  est 
en  quantité  suffisante  on  retire  la  pipette  en  la  bouchant. 
L'huile  reste  immobile  à  la  place  où  elle  a  été  déposée ,  elle 
Fie.  '>î. 


Fie.  "î. 


prend  la  forme  sphérique  {fig. 
videmmeni  à  la  condition 


24)'  Cette  figure  satisraît 
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elle  est  en  outre  la  figure  d'équilibre  la  plus  stable,  et  c'esl 
pour  cela  qu'elle  se  forme  naturellement. 

Pour  obtenir  d*autres  formes,  on  a  récours  à  un  artifice  qui 
consiste  à  fixer  certains  points  de  la  surface  à  des  contours  mé- 
talliques formés  de  fils  de  fer  primitivement  graissés  que  Ton 
place  dans  le  mélange  alcoolique  et  entre  lesquels  on  fait  arri- 
ver rhuile  ;  celle-ci  adhère  à  ces  contours  et  se  présente  sous 
des  formes  nouvelles.  Ainsi  dans  un  cercle  elle  se  dispose  sous 
la  forme  d'une  lentille  biconvexe  {Jig.  laS)  dont  les  deux  sur- 
faces ont  le  même  rayon.  Dans  ce  cas,  on  a  déterminé  la  figure 
de  la  masse  en  assujettissant  sa  surface  à  passer  par  une  circon- 
férence fixe. 

On  peut  disposer  en  face  l'un  de  l'autre  deux  contours  cir- 
culaires de  rayon  R  {Jig.  i23),  l'un  porté  sur  un  trépied, 
l'autre  soutenu  par  une  tige  verticale  qui  traverse  le  couvercle 
et  qui  permet  de  le  soulever  et  de  l'abaisser.  Lorsqu'on  remplit 
d'huile  l'intervalle  qui  les  sépare  et  qu'on  règle  convenable- 
ment leur  distance,  on  obtient  entre  eux  un  cylindre  parfait. 
Dans  un  point  quelconque  de  sa  surface  extérieure  les  rayons 
de  courbure  principaux  sont,  l'un  horizontal  et  égal  à  R,  l'autre 
vertical  et  infini  ;  pour  les  calottes  sphériques  qui  terminent 
le  cylindre,  les  rayons  de  courbure  sont  égaux  ;  en  les  dési- 
gnant par  R, ,  nous  aurons  l'équation  de  condition 

I  -2 

Des  mesures  directes  ont  montré  qu'en  effet  R,  =  2R.  La 
quantité  d'huile  doit  être  telle,  que  la  hauteur  du  cylindre  ne 
dépasse  pas  le  triple  de  son  diamètre.  M.  Plateau  a  constaté 
que,  peu  au  delà  de  cette  limite,  le  cylindre  devient  une  figure 
instable  :  si  l'huile  est  en  quantité  plus  grande  on  ne  réussit 
pas  ;  avant  que  la  forme  cylindrique  soit  atteinte,  la  masse  se 
sépare  en  deux  portions  inégales  qui  demeurent  adhérentes 
aux  deux  contours  solides. 

Toutes  ces  expériences  exigent  beaucoup  de  précautions , 
car  l'égalité  des  densités  des  deux  liquides  tend  à  s'altérer  par 
les  variations  de  la  température  et  par  une  faible  action  chi- 
mique qui  s'exerce  entre  l'huile  et  le  liquide  ambiant. 

On  conçoit  maintenant  que  l'on  peut,  par  le  moyen  de  sys- 
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tèmes  solides  convenablement  disposés,  déierminer  des  figures 
très-variables.  Un  contour  polyédral  déterminera  un  polyèdre 
dont  les  faces  seront  convexes  si  l'huile  est  en  excès,  planes 
si  l'on  en  enlève  une  quantité  convenable,  et  concaves  si  l'on 
en  retire  davantage.  Dans  le  cas  où  elles  sont  planes,  B  et  R' 


nt  infinis  et  g -H  ~  =  o(Jig.  126). 


Non-seulement  on  réalise  par  ce  procédé  des  phénomènes 
dus  aux  mêmes  causes  que  les  actions  capillaires,  mais  on 
en  tire  encore  des  conséquences  plus  curieuses,  qui  se  raita- 
chent  à  la  dynamique.  Pour  cela,  une  tige  mince  en  fer  tra- 


verse de  haut  en  bas  l'intérieur  du  vase  ,  s'engage  inférîeOre- 
menl  dans  un  petit  creux  pratiqué  au  milieu  du  fond  de  celui-ci, 
et  porte  à  son  extrémité  supérieure  une  petite  manivelle;  au 
point  de  cette  tige  correspondant  à  la  moitié  de  la  hauteur  du 
vase  est  fixé  par  son  centre  un  petit  disque  horizonul  en  fer. 
Le  vase  étant  rempli  de  liquide  alcoolique,  on  y  forme  une 
sphère  d'huile  qui  enveloppe  le  disque  et  une  partie  de  la  lige , 
et  dont  le  centre  coïncide  avec  celui  du  disque,  puis  on  fait  tour- 
ner lentement  la  manivelle  ;  on  voit  alors  la  sphère  s'aplatir  à  ses 
pôles  et  se  renller  à  son  équateur  par  l'effet  de  la  force  cen- 
trifuge ;  on  sait  que  c'est  à  cette  cause  que  l'on  a  attribué  l'apla- 
tissement du  sphéroïde  terrestre.  Si  l'on  tourne  plus  vite,  l'a- 
platissement augmente,  et  enfin,  pour  une  certaine  vitesse, 
on  voit  la  masse  se  creuser  à  ses  deux  pôles  en  continuant  à 
s'étendre  latéralement,  et  se  transformer  en  un  anneau  parfai- 
tement régulier  ei  complètement  Isolé  du  disque  {Jig.  117). 
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MOUTSMEITS  OTS  A  U  Cl?lLUaiTi.  —  L'étude  que  nous  ve- 
nons de  (aire  des  forces  moléculaires  va  nous  permetlre  d'expli- 
quer plusieurs  phénomènes  curieux  que  l'on  voit  se  produire 
au  contact  des  solides  et  des  liquides. 

Quand  on  place  dans  un  tube  conique  un  liquide  qui  le 
mouille,  on  le  voit  s'avancer  vers  la  pointe  et  ne  s'arrêter 
qu'après  l'avoir  atteinte  (Jig.  ia8);  c'est  qu'en  effet  les  deux 
extrémités  du  liquide  sont  terminées  par  des  surfaces  con- 

Fîg.  12S.  Fig.  13g. 


caves,  et  que  les  pressions  de  l'extérieur  à  l'intérieur  sont  dimi- 
nuées d'autant  plus  que  les  rayons  de  courbure  sont  plus  pe- 
tits; donc  le  liquide  sera  chassé  vers  le  sommet.  Si  le  liquide 
était  du  mercure,  les  surfaces  seraient  convexes,  les  pressions 
seraient  d'autant  plus  considérables  que  les  rayons  seraient 
moins  grands,  et  la  goutte  s'éloignerait  du  sommet. 

On  remarque  qu'en  plongeant  dans  le  mercure  ou  dans  l'eau 
deux  lames  suspendues  très-voisines,  elle  se  rapprochent  vi- 
vement jusqu'à  se  mettre  en  conuct(/g-.  129).  Dans  le  pre- 
mier cas,  le  liquide  s'était  abaissé  entre  elles  jusqu'en  P 
[fig.  i3o},  de  sorte  que  certains  pointsA,  intermédiaires  entre 
les  niveaux  MN  et  P,  sont  pressés  de  l'intérieur  à  l'extérieur 
par  l'atmosphère,  et  de  l'extérieur  à  l'intérieur  par  la  pression 
de  l'atmosphère  augmentée  de  celle  du  liquide  superposé  ;  tes 
lames  tendront  dès  lors  à  se  rapprocher.  Quand  le  liquide  est 


Fîg.  i3i. 


N 


A 
C 


N 
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de  l'eau,  il  s'élève  enlre  les  lames  jusqu'enQ,  et  des  points  tels 
que  B  sont  extérieurement  pressés  par  l'atmosphère,  et  inté- 
rieurement par  la  pression  atmosphérique  diminuée  de  la  co- 
lonne soulevée  BM  ;  ici  encore  la  force  qui  tend  à  rapprocher 
ces  lames  est  supérieure  à  celle  qui  les  pousse  à  s'éloigner. 

Mais  quand  il  arrive  qu'une  des  lames  est  mouillée  par  le 
liquide  et  que  l'autre  ne  l'est  pas,  on  voit  extérieurement  ce 

liquide  monter  jusqu'en  M  contre 
la  première  MAC  (fig*  i3i},  et 
descendre  jusqu'en  P  contre  la 
seconde  DBP,  et  comme,  à  l'in- 
térieur, il  doit  s'élever  d'un 
_  côté  pour  s'abaisser  de  l'autre , 
il  prend  une  position  intermé- 
diaire :  en  C  il  s'élève  moins 
qu'en  M,  en  D  il  s'abaisse  moins 
qu'en  P.  Dès  lors  un  point  A, 
compris  entre  C  et  M,  recevra 
intérieurement  une  pression  atmosphérique,  et  extérieure- 
ment une  pression  moindre;  conséquemment,  la  lame  MC 
s'éloignera  de  l'autre  lame  DP.  De  même,  le  point  B  recevra 
intérieurement  une  poussée  plus  grande  que  l'atmosphère, 
puisqu'il  est  dans  le  liquide  au-dessous  du  niveau,  et  exté- 
rieurement il  sera  comprimé  par  l'atmosphère  seulement: 
cette  seconde  lame  s'éloignera  donc  de  la  première. 

On  peut  réaliser  ces  conditions  en  faisant  nager  sur  l'eau 
des  balles  de  liège,  les  unes  à  l'état  naturel,  qui  sont  mouil- 
lées, les  autres  graissées,  qui  ne  le  sont  pas.  On  constate  une 
attraction  ou  une  répulsion  entre  celles  qui  sont  dans  des  con- 
ditions identiques  ou  différentes. 


D 
B 
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QUATORZIÈME  LEÇON. 

DE  L'ÉQUILIBRE  DES  GAZ. 

Propriétés  communes  aux  liquides  et  aux  gaz.  —  Principe  de  r^;alité  de 
pression  en  tout  sens.  —  Principe  de  l'égale  transmission  des  pressions. 

—  Pesanteur  des  gaz.  —  Pressions  dues  à  la  pesanteur.  —  Principe 
d'Archimède.  —  Aérostats.  —  Poids  des  corps  dans  le  vide  et  dans  Tair. 

-  Liquides  et  gaz  superposés.  —  Mesure  des  pressions  dans  les  gaz. 


PROPRIÉTÉS  GOMMUHES  AUX  URUIDES  ET  AUX  6AX.  —  Quand 
nous  avons  commencé  Tétude  des  liquides,  ils  nous  ont  tout 
d'abord  offert  deux  propriétés  fondamentales  :  Tune  est  Tev- 
trème  mobilité  de  leurs  particules,  l'autre  consiste  dans  la  fa- 
culté qu'ils  ont  de  se  laisser  comprimer  et  d'exercer  ensuite 
un  effort  élastique  pour  revenir  à  leur  état  initial  ;  la  première 
nous  a  autorisés  à  faire  une  hypothèse  plausible  sur  la  consti- 
tution de  ces  corps,  et  après  l'avoir  acceptée  nous  avons  pu 
prévoir  théoriquement  toutes  lés  lois  de  leur  élasticité  :  ces 
lois  ont  été  ensuite  vérifiées  à  posteriori  par  des  expériences 
nombreuses. 

Nous  voici  aujourd'hui  arrivés  à  commencer  la  même  étude 
sur  les  gaz,  et  amenés  naturellement  à  suivre  de  nouveau  la 
même  méthode  d'investigation  ;  mais  elle  sera  loin  d'exiger  les 
mêmes  développements.  Nous  allons  voir,  en  effet,  que  les 
gaz  ont,  avec  les  liquides,  des  analogies  tellement  nombreuses, 
que  leur  constitution  est  à  peu  près  la  même  et  que  leurs  pro- 
priétés générales  sont  identiques. 

En  considérant  d'abord  l'extrême  facilité  avec  laquelle  tous 
nos  mouvements  s'accomplissent  dans  l'air,  nous  reconnais- 
sons que  les  molécules  des  gaz  glissent  les  unes  sur  les  autres 
avec  autant,  peut-être  même  avec  plus  de  facilité  que  les  parti- 
cules des  liquides,  et  la  propriété  étant  la  même  nous  admet- 
tons la  même  hypothèse  sur  la  constitution  des  deux  espèces 
de  corps,  r'esi-à-dire  que  si  les  gaz  étaient' soustraits  à  fin- 
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tluence  de  la  pesanteur  et  enfermés  dans  des  vases,  ils  seraient 
formés  de  molécules  toujours  également  distribuées  dans 
toute  la  masse  ei  dans  toutes  les  directions ,  et  parfaitement 
mobiles. 

D'un  autre  côté,  les  gaz  sont  compressibles  et  élastiques  ; 
c'est  ce  qui  résultera  de  toutes  les  épreuves  auxquelles  on 
les  soumettra,  et  c'est  ce  que  nous  allons  démontrer  par  deux 
expériences  concluantes.  Prenons  d'abord  un  cylindre  de 
verre  fermé  par  un  bout,  plaçons-le  verticalement  sur  une 
table,  engageons  dans  l'ouverture  supérieure  un  piston  ter- 
miné par  une  poignée,  et  chargeons-le  d'un  poids;  nous  voyons 
ce  piston  s'enfoncer  dans  l'intérieur  d'autant  plus  profondé- 
ment que  l'effort  exercé  est  plus  grand  ;  mais  en  même  temps 
le  gaz  résiste  de  plus  en  plus  à  mesure  qu'il  se  comprime  da- 
vantage, et  bientôt  il  fait  équilibre  aux  poids.  Il  se  détend  en- 
suite et  reprend  son  premier  volume,  quand  on  rend  la  liberté 
au  piston. 

Voici  la  deuxième  expérience  :  On  met  une  vessie  fermée 
et  partiellement  remplie  d'air  sous  la  cloche  d'une  machine 
pneumatique,  on  fait  ensuite  le  vide  dans  celte  cloche  autour 
de  la  vessie ,  et  l'on  voit  aussitôt  celle-ci  se  gonfler.  Il  faut 
donc  admettre  que  les  molécules  du  gaz  qu'elle  contient  se 
repoussent  entre  elles  en  comprimant  les  parois,  et  que  l'on 
a  rendu  sensible  celte  répulsion  et  celle  pression  en  enle- 
vant l'air  extérieur  qui  exerçait  sur  la  vessie  une  action  égale 
et  contraire. 

Voilà  donc  les  propriétés  fondamentales  des  liquides  qui  se 
retrouvent  dans  les  gaz,  et  voilà  que  nous  sommes  autorisés  à 
considérer  ceux-ci  comme  formés  de  molécules  tenues  à  des 
distances  égales,  pouvant  se  rapprocher  ou  s'éloigner  quand 
on  augmentera  ou  qu'on  diminuera  la  pression  extérieure,  se 
repoussant  mutuellement  et  également  dans  tous  les  sens, 
réagissant  enfin  sur  les  parois  des  vases  qui  les  renferment 
comme  le  font  les  molécules  des  liquides.  De  cette  identité 
dans  la  constitution  des  deux  classes  de  corps  découlent  né- 
cessairement les  mêmes  conclusions,  et  toutes  les  propriétés 
qui  en  étaient  les  conséquences  dans  les  liquides  non  pesants, 
nous  pouvons  les  admettre  sans  en  répéter  la  démonstration 
pour  les  gaz  considérés  comme  étant  sans  poids. 
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PRINCIPE  DE  L'ÉftALITÉ  RE  PBR8SI0V.  —  La  première  de  ces 
conséquences  est  que  si  Ton  imagine  un  élément  de  surface 
au  milieu  d*un  gaz  enfermé,  il  sera  soumis  sur  les  deux  faces 
à  des  pressions  normales,  indépendantes  de  sa  direction  et  du 
lieu  qu'il  occupe  dans  le  gaz,  et  que  si  Ton  considère  ensuite 
cet  élément  sur  la  paroi/il  recevra  la  même  pression,  quelle  que 
soit  sa  position  :  c'est  le  principe  de  Tégalité  de  pression  étendu 
aux  gaz. 

PRINCIPE  DE  LA  TRANSMISSION  É6ALB  DES  PRESSIONS.  —  Si  nous 
imaginons  qu'un  gaz  ait  été  pris  dans  un  état  de  pression  ini- 
tiale quelconque  et  qu'on  le  comprime  encore  davantage  en 
enfonçant  un  piston  dans  un  tube  adapté  au  vase,  on  verra  le 
volume  du  gaz  diminuer  jusqu'au  moment  où  la  réaction  élas- 
tique sera  devenue  égale  à  la  pression  exercée  ;  alors  cette 
pression  aura  été  transmise  égaletnent  sur  des  surfaces  planes 
égales,  et  proportionnellement  à  leur  étendue  si  elles  sont 
inégales  :  c'est  le  principe  de  la  transmission  proportionnelle 
des  pressions,  tel  qu'on  l'a  énoncé  pour  les  liquides. 

Cette  analogie  des  liquides  et  des  gaz  leur  a  fait  donner  le 
nom  générique  de  fluides;  mais  elle  ne  se  termine  pas  là.  11 
ne  suffit  point  d'avoir  montré  que  les  lois  des  pressions  y  sont 
les  mêmes  quand  on  les  soustrait  hypothétiquement  à  l'action 
p.    j2  de  la  pesanteur,  nous  devons  encore  démontrer 

que  cette  pesanteur  y  développe  des  phéno- 
mènes identiques.  A  cet  effet,  il  faut  commencer 
par  savoir  si  la  pesanteur  agit  réellement,  ce  qui 
était  incontestable  pour  les  liquides,  mais  ce  qui 
fut  ignoré  à  l'égard  des  gaz,  tant  qu'on  n'a  pas 
connu  l'art  de  les  extraire  des  vases.  Voici  l'ex- 
périence qui  résout  cette  question  : 


PESANTEUR  DES  6AZ.  —  Prenons  un  ballon  de 
verre  de  5  à  lo  litres  de  capacité,  fermé  par  un 
tube  à  robinet.  Commençons  par  enlever  l'air 
qu'il  renferme  avec  une  machine  pneumatique, 
fermons  le  robinet  et  suspendons  l'appareil  à 
une  balance  sensible  en  l'équilibrant  par  une 
tare  opposée  (fig»  i32).  Au  moment  où  nous 
ouvrirons  le  robinet,  nous  entendrons  l'air  rentrer  en  sifflant. 
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nous  verrons  le  ballon  baisser,  et  son  poids  augmentera  de 
l'^agS  environ  par  litre  de  capacité.  L'air  est  donc  pesant. 
Tous  les  gaz  le  sont  aussi  bien  que  tous  les  liquides,  et  il  n  y 
a  entre  les  deux  classes  de  corps  que  des  différences  de  densité. 

PBES8I0V8  DUES  A  LA  PESAMTEUB.  —  Une  fois  que  cette  pro- 
priété générale  est  constatée,  tout  ce  que  nous  avons  dit  des 
pressions  déterminées  par  la  pesanteur  dans  les  liquides  va  se 
reproduire  identiquement  pour  les  gaz.  Commençons,  par  un 
cas  fictif  :  imaginons  un  cylindre  élevé  de  plusieurs  lieues  sur 
la  surface  de  la  terre,  parfaitement  .fermé  et  complètement 
rempli  d'air  dans  toute  son  étendue;  décomposons  ce  gaz,  par 
la  pensée,  entranches  horizontales  minces;  elles  représentent 
autant  de  pistons  superposés  qui  pressent  les  uns  sur  les  au- 
tres, et  nous  voilà  ramenés  aux  liquides  pesants.  Alors  la  pres- 
sion s'accroît  de  haut  en  bas.  Dans  une  tranche  quelconque, 
elle  agit  également  sur  toutes  les  surfaces  égales,  qu'elles 
soient  horizontales,  verticales  ou  inclinées.  Elle  se  produit 
sur  les  parois  du  vase;  et,  sur  chaque  élément,  elle  est  égale 
au  poids  du  cylindre  gazeux  qui,  ayant  cet  élément  pour  base, 
s'étend  jusqu'au  sommet  du  tube  considéré.  De  plus,  cette 
pression  est  absolument  indépendante  de  la  forme  ou  de  l'é- 
tendue que  nous  supposerons  au  cylindre  que  nous  avons 
imaginé,  pourvu  que  la  hauteur  reste  la  même. 

Cette  dernière  circonstance  est  d'une  grande  importance,  car 
elle  nous  permet  d'étendre  nos  conclusions  à  l'atmosphère  ter- 
restre tout  entière.  L'atmosphère  est  une  masse  d'air  qui  s'é- 
lève au-dessus  du  sol  à  une  hauteur  que  l'on  évalue  approxi- 
mativement à  une  trentaine  de  lieues.  On  la  suppose  terminée 
par  une  dernière  couche  de  niveau  sans  pression.  Elle  partage 
le  mouvement  de  rotation  du  globe  et  resterait  relativement 
immobile  par  rapport  aux  objets  terrestres,  sans  des  circon- 
stances locales  qui  produisent  les  vents  et  font  è  chaque  mo- 
ment varier  son  équilibre.  Négligeons  ces  perturbations  qui 
sontminimes,  et  nous  pourrons  considérerl'almosphère comme 
une  mer  fluide  en  équilibre,  couvrant  la  terre  jusqu'à  un  ni- 
veau fixe  et  exerçant  les  mêmes  effets  de  pression  que  si  elle 
était  un  liquide  de  densité  très-petite.  Dès  lors,  en  chaque 
élément  il  y  a  une  pression  égale  au  poids  de  l'air  superposé  ; 
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elle  est  coiislanlesurdes  surfaces  <te  niveau  concentriques  à  la 
terre;  elle  diminue  quand  on  s'élève;  elle  croit  quand  on 
s'abaisse,  et  en  chaque  tieu  elle  se  produit  avec  une  inten- 
sité égale  sur  des  surfaces  égales,  quelle  que  soit  leur  direc- 
tion, et  proportionnelle  aux  surfaces surdes  étendues  inégales; 
elle  doit  être  la  même  dans  les  chambres  qu'à  l'air  libre,  et 
serait  constante  sans  les  variations  d'équilibre  que  nous  avons 
négligées.  Nous  allons  dans  quelques  moments  la  mesurer,  et 
montrer  avec  quelle  exacUlude  ces  conclusions  se  justifient. 

PBDIGIPE  B'AMBIWtBE.  ~  âilOSTlTS.  —  Continuant  de  pré- 
voir les  effets  de  l'atmosphère  par  l'analogie  qui  existe  entre 
sa  constitution  et  celle  des  liquides,  nous  reconnaissons  que 
le  principe  d'Archimède  doit  s'y  appliquer;  car  un  corps 
plongé  dans  l'air  recevra  sur  tous  ses  éléments  de  surlace  des 
pressions  qui  se  composeront  en  une  résultante  unique  égale 
au  poids  du  iluide  déplacé  et  appliquée  de  bas  en  haut  à  son 
centre  de  gravité.  La  vérification  expérimentale  exacte  de  ce 
principe  ne  souffrirait  aucune  difTiculté  ;  mais  on  se  contente 
le  plus  souvent  de  l'épreuve  suivante,  qui  constate  la  perle  de 
poids  sans  la  mesurer.  Prenons  (_^g.  i33)  une  petite  balance 
dont  le  fléau  soutient  à  l'un  des  bout< 
une  grosse  sphère  de  cuivre  A  Creuse 
et  fermée,  et  à  l'autre  une  petite  balle 
pleine,  de  même  ppidsB.  On  équilibre 
exactement  ces  deux  masses  dans  l'air 
en  faisant  avancer  ou  reculer  la  plus  pe- 
tite au  moven  d'une  pouliequi  la  porte 
et  qui  forme  un  écrou  marchant  sur  le 
fléau  taraudé  en  vis;  puis  on  place 
l'appareil  sur  le  plateau  d'une  machine 
pneumatique,  et.  après  l'avoir  couvert 
d'une  cloche,  on  faiiprogressivementle 
vide.  On  constate  que  la  grosse  sphère 
devient  progressivement  plus  lourde.  C'est  qu'en  effet  A  etB 
gagnent  tous  deux  dans  le  vide  le  poids  qu'ils  avaient  perdu 
diuis  l'atmosphère,  B  le  poids  d'un  petit  volume  d'air,  A  celui 
d'un  volume  plus  grand.  C'est  pourquoi  A  s'abaisse. 
Désignons  en  général  par  d  et  d' les  densités  par  rapport  à 
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Teau  de  Tair  ei  d'un  corps  plongé  dans  l'atmosphère,  et  par  v 
le  volume  commun,  cd'  et  vd  seront  le  poids  qui  fait  tomber 
le  corps  et  la  poussée  qui  le  chasse  de  bas  en  haut  ;  c  (.rf'  —  d) 
représentera  leur  résultante.  Il  y  aura  dès  lors,  comme  pour 
les  liquides,  trois  cas  à  considérer  suivant  que  Ton  aura  rf'>rf, 
d'=dyd'<id,  et  le  corps  plongé  ou. tombera  «  ou  sera  en 
équilibre,  ou  enfin  s'élèvera  dans  l'atmosphère.  Cette  der- 
nière condition  se  réalise  dans  les  ballons  à  enveloppe  légère 
remplie,  ou  d'air  dilaté  par  la  chaleur,  ou  de  gaz  hydrogène.  Pour 
calculer  la  force  ascensionnelle,  il  faudra  retrancher  le  poids /? 
du  ballon  et  de  ses  agrès  de  la  résultante  f  {d  —  rf'),  ce  qui 

donnera 

v[d-d')-p, 

ou,  en  supposant  que  le  volume  soit  sphérique, 

ir.}\?{d  —  d')—p, 

quantité  que  l'on  calculera  en  se  rappelant  que  d  et  d*  sont  les 
densités  de  l'air  et  de  l'hydrogène  par  rapport  à  l'eau  ;  c'est 
0,001293  pour  l'air  el  o,oooo8g5  pour  l'hydrogène,  à  zéro  et 
sous  la  pression  moyenne  de  l'atmosphère. 

POIDS  D'un  GOBPS  DANS  L'AIB..  —  Une  conséquence  importante 
au  point  de  vue  de  nos  expériences  futures  résulte  de  cette 
action  de  l'air  :  c'est  que  la  balance  ne  nous  donne  pas  le  poids 
vrai  (P)  des  corps  que  nous  pesons,  mais  seulement  la  diffé- 
rence P  entre  ce  poids  et  celui  de  l'air  déplacé,  qui  est  égal 
à  i^di 

P=:(P)~.(;rf; 

et  comme  v^  le  volume  du  corps,  est  égal  au  quotient  de  son 
poids  vrai  (P)  par  sa  densité  D,  on  obtient 


p=(P)(.-^: 


V 


A  la  température  de  zéro,  sous  la  pression  moyenne  de  l'at- 
mosphère, quand  l'air  ne  contient  ni  vapeur  d'eau,  ni  acide 
carbonique,  d  est  égal  à  o,ooi'>.93.  Rien  ne  serait  donc  plus 
aisé  4"©  ^®  passer  des  poids  trouvés  P  aux  poids  vrais  (P),  si 
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l'on  connaissait  la  densité  D  de  la  substance  étudiée  et  si  la 
pesée  était  toujours  faite  dans  Fair  normal;  mais  les  con- 
ditions de  la  pesée  changent  d'un  moment  à  l'autre,  car  la 
température,  la  pression,  la  constitution  chimique  de  l'air  va- 
rient à  chaque  instant,  et  la  valeur  que  Ton  doit  mettre  pour  d 
dans  la  formule  précédente  est  liée  à  toutes  les  variations  at- 
mosphériques. C'est  un  point  sur  lequel  nous  reviendrons 
dans  le  deuxième  volume,  à  l'article  des  densités. 

* 

DIFFÉBEHGES  ENTBE  LES  LIQUIDES  ET  LES  SAS.  —  Nous  n'aurions 
pas  donné  une  idée  exacte  de  la  constitution  des  gaz  si,  après 
avoir  signalé  les  analogies  qu'ils  ont  avec  les  liquides,  nous  ne 
mettions  en  regard  les  dissemblances  qui  séparent  les  uns  et 
les  autres.  La  première  que  nous  rencontrons  est  la  différence 
considérable  de  leur  densité.  Un  litre  d'eau  pèse  looo  gramoies, 
et  le  poids  d'un  même  volume  des  autres  liquides  varie  à  peu 
près  de  700  à  3ooo  grammes;  celui  des  métaux  fondus  et  du 
mercure  est  encore  plus  considérable ,  il  est  compris  entre 
6000  et  23  000  grammes.  Entre  ces  limites  se  trouvent  tous  les 
intermédiaires  possibles,  et  Ton  peut  dire  que  les  liquides 
forment  un  premier  groupe  de  corps  à  densité  considérable. 
Les  gaz,  au  contraire,  constituent  une  seconde  classe  où  Ton 
trouve  pour  le  poids  d'un  litre  des  nombres  variant  entre  o^joS 
et  1 1  grammes  ;  ce  sont  des  substances  dont  la  densité  est  beau- 
coup plus  faible  que  celle  des  liquides,  et  entre  ces  deux  classes 
de  fluides  il  y  a  une  lacune  qui  n'est  comblée  par  aucun  corps. 

On  remarque  ensuite  que  la  compressibilité  des  liquides  est 
très-faible,  pendant  qu'elle  est  considérable  dans  les  gaz. 
Quand,  au  moyen  d'un  piston,  on  réduit  le  volume  des  pre- 
miers, leurs  molécules  se  rapprochent  très-peu  et  leur  densité 
varie  à  peine  ;  mais  la  force  de  réaction  que  l'on  développe  par 
ce  rapprochement  presque  insensible  est  très-énergique.  Il 
suffit  d'avoir  diminué  de  4^  millionièmes  le  volume  de  l'eau 
pour  avoir  produit  une  pression  égale  à  celle  de  l'atmosphère. 
Il  n'en  est  point  de  même  des  gaz  :  quand  on  enfonce  un  pis- 
ton dans  un  tube  qui  contient  de  l'air  ordinaire,  il  faut  réduire 
le  volume  à  la  moitié  pour  doubler  la  pression,  au  tiers  pour 
la  tripler.  £n  général  un  gaz  prend  un  volume  indéfînioienl 
croissant  à  mesure  qu'on  diminue  sa  pression,  et  il  se  réduit 
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à  occuper  un  espace  de  plus  en  plus  petit  quand  on  le  com- 
prime de  plus  en  plus.  C'est  cette  facilité  qu'ils  ont  à  prendre 
tous  les  volumes  possibles  qui  a  fait  donner  aux  gaz  le  nom 
de  fluides  compressibles,  tandis  que  Ton  réservait  autrefois 
et  que  Ton  donne  encore  aujourd'hui  aux  liquides  la  désigna- 
tion de  fluides  incompressibles. 

Pour  apprécier  avec  exactitude  les  différences  et  les  analo- 
gies des  liquides  et  des  gaz,  il  faut  étudier  les  circonstances 
qui  engendrent  les  uns  et  les  autres^ 

Considérons  un  volume  V  d'eau  prise  à  loo**  de  température, 
soumise  à  l'action  d'un  gaz  superposé  exerçant  sur  elle  une 
pression  de  10  atmosphères  par  exemple.  Si  nous  diminuons 
successivement  cette  pression  de  i  atmosphère  à  chaque  fois, 
le  volume  croîtra  de  Vfz  à  chaque  opération,  et  les  molécules 
qui  étaient  maintenues  à  des  distances  très-petites  s'écar- 
teront très-peu,  mais  d'une  quantité  constante  à  chaque 
fois,  et  l'eau  conservera  Vélat  liquide.  Aussitôt  que  la  pres- 
sion arrive  à  n'être  plus  que  de  i  atmosphère,  cette  loi  de  di- 
latation cesse  brusquement  de  se  continuer,  l'eau  prend  sans 
transition  un  volume  1680  fois  plus  considérable  que  le  pre- 
mier, et  à  partir  de  là  elle  s'est  transformée  en  un  véritable 
gaz  ayant  toutes  les  propriétés  de  l'air  et  les  conservant  sous 
toutes  les  pressions  inférieures. 

Pour  mieux  faire  comprendre  ce  fait,  faisons  l'expérience 
inverse  ;  examinons  ce  gaz  formé  par  l'eau ,  prenons-le  d'abord 
sous  une  pression  très-faible  et  faisons-la  croître  progressive- 
ment :  nous  le  verrons  se  réduire  à  la  moitié,  au  tiers  ou  au  quart 
quand  cette  pression  deviendra  double,  triple  ou  quadruple,  et 
il  conservera  l'état  gazeux  ;  mais  quand  nous  arriverons  à  dé- 
passer i  atmosphère,  il  prendra  subitement  un  volume  1680  fois 
plus  petit,  une  densité  1680  fois  plus  grande,  il  se  rassemblera 
à  la  partie  inférieure  sous  forme  liquide,  et  à  partir  de  ce  mo- 
ment il  ne  se  comprimera  plus  que  très-peu  pour  des  pressions 
très-considérables.  J'ai  pris  comme  exemple  l'eau  à  100*»,  j'au- 
rais pu  citer  l'acide  carbonique  qui  se  liquéfie  à  — 78**;  mais 
quel  que  soîl  le  corps  que  l'on  étudie,  la  loi  est  générale  et 
ia  conclusion  est  toujours  la  même.  Les  fluides  changent 
d'état  suivant  les  circonstances  ;  liquides,  sous  une  forte  pres- 
sion, ils  sont  denses  et  peu  compressibles;  gazeux,  quand  ils 
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sont  moins  comprimés,  ils  ofTrent  une  faible  densité  et  une 
grande  compressibîlité,  et  ils  passent  brusquemeni  d'un  état  i 
l'autre  à  une  pression  intermédiaire. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  de  général  sur  les  gaz  peut 
maintenant  se  résumer.  Ce  sont  des  corps  constitués,  comme 
les  liquides,  par  des  molécules  qui  se  repoussent;  qui  trans- 
mettent les  pressions  de  la  même  manière  ;  qui  se  disposent 
sous  l'inHuence  de  la  pesanteur  en  couches  dont  les  densités 
et  les  pressions  croissent  de  haut  en  bas;  dans  lesquels  le 
principe  rt'Archimède  se  vérifie,  et  les  conditions  d'équilibre 
des  corps  immergés  se  retrouvent  :  voilà  pour  tes  analogies. 
Ce  sont  ensuite  des  corps  qui  ont  des  densités  irès-faibles,  qui 
offrent  une  compressibilité  très-grande,  et  qui,  lorsqu'ils  ont 
été  soumis  à  une  pression  sufjisinte,  peuvent  se  transformer 
en  liquides  :  telles  sont  leurs  propriétés 
générales,  et  nous  allons  avoir  à  les  étudier 
en  détail.  Avant  d'y  arriver,  revenons  sur 
la  question  de  la  pression  dans  les  gaz  pour 
dire  comment  on  la  constate  et  comment  on 
la  mesure. 

KESUBE  SE  LA  IKGSSIOI)  DAIS  LES  SAI. — Pre> 
nons  une  cloche  H  fermée  de  toute  pan 
ijig.  i34),  et  dans  laquelle  on  puisse  à  vo- 
lonté puiser  ou  introduire  du  gaz  au  moyen 
d'une  machine  pneumatique.  Un  tube  re- 
courbé AMBC  plonge  par  le  bas  dans  le  vase 
et,  traversant  la  partie  supérieure,  s'élève 
jusqu'en  C.  Ce  tube  est  fermé  au  sommet; 
il  contient  du  mercure  et  l'espace  BC  esl 
entièrement  purgé  d'air.  Si  l'on  fait  le  vide 
e  ■  I  parfait  dans  le  vase  M,  le  mercure  s'établit 

'  "    ~  dans  le  tube   AMB  au  même  niveau  AA' 

J    ,'^  dans  les  deux  branches;  mais  au  moment 

1      I  où  l'on  fait  entrer  de  l'air  dans  la  cloche,  le 

^-ii]V>      niveau  monte  en  B  et  s'y  fixe  pendant  qu'il 
su^^^^      descend  en  A  d'une  autre  part. 
■  Puisque  le  mercure  est  maintenant  élevé 

hauteur  h  dans  la  branche  fermée  au-dessus  du  niveau  A, 
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il  exerce  sur  la  surface  A  une  pression  verticale  de  bas  en 
haut,  et  qui  est  égale  au  poids  d'une  colonne  ëe  mercure  qui 
aurait  A  pour  base  et  h  pour  hauteur;  et  comme  Téquilibre 
est  établi,  il  faut  que  le  gaz  exerce  une  pression  contraire 
de  haut  en  bas  sur  la  même  surface  du  mercure»  et  qu'elle  soit 
égale  au  poids  d'une  colonne  cylindrique  de  ce  liquide  qui 
aurait  A  pour  base  et  h  pour  hauteur.   ' 

Si  donc  S  représente  la  surface  A  en  centimètres  carrés,  h  la 
différence  des  niveaux  du  mercure  en  centimètres,  et  i3,59  ^^ 
densité  du  mercure,  la  pression  P  s'exprimera  en  grammes 
par 

P  =  SA.  13,59. 

Dans  la  mesure  que  l'on  fait  de  la  pression  des  gaz,  on  con- 
vient généralement  de  prendre  l'unité  de  surface  pour  étendue 
pressée  ;  alors  la  pression  est  représentée  par  A.  18,59;  comme 
elle  est  proportionnelle  à  la  hauteur  A,  on  se  contente  d'expri- 
mer cette  hauteur.  On  dira  donc  une  pression  de  lo,  i5, 20  centi- 
mètres, et  cela  devra  se  traduire  ainsi  :  la  pression  exercée  sur 
*  Tuhité  de  surface  est  égale  au  poids  d'une  colonne  de  mercure 
qui  aurait  cette  surface  pour  base  et  10,  i5,  20  centimètres  de 
hauteur.  Telle  est  la  méthode  générale  pour  apprécier  et  ex- 
primer la  pression  d'un  gaz,  et  nous  pouvons  en  particulier 
rappliquer  à  l'atmosphère. 

Dans  ce  cas,  l'expérience  prouve  que  la  différence  de  hau- 
teur entre  B  et  A  est  égale  en  moyenne  à  76  centimètres  :  on 
dit  alors  que  la  pression  est  égale  à  76  centimètres;  cela  veut 
dire  qu'elle  est  exprimée  en  grammes  par 

76  X  13,59=  >o33»,3, 

sur  I  centimètre  carré,  et  par 

SX76X  i3,59  =  Sx  io33s3, 

sur  une  surface  de  S  centimètres  carrés.  De  plus,  la  pression  que 
l'air  exerce  en  A  est  égale  au  poids  d'une  colonne  de  gaz  qui 
aurait  cette  surface  pour  base  et  qui  se  terminerait  à  la  limite 
de  l'atmosphère.  Ce  poids  est  donc  égal  à  celui  d'une  colonne 
de  mercure  de  même  base,  qui  aurait  76  centimètres  de 
hauteur. 

16. 
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L'appareil  figuré  ci-dessus  offre  d'ailleurs  un  moyen  de  bien 
montrer  Texistence  de  la  pression  atmosphérique;  il  porte  un 
second  tube  DEF  en  communication  libre  avec  Tair  par  D  el 
avec  la  cloche  par  F.  Quand  tout  est  dans  Tair,  les  deux  ni- 
veaux D  et  £  sont  les  mêmes;  mais  au  moment  où  l'on  enlève 
peu  à  peu  le  gaz  de  la  cloche,  la  pression  y  diminue  et  le 
mercure  s'élève  en  E.En  même  temps  il  baisse  en  B  et  s'élève 
en  A. 


■»«»i 
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DU  BAROMÈTRE. 

Construction  détaillée  du  baromètre.  —  Baromètre  de  Fortin.  —  Correc- 
tion de  la  capillarité.  —  Baromètre  de  Gay-Lussac,  de  Bunten.  —  Calcul 
de  la  pression  atmosphérique  sur  une  surface  quelconque.  —  *  Formule 
barométrique. 


Après  rétude  qui  vient  d'être  faite  de  la  constitution  des 

gaz,  il  nous  reste  à  exposer  comment  on  mesure  en  un  point 

Fîg.  i35.  quelconque  du   globe ,  et  à  un   moment 

donné,  la  pression  que  l'atmosphère  y 
exerce.  Il  n'y  a  pour  cela  qu'à  faire  une 
application  de  la  méthode  générale»  c'est- 
à-dire  à  chercher  la  hauteur  du  mercure 
soulevé  dans  un  tube  vide;  l'Instrument 
qui  sert  à  cette  détermination  se  nomme  le 
baromètre, 

Torricelll  ayant  rempli  complètement  avec 
du  mercure  un  long  tube  fermé  par  le  bas, 
boucha  l'extrémité  ouverte  avec  le  doigt  et 
la  retourna  pour  la  plonger  au  milieu  d'un 
bain  de  mercure  ;  retirant  ensuite  le  doigt, 
il  cessa  de  soutenir  le  liquide  dans  le  tube, 
alors  il  le  vit  baisser  et  s'arrêter  après  quel- 
ques oscillations  à  une  hauteur  de  760  milli- 
mètres en  moyenne  au-dessus  du  niveau 
extérieur  (^g.  i35).  D'après  les  principes 
que  nous  venons  de  poser,  il  faut  conclure 
qu'une  colonne  verticale  de  l'atmosphère 
pèse  autant  qu'un  cylindre  de  mercure  qui 
aurait  la  même  section  et  une  longueur  de 
960  millimètres.  Cette  expérience  célèbre 
a  été  étendue  et  variée  par  Pascal;  elle  fut  faite  avec  de  l'eau. 
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du  vin  et  de  l'huile,  et  l'élévation  des  divers  liquides  fut 
trouvée  en  raison  inverse  de  leur  densité,  ce  qui  est  conforme 
à  la  théorie;  elle  fut  répétée  sur  le  sommet  des  édiflces  et  des 
hautes  montagnes,  et  la  hauteur  barométrique  y  fut  moins 
grande  qu'à  leur  base,  ce  que  Pascal  avait  prévu.  C'est  à  celte 
occasion  qu'il  posa  les  principes  de  l'équilibre  des  liquides  et 
des  gaz  tels  que  nous  les  avons  exposés,  et  qu'il  donna  la  théo- 
rie du  baromètre  à  laquelle  il  n'y  eut  plus  rien  à  ajouter.  Nous 
allons  entrer  dans  tous  les  détails  nécessaires  pour  faire  com- 
prendre la  construction  de  cet  appareil. 

GONSTRUGTIOH  DU  BAEOMÈTBE.  —  On  choisit  un  tube  de  verre 
ou  de  cristal  bien  droit,  régulier  dans  toute  sa  longueur  et 
exempt  de  bulles  ou  de  stries.  Pour  le  nettoyer,  ce  qui  est 
essentiel,  on  le  lave  à  Tacide  azotique  bouillant,  puis  on  le 
rince  avec  de  l'eau  distillée  et  on  le  sèche  ;  ensuite  on  ferme 
un  des  bouts  à  la  lampe,  et  l'on  souffle  à  l'autre  extrémité  une 
ampoule  dont  on  verra  bientôt  l'usage.  Le  tube  étant  prêt,  il 
faut  ensuite  choisir  et  purifier  le  mercure,  aûn  que  sa  densité 
soit  toujours  la  même;  il  faut  surtout  le  débarrasser  d'un 
oxyde  noir  qui  se  forme  spontanément  à  l'air,  qui  ternit  le 
métal  et  le  fait  adhérer  au  verre.  Dans  ce  but,  on  le  traite  par 
l'acide  azotique,  qui  dissout  l'oxyde  et  les  métaux  étrangers, 
et  l'on  prolonge  l'action  en  agitant  de  temps  en  temps»  jus- 
qu'au moment  oii  l'on  voit  naître  des  vapeurs  rutilantes;  en- 
suite on  lave  à  grande  eau  et  l'on  sèche.  Après  que  Ton  a 
terminé  ces  préparations  essentielles,  on  emplit  le  tube  depuis 
la  base  jusqu'à  la  naissance  de  l'ampoule  avec  le  mercure 
purifié. 

En  examinant  Taspect  du  mercure  dans  le  tube,  on  y  re- 
marque de  nombreuses  bulles  d'air  interposées,  mêlées  à  des 
gouttelettes  d*eau,  et  si  l'on  retournait  l'appareil  dans  un  bain, 
comme  le  faisait  Torricelli,  on  verrait  une  partie  de  ces  bulles 
monter  dans  la  chambre  barométrique  et  y  exercer  consé- 
quemment  une  pression  qui  fausserait  les  indications  de  l'in- 
strument. Il  est  donc  essentiel  de  les  chasser  complètement, 
ce  qui  nécessite  l'opération  suivante.  On  dépose  ce  tube  sur 
un  gril  incliné  où  il  est  soutenu  de  distance  en  distance  par 
des  appuis  en  fer  (Jig*  i36),  et  l'on  place  autour  de  lui  et 
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dans  toute  sa  longueur  des  charbons  allumés  qui  l'amènent  à 
une  température  voisine  de  celle  qui  raelle  mercure  en  ébul- 
lition;  puis  on  dispose  à  la  base,  en  B,  sur  une  longueur  de 
lo  centimètres,  un  petit  us  de  charbons  rouges  qui  suréchauf- 


fent  le  mercure  aux  parties  qu'ils  touchent  et  le  font  bîeniôl 
bouilhr.  A  chaque  bulle devapeur  qui  naît,  le  liquide  tout  entier 
se  soulève,  et  c'est  pour  le  retenir  qu'il  y  a  une  ampoule  au 
sommet,  puis  il  retombe  en  produisant  l'effet  du  marteau 
d'eau,  c'est-à-dire  des  secousses  répétées  qui  agitent  brusque- 
ment le  tube  et  le  briseraient  ceruinement  si  l'opérateur  ne 
surveillait  consUmment  l'ébullition  et  ne  la  modérait  en  re- 
tirant ou  remettant  des  charbons,  suivant  qu'elle  marche  trop 
vite  ou  trop  lentement.  Au  bout  de  cinq  minutes  environ,  on 
enlève  un  à  un  les  charbons  qui  sont  à  la  base  du  tas  B  pour 
les  porter  à  son  sommet,  ce  qui  arrête  l'ébullition  en  bas  pour 
la  faire  naître  plus  haut;  et  en  continuant  peu  à  peu  ce  trans- 
port des  charbons  tout  le  long  du  tube,  on  fait  successivement 
bouillir  toutes  les  parties  du  mercure  qu'il  contient,  et  l'on 
balaye  par  la  vapeur  qui  se  forme  toute  l'humidité  et  tout  l'air 
qui  étaient  primitivement  restés  en  adhérence  avec  le  verre, 

Après  celte  opération,  le  mercure  a  complètement  changé 
d'aspect.  Non-seulement  les  bulles  ont  disparu,  mais  la  sur- 
face a  pris  l'éclat  vif  et  métallique  du  miroir  le  plus  parfait  : 
c'est  à  ce  signe  que  l'on  reconnaît  si  le  baromètre  est  bien 
purgé. 

Après  le  refroidissement,  on  coupe  l'ampoule  qui  terminait 
l'extrémilé  ouverte  du  tube,  on  achève  de  remplir  avec  du 
mercure  sec  et  chaud,  jusqu'à  ce  que  le  sommet  liquide  dé~ 
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passe  les  bords  du  tube  par  un  bouton  convexe;  on  ferme  avec 
le  doigt  en  écrasant  le  bouton,  et  l'on  retourne  l'appareil  pour 
le  plonger  dans  le  bain  comme  le  Taisait  Torricelli.  11  Taut 
s'assurer  qu'au  moment  où  l'on  enlève  le  doigt  aucune  bulle 
d'air  ne  remonte  dans  la  chambre  barométrique. 

Quand  un  baromètre  a  été  construit  comme  nous  venons  de 
le  dire,  il  faut  le  munir  d'une  échelle  divisée  en  millimètres 
pour  mesurer  à  chaque  moment  ta  distance  verticale  des  deux 
niveaux  ;  or,  comme  le  mercure  ne  peut  s'élever  dans  le  tube 
sans  baisser  d'une  quantité  correspondante  dans  la  cuvette,  il 
faudra  que  l'échelle  soit  disposée  pour  que  l'on  puisse  à  la  fois 
observer  les  positions  des  deux  sommets,  puisqu'ils  sont  lotis 
deux  variables.  Cette  nécessité  complique  l'appareil,  et  l'on  a 
p.  ,  inventé  pour  y  satisfaire  différentes  dispositions 
que  nous  allons  faire  connaître. 

!  'iL 

BABOIIËTBII  nu.  —  Si  le  baromètre  est  destiné 
à  des  expériences  précises  de  laboratoire  et  qu'il 
ne  doive  pas  être  déplacé,  on  emploie  pour  cu- 
vette une  auge  en  fonte  qui  a  la  forme  d'un  pa- 
railélipipède  rectangulaire  droit  (^g*.  iB^).  On  la 
fixe  contre  une  planche  épaisse  scellée  dans  le 
mur;  on  soutient  le  tube  barométrique  par  des 
tasseaux  B  et  C,  et  les  mesures  des  hauteurs  sont 
prises  avec  un  cathétomètre  réglé  à  t'avance  ei 
immuablement  établi  en  face  de  l'appareil.  Pour 
obtenir  ces  mesures  avec  toute  l'exactitude  pos- 
sible, on  a  disposé  au-dessus  de  la  cuvette  une 
vis  %'eriicale  à  deux  pointes  A  que  l'on  manœuvre 
au  moyen  d'un  bouton  fileté,  et  qui  monte  ou 
descend  dans  un  écrou  immobile.  Au  moment 
où  l'on  veut  opérer,  on  fait  descendre  la  pointe 
inférieure  jusqu'à  toucher  le  mercure,  ei  l'on 
réalise  ce  conuci  avec  la  plus  parfaite  précision, 
car  l'observateur  voit  à  la  fois  la  pointe  et  son 
image  réfléchie  par  le  mercure  marcher  l'une 
vers  l'autre  quand  on  approche  de  l'affleurement,  se  toucher 
quand  on  l'a  atteint,  et  la  surface  de  mercure  se  déprimer 
en  ombilic  quand  on  le  dépasse.  Une  fois  le  contact  obtenu. 


1^, 


Fîg.   i38. 
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on  vise  avec  le  cathétomètre  le  niveau  du  mercure  dans  le 
tube  d'abord,  puis  la  pointe  supérieure  de  la  vis  ensuite,  et, 
pour  avoir  la  hauteur  cherchée,  on  ajoute  à  la  course  de  la 
lunette  la  longueur  de  la  pointe  affleurante ,  qui  est  constante 
et  que  Ton  mesure  une  fois  pour  toutes.  De  tous  les  baro- 
mètres, celui-ci  est  le  plus  simple,  et  de  toutes  les  méthodes 
pour  mesurer  les  hauteurs,  celle  que  nous  venons  d'indiquer 

est  la  meilleure  :  car  d'abord  on  trouve 
directement  la  différence  verticale  des 
niveaux,  que  l'appareil  soit  incliné  ou 
non  ;  ensuite  on  obtient  l'affleurement 
de  la  pointe  avec  une  rigueur  parfaite, 
et,  en  troisième  lieu,  la  mesure  est  faite 
parla  plus  exacte  des  méthodes  connues, 
au  moyen  d'une  lunette  qui  grossit  les 
objets  visés,  et  avec  une  précision  qui 
I        i^^Miii     -m,c      dépasse  un  cinquantième  de  millimètre. 

Ce  baromètre  est  dû  à  M.  Regnault. 

BABOMÊTBE  DE  FOBTIR.  —  Mais  il  n'est 
pas  toujours  possible  d'installer  le  baro- 
mètre comme  nous  venons  de  le  faire. 
Puisqu'il  doit  servir  à  mesurer  la  hauteur 
des  montagnes,  il  faut  le  rendre  portatif, 
et,  sans  diminuer  la  précision  des  me- 
sures, il  faut  simplifler  le  moyen  de  les 
faire.  Le  baromètre  de  Fortin,  que  nous 
allons  décrire,  satisfait  pleinement  à  ces- 
nécessités.  La  cuvette,  représentée  en 
coupe  dans  la  ^g*.  i38,  est  formée , 
I**  par  un  couvercle  en  buis  CC ,  dou- 
blé de  cuivre  extérieurement  et  sur- 
monté d'un  tube  central  BB  pour  laisser 
passer  le  baromètre;  2°  par  une  lanterne 
cylindrique  en  verre  DD  mastiquée  à 
ses  deux  bouts ,  et  maintenue  par  trois 
tiges  de  cuivre  à  vis  dont  l'une  se  voit  en 
CH;  3°  par  un  large  tube  vissé  EFGH  qui 
porte  une  vis  ascendante  Q;  4°  ps^r  un  cylindre  de  buis  MNMN 


m 


\0t^' 


9.5o  QUINZIEME  LEÇON, 

qui  est  composé  de  deux  bagues  vissées  l'une  sur  l'autre ,  la 
première  MM  fixée  à  l'enveloppe,  et  la  deuxième NN  qui  peut 
se  démonter  et  qui  se.prolonge  par  un  sac  en  peau  de  chamois 
lié  sur  son  contour  :  ce  sac  est  le  îond  de  la  cuvette,  il  sou- 
tient le  mercure  qu'elle  renferme,  et  il  est  lui-même  appuyé 
sur  re:itréniité  de  la  vis  Q.  Toutes  ces  pièces  sont  figurées  en 
perspective,  démontées  et  renversées,  dans  la  fig.  i4«. 

On  conçoit  qu'en  élevant  ou  en  abaissant  la  vis  Q  on  fait 
monter  ou  descendre  le  fond  mobile,  et  par  suite  le  mercure 
qu'il  renferme;  on  peut  dès  lors  profiter  de  celte  disposition 
pour  amener  à  un  point  invariable  le  niveau  dans  la  cuvette. 
A  cet  effet,  te  couvercle  CC  est  percé  d'un  trou  latéral  qui  donne 
accès  à  une  pointe  d'ivoire  A,  invariablemeni  fixée,  et  dont  l'ex- 
trémité marque  le  niveau  constant  oii  l'on  ramène  le  piercure 
Fir-  i3q  ^"  moment  de  chaque  observation,  en  faisant 

jouer  la  vis  Q.  L'affleurement  se  règle  avec  la 
même  précision  et  par  le  même  moyen  que 
dans  l'appareil  précédent. 

Il  nous  reste  à  décrire  le  tube  barométrique 
qui  vient  plonger  dans  la  cuvette  à  travers  l'ou- 
verture centrale  BB  [Jig.  i38).  Une  pièce  de 
peau  de  chamois,  liée  d'une  part  sur  le  lube  et 
de  l'autre  sur  le  prolongement  BB,  Gie  ces 
parties  l'une  a  l'autre,  laisse  pénétrer  l'air  sans 
obstacle  dans  la  cuvette;  mais  étant  imper- 
méable au  mercure ,  elle  l'empècheraii  de 
s'échapper  s'il  arrivait  jusqu'à  elle.  Pour  ga- 
rantir le  tube  des  chocs  qu'il  pourrait  recevoir, 
on  le  couvre  d'une  enveloppe  cylindrique  de 
cuivre  que  l'on  visse  en  BB  et  sur  laquelle  est 
tracée  en  millimètres  une  division  dont  le  zéro 
correspond  à  la  pointe  d'ivoire,  c'est-à-dire  au 
niveau  constant  où  le  mercure  est  ramené  a 
chaque  observation.  Dans  le  haut,  l'enveloppe 
est  coupée  longitudinalement  par  deux  fentes 
opposées  (fig-  'Sg),  à  travers  lesquelles  on 
voit  le  sommet  A  du  mercure  et  où  se  meut 
un  curseur  annulaire  D  que  l'on  fait  montor 
ou  descendre  au  moyen  d'un  pignon  C  le  long  d'une  crémail- 
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1ère.  Si  Ton  veut  faire  une  mesure,  on  descend  le  curseur  en 
tenant  Toeil  dans  le  plan  horizontal  qui  passe  par  ses  bords 
antérieur  et  postérieur,  jusqu'au  moment  où  ce  plan  devient 
tangent  à  la  surface  supérieure  du  mercure.  Ce  curseur  porte 
un  vernier  dont  les  divisions  courent  le  long  de  celles  qu'on  a 
marquées  sur  le  tube.  Le  zéro  fait  connaître  le  nombre  de  mil- 
limètres, et  le  numéro  de  la  division  coïncidente  exprime  les 
dixièmes. 

Tel  qu'il  vient  d'être  décrit,  le  baromètre  de  Forlin  nous 
offre  un  premier  avantage  :  c'est  que  le  niveau  extérieur  y 
étant  ramené  à  une  hauteur  toujours  constante,  il  n'y  a  qu'une 
observation  à  faire  et  qu'une  erreur  de  lecture  à  craindre  ;  mais 
c'est  surtout  au  moment  oii  on  veut  le  transporter  que  sa  su- 
périorité se  révèle.  Si  l'on  incline  brusquement  un  baromètre 
ordinaire,  on  voit  le  mercure  se  précipiter  rapidement  vers  le 
sommet  du  tube  et  le  frapper  violemment  en  faisant  l'effet 
du  marteau  d'eau  ;  et  comme  dans  les  voyages  ces  chocs  se 
répéteraient  à  chaque  instant,  les  dangers  de  rupture  seraient 
toujours  imminents.  Outre  cela,  si  l'on  retourne  le  tube  ou  si 
l'on  agite  vivement  la  cuvette,  on  y  fait  pénétrer  de  l'air,  et 
l'on  doit  toujours  craindre  que  des  bulles  gazeuses,  arrivées 
jusqu'à  la  chambre  barométrique  ^ans  jêtre  aperçues,  n'aient 
faussé  l'instrument.  Le  baromètre  de  Forlin  rend  tous  ces  acci- 
dents à  peu  près  impossibles.  Quand  on  veut  le  transporter, 
on  soulève  peu  à  peu  la  vis  Q  ;  alof  s  le  mercure  monte  dans  la 
cuvette  qu'il  remplit  d'abord  en  chassant  à  travers  la  peau  de 
chamois  l'air  qu'elle  contenait,  puis  il  s'élève  dans  le  tube 
jusqu'au  sommet,  et,  aussitôt  qu'il  y  arrive,  l'opérateur  en  est 
averti  par  une  résistance  subite  que  la  vis  lui  oppose.  Il  est  alors 
assuré  que  le  mercure  ne  peut  plus  éprouver  de  ballottements, 
que  l'introduction  de  l'air  est  devenue  impossible,  et  il  peut  sans 
aucun  danger  incliner,  renverser  ou  agiter  l'instrument  sans 
avoir  aucune  altération  ni  aucune  rupture  à  redouter.  On  en- 
ferme ordinairement  le  baromètre  dans  un  étui  muni  d'une  ban- 
doulière, ou  dans  une  canne  creuse  [fig,  i4o}  qui  se  divise  en 
trois  parties  articulées,  lesquelles  ont  aussi  leur  utilité,  car  elles 
forment  un  support  pour  accrocher  l'instrument  au  moyen  d'une 
suspension  à  la  Cardan.  Si  enfin,  malgré  toutes  ces  précautions, 
le  baromètre  vient  à  se  briser,  il  est  toujours  possible  à  un  voya- 
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geur  de  le  reconslruire,  et,  comme  on  y  est  quelquefois  obligé, 

Vie-  *!,<. 


;  devons  entrer  dans  quelques  détails  sur  celte  opération 
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Après  avoir  fait  bouillir  le  mercure  dans  le  lube  comme  je 
Tai  indiqué,  il  faut  réunir  ce  tube  à  la  cuvette.  A  cet  effet ,  je 
percerai  dans  un  morceau  de  peau  de  chamois  un  trou  étroit 
à  travers  lequel  je  ferai  passer  Textrémité  ouverte  du  tube  jus- 
qu'au delà  d'une  dilatation  D  (fig,  141»  n""  i  );  puis  avec  un  fil 
ciré  je  fixerai  la  peau  sur  le  tube  en  la  liant  solidement.  J'in- 
troduirai ensuite  la  pointe  du  tube  dans  le  goulot  central  BB  de 
la  cuvette  renversée  (n°  2);  elle  y  pénétrera  jusqu'à  la  dilata- 
tion D,  qui  a  été  faite  à  dessein  plus  grande  que  l'ouverture  du 
goulot.  Alors  je  retournerai  la  peau  de  chamois  sur  elle-même 
pour  la  ramener  sur  le  goulot  BB,  où  je  la  lierai  avec  soin  ; 
après  quoi  j'en  couperai  les  bords,  et  le  baromètre  étant  fixé  à 
la  cuvette,  je  pourrai  tout  de  suite  l'introduire  dans  son  enve- 
loppe que  je  visserai  sur  l'écrou  BB. 

Dans  cette  position ,  l'extrémité  ouverte  O  du  tube  s'élève 
verticalement  dans  la  cuvette  retournée.  Le  fond  étant  démonté 
et  la  deuxième  bague  NN  (n°  3)  du  cylindre  de  buis  étant  dé- 
vissée ,  je  verserai  du  mercure  autour  du  tube  jusqu'à  recou- 
vrir son  extrémité  0  et  établir  la  continuité  entre  celui  que  je 
verse  et  celui  qui  remplit  le  tube.  Après  quoi  il  n'y  aura  plus 
qu'à  revisser  la  pièce  NN,  puis  le  tube  GHEF  (n°  4)  qui  porte  la 
vis  Q,  à  serrer  celle-ci  sur  le  fond  de  peau  de  chamois,  et  l'ap- 
pareil se  trouvera  précisément  dans  la  situation  où  on  le  place 
quand  on  veut  le  transporter. 

GOBBEGTION  DE  LA  GAPOiLABITÉ.  —  Puisque  l'on  peut,  dans  les 
baromètres  bien  construits  ,  mesurer  la  hauteur  du  mercure  à 
un  vingtième  et  même  à  un  cinquantième  de  millimètre,  il 
devient  nécessaire  de  tenir  compte  de  toutes  les  causes  pertur- 
batrices qui  pourraient  augmenter  ou  diminuer  la  colonne  d'une 
quantité  comparable  à  un  cinquantième  de  millimètre.  Or  il 
n'est  pas  difficile  de  voir  que  la  capillarité  qui  déprime  le  mer- 
cure dans  les  tubes  plongés  a  pour  influence  certaine  de  dimi- 
nuer la  hauteur  barométrique.  De  là  la  nécessité  d'une  cor- 
rection qui  est  assez  compliquée.  Mais  on  peut  commencer  par 
faire  remarquer  que  l'erreur  diminue  rapidement  quand  le  dia- 
mètre du  tube  augmente;  elle  est  négligeable  quand  il  devient 
égal  à  3o  millimètres,  et  comme  il  vaut  toujours  mieux  faire 
disparaître  une  cause  d'erreur  que  de  la  corriger,  on  devra, 
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toutes  les  fois  que  cela  sera  possible,  employer  des  baromètres 
Irès-^larges.  C'est  ce  qui  ne  présente  aucun  inconvénient  pour 
les  instruments  qui  restent  établis  à  demeure  dans  les  observa- 
toires ;  mais  les  baromètres  destines  aux  voyages  ne  pouvant 
être  mis  à  Fabri  de  la  capillarité  sans  atteindre  un  poids  exa- 
géré, il  faut  savoir  corriger  leurs  indications. 

On  se  rappelle  que  la  dépression  capillaire  dépend  pour  un 
même  liquide  de  Tangle  de  raccordement,  aussi  bien  que  du 
diamètre  du  tube.  Or  cet  angle  de  raccordement  n'est  pas 
constant  pour  le  mercure  des  baromètres,  et  des  expérience» 
exécutées  par  M.  Bravais,  sur  des  baromètres  venant  d'une 
même  fabrique ,  montrent  qu'il  varie  de  3o**  à  4o"-  H  «û 
résulte  que  la  flèche  du  ménisque  peut  changer  notablement, 
que  la  dépression  capillaire  peut  être  très-inégale  pour  deux 
baromètres  de  même  section,  et  qu'il  faudra ,  pour  avoir  les 
éléments  du  calcul  de  correction,  mesurer  et  le  diamètre  du 
tube  et  l'angle  de  raccordement  ou  la  flèche  du  ménisque  qui 
permet  de  calculer  cet  angle.  Pour  faciliter  ces  réductions,  on 
a  construit  des  tables  fondées  sur  les  formules  de  Laplace. 
Nous  citerons  celles  de  M.  Delcros  que  l'on  trouvera  dans  le 
tome  XIV  des  Mémoires  de  VJcadémie  de  Bnuvelies.  Ne  pou- 
vant les  transcrire  ici,  nous  nous  contenterons  comme  exemple 
de  citer  les  résultats  obtenus  par  M.  Bravais,  quand  l'angle  de 
raccordement  a  une  valeur  moyenne  de  36**. 


Rayon  di}  tube. 
mm 
2 

Dépression 

mm 

1,635 

3 

4 

0,909 
o,538 

5 

0,522 

6 

0,195 

7     • 
8 

0,117 
0,070 

9 

lO 

o,o4i 
0,025 

BAROMETRE  DE  C1AT-LUSSA€  ET  DE  BUHTEH.  —  £n  voyant  des 
erreurs  aussi  considérables  et  qu'il  est  si  difficile  de  calculer 
avec  certitude,  les  physiciens  ont  naturellement  cherché  les 
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■j 


r 


BAROMÈTRE.  i55 

moyens  d'annuler  les  effets  capillaires.  C'est  dans  celle  inieit- 
lion  qu'ils  emploient  des  baromètres  à  siphon.  Voici  celui  de 
Gaj-Lussac,  qui  est  le  meilleur  de  tous.  On  choisit  pour  le 
construire  un  tube  bien  cylindrique  que  l'on  coupe  en  deux 
parties  :  l'une  AB  [Jig.  \^i)  qui 
formera  le  haut  du  baromètre, 
l'autre  CD  dont  on  fera  la  cu- 
vette. On  les  réunil  par  un  tube 
capillaire  EF,  un  peu  rejeté  sur 
le  côté,  de  façon  que  AB  et  CD, 
la  colonne  et  la  cuvette,  soient 
dans  le  prolongement  l'un  de 
l'autre.  La  pression  s'exerce  par 
un  trou  percé  à  l'extrémilé 
d'une  pointe  rentrante  C  que 
l'on  obtient  en  repoussant  de 
l'extérieur  à  l'intérieur  le  verre 
du  tube  ramolli  à  la  lampe.  Les 
deux  niveaux  étant  en  A  et  en 
D  au  moment  d'une  observation, 
|i|  il  est   évident  que   la   pression 

Li*  capillaire  doit  être  la  même  sur 

H  les  deux  surfaces  el  se  détruire, 

Va.  i>  I^  condition  toutefois  que  la 

i    I  forme  des  deux  ménisques  soit 

absolument  la  même.  L'appareil 
peut  d'ailleurs  se  transporter  aussi  aisément  que  celui  de 
Fortin;  car  si  on  l'incline,  il  s'emplit  lentement  et  sans 
secousse,  à  cause  de  l'étroitesse  du  tube  £F,  et  quand  on  le 
renverse  entièrement,  le  mercure  se  partage  en  deux  pans  ; 
l'une  qui  se  maintient  en  F,  l'autre  qui  tombe  au  fond  de 
la  cuvette  en  C,  et  qui  se  tient  au-dessous  de  la  pointe  ren- 
trante 0  à  travers  laquelle  elle  ne  peut  s'échapper.  On  voit 
qu'étant  rempli  complètement  quand  il  est  tenu  renversé,  cet 
instrument  n'éprouvera  aucune  secousse  pendant  les  trans- 
ports, et  que  d'un  autre  côté  le  tube  EF  est  trop  étroit  pour 
permettre  à  l'air  de  remonter  dans  la  chambre  barométrique. 
Bunlen  a  rendu  cet  appareil  encore  plus  sur  en  disposant  sur 
le  trajet  du  tube  capillaire.un  espace  dilaté  CB  (fig.  i^'i)  dans 
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lequel  le  tube  supérieur  se  prolonge.  S'il  arrive  qu'une  bulle 
d'air  s'engage  dans  la  colonne,  elle  vient  se  loger  dans  Tinter- 
valle  compris  entre  la  pointe  et  le  tube  extérieur. 

Ce  baromètre  est  placé  dans  une  boîte  en  bois  que  Ton  ou- 
vre et  ferme  à  volonté,  ou  bien  enfermé  dans  un  tube  de  lai- 
ton ,  comme  celui  de  Fortin.  Dans  tous  les  cas ,  il  y  a  deux 
systèmes  de  fentes  disposées  vers  les  sommets  supérieur 
et  inférieur  pour  laisser  voir  les  niveaux  du  liquide  ;  deux 
verniers  servent  à  mesurer  leurs  positions,  et  une  graduation 
tracée  sur  la  monture  permet  de  connaître  leur  distance.  On 
trouve  dans  cet  appareil  les  avantages  du  baromètre  de  Fortin 
avec  une  commodité  de  plus  :  il  est  moins  lourd.  On  l'emploie 
cependant  beaucoup  moins  souvent,  et  cela  tient  à  ce  que  le 
mercure  de  la  cuvette  s'altère  assez  vile  au  contact  de  l'air, 
qu'alors  les  deux  ménisques  deviennent  inégaux,  et  que  l'er- 
reur de  la  capillarité  existe  sans  qu'on  puisse  ni  l'apprécier  ni 
la  corriger.  Cette  cause  d'infériorité  vient  justement  de  ce  que 
la  compensation  qu'on  avait  en  vue  n'est  pas  réalisée. 
On  construit  encore,  pour  l'ornement  des  maisons  bien  plus 
Fi  iA4  ^"^  pour  les  besoins  de  la  physique,  des  ba- 
romètres qui  n'ont  guère  plus  d'utilité  que 
de  précision  :  baromètres  à  cuvelte  large  où 
le  niveau  varie  peu,  baromètres  à  cadran 
où  le  mouvement  du  mercure  se  transmet 
par  un  contre-poids  à  une  poulie  qui  porte 
une  aiguille  (fig-  i44)'  Nous  nous  dispense- 
rons de  décrire  ces  instruments  imparfaits. 


GOBBECnOH  DE  LA  TEHFÉRATUBB.  —  Il  faut 
encore  faire  à  la  mesure  des  pressions  une 
correction   provenant   d'une    autre   cause 
de  variation,  qui  est  la   température.  Le 
mercure,  ayant  une  densité  qui  diminue 
quand  il  s'échauffe  et  qui  augmente  quand 
il  se  refroidit,  doit  prendre  des  hauteurs  dif- 
férentes pour  une  même  pression.  On  verra 
danrs  la  suite  que  cette  hauteur  étant  H  à 
zéro,devientH(i-ho,oooi8/)  à /Set  que  pour  ramener  à  zéro 
celle  qu'on  observe  à  f"  il  faut  la  n\ultiplier  par(i — 0,00018/). 
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Si  Ton  veut  plus  d'exactitude,  il  faut  encore  tenir  compte  de 
la  dilatation  de  Téchelle  de  laiton.  On  corrigera  le  nombre  de 
millimètres  lu  en  le  multipliant  par  1  +  0,000019/,  pourvu 
toutefois  que  la  température  normale  de  l'échelle  soit  zéro, 
comme  on  a  soin  de  le  faire  sllijourd'hui.  En  résumé  on  ramè- 
nera la  hauteur  à  zéro  en  la  multipliant  par 

(i  —  o,oooi8/)  (14-0,000019 /), 
ou  par* 

(i  —  0,00016 1). 

USAGE  DES  BAROMÈTRES.  —  La  recherche  de  toutes  les  modi- 
fications que  subit  l'atmosphère  est  un  des  problèmes  qui 
nous  intéressent  le  plus,  et  le  baromètre,  en  nous  montrant 
des  pressions  variables  et  en  les  mesurant  à  chaque  moment, 
nous  permet  d'envisager  un  des  côtés  de  la  question.  Aussi  les 
météorologistes  enregistrent-ils  les  indications  de  cet  instru- 
ment, et  voici  quelques-uns  des  résultats  généraux  que  l'on 
peut  extraire  de  leurs  observations. 

Le  baromètre  est  soumis  dans  chaque  lieu  à  des  oscillations 
continuelles;  mais  en  notant  sa  hauteur  à  chaque  heure  du  jour 
et  de  la  nuit  et  en  faisant  la  moyenne  de  toutes  les  mesures,  on 
a  ce  que  l'on  nomme  la  hauteur  moyenne  du  jour;  de  là  on 
passe  aux  moyennes  des  mois  et  de  l'année  de  la  mémemanière. 

On  trouve  qu'en  chaque  lieu  la  moyenne  annuelle  est  con- 
stante; mais  elle  varie  d'un  pointa  l'autre  du  globe,  ce  qui  tient 
à  deux  causes,  à  la  différence  des  altitudes  d'abord,  et  à  celle 
des  latitudes  ensuite.  La  première  de  ces  causes  de  variations 
suit  des  lois  connues  et  assez  bien  établies  pour  qu'on  puisse 
en  calculer  l'effet,  comme  nous  le  ferons  bientôt,  et  réduire, 
comme  on  le  dit,  les  observations  au  niveau  de  la  mer.  Quand 
on  fait  cette  correction  aux  moyennes  des  divers  lieux  et  qu'on 
les  compare  ensuite  entre  elles,  on  saisit  la  variation  qui  dépend 
de  la  latitude;  or  on  a  remarqué  que  cette  hauteur  moyenne 
du  baromètre  augmente  de  l'équateur  jusqu'à  Sô'*,  pour  dimi- 
nuer ensuite  en  s'éloignant  vers  le  pôle. 

Si  les  moyennes  annuelles  de  chaque  lieu  sont  constantes, 
il  n'en  est  pas  de  même  des  moyennes  mensuelles,  qui  varient 
dans  le  cours  de  l'année  et  qui  sont  généralement  plus  grandes 
en  hiver  qu'en  été. 

I.  17 
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Quant  aux  observations  faites  dans  la  même  journée ,  elles 
sont  soumises  à  des  oscillations  très-régulières;  ce  sont  les 
seules  qui  affectent  lé  baromètre  à  Téquateur,  où  elles  attei- 
gnent une  valeur  plus  grande  qu'ailleurs.  Suivant  M.  de  Hum- 
boldt,  il  y  a  deux  minima^  à  4  heures  du  soir  et  à  4  heures  du 
malin,  et  ils  sont  séparés  par  deux  maxima  qui  se  remarquent 
à  10  heures  du  matin  et  à  lo  heures  du  soir.  L'amplitude  de 
l'oscillation  de  jour  est  égale  à  2™'",55,  celle  de  roscillation  de 
nuit,  entre  4  heures  du  soir  et  4  heures  du  matin,  n'étant  que 
de  o"'",84.  Les  mêmes  phénomènes  se  constatent  dans  toute 
l'étendue  de  la  zone  torride;  mais  quand  on  arrive  dans  les  cli- 
mats tempérés,  ils  diminuent  d'intensité  .et  se  compliquent  de 
variations  accidentelles  qui  les  masquent.  On  a  pu  cependant, 
en  comparant  les  moyennes  d'un  griand  nombre  d'observations 
longtemps  continuées,  reconnaître  qu'ils  existent  encore  et  à 
peu  près  aux  mêmes  heures;  on  a  même  constaté  que  leur 
amplitude  est  variable  aux  diverses  saisons,  et  plus  grande  en 
été  qu'en  hiver. 

Outre  ces  oscillations  régulières,  le  baromètre  éprouve  des 
perturbations  continuelles  dans  les  climats  tempérés;  elles  ont 
un  remarquable  rapport  avec  l'état  du  ciel,  et  l'on  peut  dire 
d'une  manière  générale  que  le  beau  temps  est  accompagné  par 
une  grande  hauteur  barométrique,  tandis  que  la  pluie  tombe 
le  plus  souvent  au  moment  d'une  dépression  considérable. 
De  là  un  des  plus  fréquents  usages  de  l'instrument,  auquel  on 
adapte  une  graduation  spéciale  qui,  sans  mesurer  la  hauteur 
barométrique,  indique  l'état  de  l'atmosphète.  Tous  ceux  qui 
ont  suivi  ces  indications  savent  qu'elles  sont  généralement 
exactes,  bien  qu'elles  se  trouvent  aussi  quelquefois  en  défaut; 
on  ne  doit  donc  leur  attribuer  qu'une  valeur  de  probabilité. 
Pour  expliquer  ce  fait,  Deluc  admettait  que  la  vapeur,  qui  est 
moins  dense  qpe  l'air,  diminue  le  poids  de  l'atmosphère  d'au- 
tant plus  qu'elle  est  plus  abondante;  mais  la  meilleure  raison 
pour  prouver  que  celte  explication  n'est  pas  fondée,  c'est  que 
la  pluie  ou  le  beau  temps  n'affectent  pas  le  baromètre  entre 
les  tropiques,  bien  que  la  même  explication  n'y  soit  pas  deve- 
nue fausse.  La  seule  chose  qu'il  y  ait  à  remarquer  est  une  re- 
lation entre  la  hauteur  barométrique  et  la  direction  des  vents 
qui  amènent  la  pluie  ou  le  beau  temps. 
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Depuis  quelques  années,  on  étudie  régulièrement  la  marche 
du  baromètre  dans  les  principales  villes  de  TEurope,  et,  en 
comparant  les  observations  faites  à  une  même  époque,  on  peut 
se  représenter  Tétat  général  de  l'atmosphère  à  un  moment 
donné;  on  a  été  conduit  ainsi^à  la  découverte  d*un  grand  phé- 
nomène météorologique.  On  a  vu»  à  certaines  époques,  le  baro- 
mètre monter  extraordinairement  au-dessus  de  certains  points 
du  globe,  et  ces  points  dessiner  sur  la  carte  une  ligne  régu- 
Hère  tracée  du  nord  au  sud  dans  toute  retendue  de  l'Europe; 
mais  cet  état  particulier  ne  dure  qu'un  moment,  et  le  lende- 
main on  retrouve  cette  courbe  de  pression  maximum  trans- 
portée parallèlement  à  elle-même  vers  Test.  Cela  indique  qu'il 
y  a  dans  l'atmosphère  une  onde  condensée  qui  a  une  vitesse 
de  translation  et  qui  en  l'espace  de  quatre  jours  environ  tra- 
verse l'Europe  depuis  les  côtes  d'Angleterre  jusqu'à  la  mer 
Noire.  Généralement,  cette  onde  est  suivie  d'un  phénomène 
inverse,  c'est-à-dire  qu'une  pression  très-basse  succède  à  la 
pression  élevée  et  qu'elle  est  simultanément  observée  sur  les 
points  que  couvrait  d'abord  Tonde  comprimée  ;  puis  cette  onde 
raréfiée  se  meut  comme  la  première  et  la  suit  dans  sa  transla- 
tion; après  quoi  survient  une  deuxième  compression,  qui  fait 
place  à  une  nouvelle  dilatation.  Ce  sont  là  de  véritables  ondes 
dont  rétendue  est  immense,  et  qui  se  transportent  dans  l'océan 
aérien  comme  les  ondes  de  la  mer  sur  sa  surface.  On  remarque 
que  les  ondes  comprimées  n'ont  aucune  fâcheuse  influence, 
mais  le  passage  des  ondes  dilatées  amène  des  tempêtes.  Nous 
venons  de  décrire  sommairement  l'onde  qui  fut  constatée  au 
moment  de  la  guerre  de  Crimée,  et  qui  produisit  dans  la  mer 
Noire  des  effets  si  désastreux. 

Ce  que  nous  venons  de  dire  suffit  pour  montrer  l'intérêt  qui 
s'attache  aux  observations  barométriques,  en  météorologie; 
mais  nous  laissons  à  celte  science  le  soin  de  poursuivre  et  de 
décrire  ces  études  avec  plus  de  détail  et  nous  revenons  à  l'u- 
sage que  la  physique  fait  du  baromètre.  11  n'est  guère  de  phé- 
nomènes dans  lesquels  la  pression  atmosphérique  n'intervienne 
ou  comme  cause  déterminante  ou  comme  influence  perturba- 
trice, dès  lors  il  est  peu  d'expériences  où  l'on  puisse  se  passer 
de  consulter  le  baromètre.  Nous  en  verrons  un  exemple  pro- 
chain dans  l'étude  de  la  loi  de  compressibilité  des  gaz;  nous 

'7- 
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avons  indiqué  qu'il  faudrait  corriger  toutes  les  pesées  de  la 
poussée  de  Tair  qui  est  variable  avec  la  pression  ;  nous  verrons 
dans  la  suite  que  pour  Tétude  des  dilatations  des  gaz,  de  Té- 
bullition  des  liquides,  des  propriétés  des  vapeurs  et  des  den- 
sités» il  sera  nécessaire  d'avoir  l'indication  barométrique;  pour 
le  moment,  nous  allons  insister  sur  la  manière  dont  on  se  sert 
du  baromètre  pour  mesurer  la  différence  d'élévation  de  deux 
lieux. 

*  rOBHULE  BABOMÉTBiaUE.  —  La  question  que  nous  vouions 
traiter  est  celle-ci  :  Comment  décroissent  les  pressions  quand 
on  s'élève  dans  l'atmosphère,  et  comment  peut-on  déduire  de 
deux  observations  faites  à  des  hauteurs  différentes  la  différence 
des  niveaux  des  deux  stations  ? 

Supposons  pour  un  instant  que  les  couches  atmosphériques 
soient  à  une  température  constante  t,  que  nous  les  divisions 
en  tranches  très-minces  ayant  une  épaisseur  commune  égale 
à  $x,  que  leur  distance  au  centre  de  la  terre  soit  exprimée  par 
X,  que  la  hauteur  du  baromètre  à  la  distance  x  soit  H,  enfin 
que  l'intensité  de  la  pesanteur  soit  la  même  à  toutes  les  alti- 
tudes. Dans  la  couche  comprise  eotre  les  distances  a:  et  or -l-3x, 
la  diminution  de  pression  sera  égale  à  5H,  par  conséquent,  une 
étendue  donnée  de  cette  couche  d'épaisseur  dj;aura  le  même 
poids  qu'un  cylindre  de  mercure  de  même  base  dont  la  hauteur 
est  égale  à  ôH;  la  densité  de  celte  couche  d'air,  comparée  à 
celle  du  mercure,  sera  donc  égale  à 

SU 

——  — ^^  • 

àx 

D'un  autre  côté,  la  pression  dans  cette  couche  est  égale  à  H, 
et  la  densité  de  l'air  est  proportionnelle  à  cette  pression,  d'a- 
près la  loi  de  Mariotte,  dont  il  sera  question  plus  bas.  Elle 
peut  donc  se  représenter  par  CH,  C  étant  une  constante  qu'il 
faudra  déterminer;  on  aura  donc,  en  égalant  ces  deux  expres- 
sions de  la  densité  de  l'air,    . 

àx 
En  passant  à  la  limite,  t—  devient  la  dérivée  de  la  relation 
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qui  exprime  H  en  fonction  de  la  distance  Xy  et  en  repassant 
de  cette  dérivée  à  la  fonction  primitive  on  obtient 

Ce  résultat  montre  que  si  les  hauteurs  x  augmentent  comme 
les  termes  d'une  progression  arithmétique»  les  pressions  H 
décroissent  en  progression  géométrique. 

Considérons  en  particulier  deux  couches  à  des  distances  x 
et  a: -h  X  dont  la  différence  de  hauteur  est  X  ;  appelons  H  et  A 
les  pressions  correspondantes.  Nous  aurons,  en  prenant  les  lo- 
garithmes : 

logH  =  logH, —  C^  loge, 

logA  =  logHo— C(X-f-ar)lbge; 

en  retranchant, 

logH  — logA  =  CXloge; 

enfin,  en  remplaçant  -, par  le  module  M  des  tables  logarith- 
miques, 

V       M,      H 

X  =  ^log^. 

Il  ne  reste  plus  qu'à  remplacer  C  par  sa  valeur,  et  la  formule 
précédente  permettra  de  trouver  la  différence  de  hauteur  X 
quand  on  connaîtra  les  pressions  H  et  A  aux  deux  stations. 

Nous  avons  représenté  par  CH  la  densité  de  l'air  relativement 
au  mercure,  c'est-à-dire  le  rapport  du  poids  de  i  centimètre 
cube  d'air  au  poids  de  i3«'',  696  d'un  égal  volume  de  mercure  à 
zéro.  Nous  déteritiinerons  dans  la  suite  le  poids  d'un  volume 
quelconque  d'air;  nous  démontrerons  qu'il  varie  avec  la 
température  /,  avec  la  pression  H,  avec  la  force  élastique  F 
de  la  vapeur  d'eau  qu'il  contient,  et  qu'il  est  proportionnel 
à  l'intensité  de  la  pesanteur  au  lieu  où  il  est  placé.  En  réu- 
nissant tous  ces  éléments  de  variation,  nous  trouverons  que 
I  centimètre  cube  d'air  atmosphérique  pèse,  au  niveau  de  la 
mer, 

^  h-|f 

0*%O0 1359273  .  (  I 0,002552  COS  2  X) 


^ 


(i  -h«/)o",76 


,^ 
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formule  dans  laquelle  1  représente  la  latitude  du  lieu,  et  a  le 
coefficient  de  dilatation  de  l'air.  En  divisant  celte  expression 
par  J3,5g6,  nous  aurons  la  densité  CH  de  l'air  par  rapport  au 
mercure,  et  par  suite  la  valeur  C.  En  substituant  cette  valeur 
dans  réquation  qui  précède,  nous  trouverons 

X  =  —        ,   90.0    ,7       ^  _^  o  .002552  COS  2  1) =-=;  log-r 

0,00129273   *  '    3  r   ° A 

=  1 84o5°*  (  I  H-  0,002552  cos  2 1  ) ^-=r  log  -r  • 

'"■8H 

t 

Telle  serait  la  formule  barométrique  si  les  conditions  que  nous 
avons  supposées  se  réalisaient,  c'est-à-dire  si  l'air  avait  entre  les 
deux  stations  une  même  température  t,  s'il  contenait  la  même 
proportion  de  vapeur,  et  aussi  si  l'intensité  de  la  pesanteur 
n'éprouvait  aucune  variation  entre  les  deux  points  où  l'on 
observe.  En  fait,  aucune  de  ces  circonstances  ne  se  réalise,  eila 
formule  que  nous  venons  d'écrire  devra  se  modifier.  Heureu- 
semenl  toutes  les  corrections  qu'il  faudra  lui  faire  subir  seront 
très-petites  ;  nous  allons  indiquer  la  marche  des  calculs  qui 
restent  à  faire. 

i^  La  tension  F  de  la  vapeur  n'est  pas  la  même  aux  deux 
stations,  et  l'on  ignore  la  loi  suivant  laquelle  elle  varie  de  l'une 
à  l'autre.  Mais  comme  F  est  très-petit,  on  peut  sans  erreur 
sensible  négliger  son  influence  et  prendre  le  dénominateur 

3  F 

I  —  -  ry  comme  égal  à  l'unité, 
o  il 

2<*  La  température  n'étant  pas  la  même  aux  deux  stations,  on 

T  -h   / 

remplace  t  parla  moyenne des  températures  observées. 

3°  Le  coefficient  a  est  égal  à  o,oo366  ou  approximativement 

^     ^       Dès  lors  le  terme  i  -h  at  deviendra  i   ' 


I 000  I 000 

3^  Il  faut  encore  tenir  compte  de  la  variation  de  l'intensilé 

de  la  pesanteur  à  mesure  que  l'on  monte  dans  l'atmosphère.  On 

connaît  la  loi  de  soTfi  décroissement,  on  peut  donc  en  calculer 

reflet,  et  on  reconnaît  qu'il  se  réduit  à  multiplier  par  un  fac- 
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leur  très-peu  différent  de  l'unité  le  coefficient  numérique  de 
la  formule. 

En  résumé,  il  ne  reste  plus  qu'à  savoir  la  valeur  exacte  de 
ce  coefficient,  et  l'on  voit  que  pour  l'obtenir  il  faut  connaître 
séparément  beaucoup  d'éléments  qu'il  est  difficile  de  mesu- 
rer. Quand  Laplace  publia  sa  formule,  on  ne  connaissait  avec 
exactitude  ni  le  poids  de  l'air,  ni  celui  du  mercure.  Il  était  dès 
lors  plus  sin)ple  d'accepter  comme  vraie  la  forme  de  la  fonc- 
tion précédente,  et  de  calculer  le  coefficient  d'après  l'ensemble 
de  quelques  observations  barométriques  faites  à  des  hauteurs 
connues.  Cette  méthode  donna  iSSgS  mètres  ;  ce  nombre  dif- 
fère peu  de  i84o5,  qui  a  été  adopté  depuis  et  que  nous  admet- 
trons :  la  formule  barométrique  définitive  sera 

X=  i84o5'°(i  -h o,oo255a cos 2 i )    i  H — log-r-* 

Pour  faire  avec  succès  une  mesure  de  hauteurs  par  ce  procéda, 
il  faudra  choisir  un  temps  calme,  afin  d'être  assuré  que  l'atmo- 
sphère est  aussi  près  que  possiJDle  de  son  équilibre,  et  faire 
simultanément  deux  observations  au  sommet  et  au  pied  de  la 
montagne  qu'on  veut  mesurer.  Après  avoir  ramené  les  hau- 
teurs H  et  A  à  ce  qu'elles  seraient  si  le  mercure  du  baromètre 
était  à  zéro,  on  calculera  X;  ces  sortes  de  mesures  sont  exactes 
à  quelques  mètres  près. 

Quand  on  connaît  la  hauteur  X  d'un  lieu  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer,  et  que  l'on  a  mesuré  la  hauteur  barométrique  A,  on 
peut  se  servir  de  la  formule  précédente  pour  calculer  H,  c'est- 
à-dire  pour  réduire  la  pression  à  ce  qu'elle  serait  au  niveau  de 
la  mer. 
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Nous  avons  annoncé  précédemment  que  les  gaz  possèdent 
une  compressibiiité  considérable  qui  les  distingue  des  liquides; 
nous  allons  aujourd'hui  chercher  expérimentalement  suivant 
quelles  lois  elle  se  produit.  Marioite  et  Boyle  ont  étudié  sépa- 
rément cette  question,  et,  après  des  expériences  tout  à  fait 
pareilles,  ils  ont  été  conduits,  chacun  de  leur  côté,  à  les  résu- 
mer par  une  même  loi  qui  porte  en  France  le  nom  de  Mariotle 
et  en  Angleterre*  celui  de  Boyle.  Nous  allons  commencer  par 
renoncer. 

«  Quand  une  même  masse  de  gaz  à  une  température  con- 
stante est  soumise  à  des  pressions  différentes  P,  P',  elle  prend 
des  volumes  V,  V,  qui  sont  en  raison  inverse  des  pressions:  » 
ce  qui  se  résume  par  la  formule 

y/—  p- 

Cette  relation  pouvant  se  mettre  sous  la  forme  VP  =  VF, 
on  remarque  que  «  le  produit  du  volume  d'une  masse  de  gaz 
par  la  pression  qu'elle  supporte  est  constant  :  »  c'est  un 
deuxième  énoncé  de  la  loi. 

Si  l'on  se  rappelle  que  les  densités  des  corps  sont  en  raison 
inverse  des  volumes  occupés  par  des  poids  égaux,  on  a  : 


/ 


y__d_    P'  _  rf 


ce  qui  permet  d'énoncer  d'une  troisième  manière  la  loi  qui 
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nous  occupe  :  c(  Les  densités  des  gaz  sont  proportionnelles 
aux  pr^essions  qu'ils  éprouvent.  » 

Quel  que  soit  celui  des  énoncés  que  Ton  adopte,  il  ne  repré- 
sente qu'une  relation  expérimentale.  Pour  en  trouver  une 
traduction  théorique,  prenons  un  vase  cylin- 
drique ABCD  {Jig.  145)  rempli  de  gaz  à  la  pres- 
sion P;  représentons  deux  couches  consécutives 
de  molécules  par  MN,  PQ,  et  appelons  d  leur 
dislance.  Toutes  celles  qui  sont  au-dessus  de  MN 
exercent  sur  celles  qui  sont  au-dessous  de  PQ 
une  force  répulsive /égale  à  la  pression  qui  est 
supportée  par  ces  surfaces,  c'est-à-dire  à  MN.P. 
Comprimons  ensuite  le  gaz  jusqu'à  P',  de  ma- 
nière à  le  condenser  dans  un  volume  semblable 
A'B'C'D'  et  à  rapprocher  les  couches  élémen- 
taires MN,  PQ  jusqu'à  M'N',  P'Q',  à  une  nou- 
velle distancée/';  les  mêmes  molécules  exerceront  entre  elles 
une  répulsion  /'  mesurée  par  M'N'.P',  et  le  rapport  de  ces 
répulsions/,/',  dans  les  deux  cas,  sera 

/  _  MN_       P  _  MN^      y^ 
/'  ~M'N'^P'""M'N'^  V* 

S'il  y  a  /i  couches  de  molécules  dans  la  hauteur  AC  et  dans  A'C, 
on  a 

d^ 


V 


C'A'' _  (ndj 
^  {ndy 


CA 


D'un  autre  côté,  puisque  \^s  volumes  sont  semblables. 


MN 
M'N' 


CA 


donc 


La  loi  de  Mariotte  veut  donc  dire  que  dans  un  gaz  la  force 
répulsive  qui  s'exerce  entre  deux  tranches  consécutives  con- 
tenant le  même  nombre  de  molécules  est  en  raison  inverse  de 
leur  distance.   Cette  signification  théorique  de  la  loi  nous 
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montre  toute  l'importance  qu'il  Taut  y  attacher,  et  nous  amène 
à  rechercher  avec  le  plus  grand  soin  si  cette  loi  est  une  rela- 
tion absolument  exacte,  ou  si  elle  est  simplement  une  vérité 
approximative. 

SXPÉBIEirCES  DE  MABIOTTE.' —  Voici  d'abord  les  expériences 

telles  que  les  faisait  Mariotle  et  telles  qu'on  les  reproduit  h»- 

bituellcment  dans  les  cours  de  physique. 

Fig-  "46.  Q^  prend  un  long  tube  de  verre  fixé  sur 

une  planche  verticale  destinée  à  le  soutenir 

I       1^  i^S-  ■4^)>  il  6^^  ouvert  à  sa  partie  supé- 

rieure C,  il  se  recourbe  par  le  bas  et  se 
termine  par  une  branche  verticale  fermée 
en  A.  On  commence  par  y  verser  une  pe- 
tite quantité  de  mercure  qui  se  loge  au- 
dessous  de  00  et  qui  isole  de  l'atmosphère 
l'air  contenu  dans  la  branche  fermée  AO. 
Dans  cet  état  initial  le  volume  se  mesure 
par  une  graduation  faite  à  l'avance  sur  le 
tube  AO,  et  la  pression  est  celle  de  l'atmo- 
sphère qui  se  transmet  par  le  mercure.  On 
verse  ensuite  de  nouvelles  quantités  de 
mercure  par  l'entonnoir  C.  Quand  la  dirfé- 
rence  des  niveaux  dans  les  deux  brancties 
est  devenue  égale  à  la  hauteur  barométri- 
que, le  gaz  éprouve  une  pression  double, 
égale  à  a  atmosphères,  et  l'on  reconnaît 
qu'il  occupe  un  volume  moitié  moindre  AB. 
En  continuant  d'ajouter  du  mercure  jus- 
qu'à produire  des  différences  de  niveau 
égales  à  2,  3,  4f  ■  '  fois  la  hauteur  du  baro- 
°^^BB™™qr  mètre,  c'est-à-dire  des  pressions  égales  à  3, 
^~-=^-~-~^--  4,  5,...   atmosphères,  on  trouve  que  les 

volumes  successifs  du  gaz  sont  ^t  jt  ■=  du  volume  occupé 

sous  la  pression  de  l'atmosphère  :  ces  expériences  éublisseiii 
grossièrement  la  loi  que  nous  avons  énoncée. 

Après  avoir  soumis  l'air  à  des  pressions  progressivemenl 
croissantes,  il  faut  justiTier  la  loi  quand  ces  pressions,  au  lieu 
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d'augmenter,  deviennent  de  plus  en  plus  faibles.  A  cet  effet, 
on  choisit  un  tube  de  cristal  semblable  à  ceux  des  baromètres; 
on  le  ferme  à  Tun  des  bouts  et  Ton  trace  sur  toute  sa  longueur 
une  division  en  millimètres  ;  puis  on  le  jauge  avec  soin  en  ver 
sant  successivement  dans  l'intérieur  des  poids  égaux  de  mer- 
cure. La  première  quantité  introduite  affleure  à  la  division  w, 
la  deuxième  à  n'y  la  troisième  à  w";  on  note  ces  nombres,  et 
on  conclut  que  les  capacités  intérieures  correspondant  à  w, 
/i -h  /i',  /n-  /l'-f-  /i". . .  divisions,  varient  comme  les  nombres 
1,2,  3,....  On  peut  ensuite,  en  traçant  graphiquement  une 
courbe  continue  dont  les  abscisses  expriment  les  divisions  du 
tube  et  dont  les  ordonnées  représentent  les  capacités  mesu- 
rées, savoir  quel  est  le  volume  compris  entre  l'extrémité 
fermée  et  chacune  des  divisions  marquées  à  l'avance  sur  le 
verre.  Quand  celte  opération  préliminaire  est  terminée,  il  faut 
remplir  le  tube  avec  du  mercure,  comme  si  l'on  voulait  en 
faire  un  baromètre,  le  renverser  en  AB  dans  une  cuvette  B 
qui  est  prolongée  inférieurement  par  un  long  tube  C  [fig-  i47)> 
et  y  introduire  ensuite,  au  moyen  d'un  tube  adducteur,  le  gaz 
desséché  sur  lequel  on  veut  expérimenter. 

Avant  l'introduction  du  gaz,  le  mercure  se  soutient  dans  le 
tube  à  la  hauteur  barométrique;  après  cette  introduction,  il 
s'abaisse  jusqu'en  A  d'une  quantité  qui  mesure  la  pression  P, 
et  le  volume  du  gaz  est  donné  par  la  division  vis-à-vis  laquelle 
s'arrête  le  niveau  A.  On  peut  commencer  par  abaisser  le  tube 
jusqu'à  mettre  le  mercure  au  même  niveau  à  l'extérieur  et  à 
l'intérieur,  puis  le  relever  ensuite  peu  à  peu  et  mesurer  à 
chaque  fois  le  volume  V  et  la  pression  P.  Le  produit  de  ces 
deux  quantités  devra  rester  constant. 

Pour  mesurer  exactement  la  dépression  du  mercure,  on 
place  dans  la  même  cuvette  un  baromètre  immobile  ÉF;  au 
moyen  d'un  cathétomètreKK  disposé  en  face  de  l'appareil,  on 
vise  les  sommets  du  mercure  dans  les  deux  tubes  et  l'on 
prend  la  différence  de  leurs  hauteurs  :  cette  différence  ex- 
prime la  pression  du  gaz  confiné. 

Nous  venons  de  dire  comment  on  doit  exécuter  ces  expé- 
riences, quand  on  veut  les  rendre  précises;  malheureusement, 
quand  Mariotte  les  a  faites,  il  n'a  pris  aucune  des  précautions 
que  nous  avons  indiquées;  il  n'a  pas  tenu  compte  de  l'inégalité 
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probable  du  calibrage  des  tubes  qu^il  supposait  cylindriques, 

ni  des  variations  de  la  température  qui  changeait  d'un  momeni 


à  l'autre,  et  il  a  niesuré  les  hauteurs  des  niveaux  par  les  pro- 
cédés imparfaits  que  l'on  connaissait  de  son  temps;  de  plus,  il 
s'est  contenté  de  faire  varier  les  pressions  entre  des  limites 
peu  étendues.  On  a  bientôt  senti  la  nécessité  de  reculer  ces 
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limites  et  de  ne  négliger  dans  un  sujet  de  cette  importance 
aucun  des  soins  minutieux  qu'il  exige  ;  nous  allons  parcourir 
les  travaux  des  physiciens  sur  cette  matière. 

mSTOBIAUE.  —  Les  premiers,  par  ordre  de  date,  sont  néces- 
sairement les  plus  imparfaits,  aussi  y  voyons-nous  des  contra- 
dictions qui  prouvent  leur  peu  d'exactitude.  Pendant  que 
Boyle  et  Musschenbroek  trouvent  que  la  compressibilité  dimi- 
nue avec  la  pression,  Sulzer  annonce  qu'elle  augmente  et  qu'à 
7  atmosphères  la  densité  de  l'air  devient  égale  à  8.  Robison, 
ayant  opéré  surFairsec,  humide  ou  camphré,  crut  reconnaître 
une  compressibilité  plus  grande  encore;  ces  divers  résul- 
tats ne  méritent  point  que  nous  nous  y  arrêtions. 

En  1826,  OErsled  et  Swendsen  reprirent  la  question  avec 
plus  de  soin.  Jdsqu'à  8  atmosphères,  ils  suivirent  la  même 
méthode  que  Mariotte  et  admirent  l'exactitude  de  la  loi,  bien 
que  les  nombres  qu'ils  ont  obtenus  s'accordent  pour  indi- 
quer une  compressibilité  plus  grande;  mais  ils  attribuèrent  les 
différences  aux  erreurs  de  l'observation.  Ils  voulurent  ensuite 
étendre  les  recherches  à  des  pressions  plus  considérables,  et, 
pour  y  parvenir,  ils  employèrent  un  procédé  qui  était  loin 
d'offrir  les  nlêmes  garanties  d'exactitude.  Ils  comprimaient  de 
l'air  dans  un  canon  de  fusil,  mesuraient  sa  pression  par  l'effort 
qu'il  exerçait  sur  une  soupape  chargée  et  sa  densité  par  l'aug- 
mentation de  poids  que  le  tube  recevait  après  l'introduction 
du  gaz.  Ces  nouvelles  expériences  furent  continuées  jusqu'à 
68  atmosphères  et  se  trouvèrent  en  concordance  suffisante 
avec  la  formule  de  Mariotte;  elles  étaient  assez  exactes  pour 
constater  que  la  loi  s'étend  approximativement  jusqu'à  des 
pressions  fort  élevées ,  mais  elles  n'avaient  pas  le  degré 
de  précision  voulu  pour  constater  les  petites  perturbations, 
s'il  y  en  a. 

EZPÉBIENGES  DE  M.  DESPBETZ.  —  Les  choses  en  étaient  là,  et 
la  loi  de  Mariotte  était  admise  partout  le  monde,  quand  M.  Des- 
pretz  envisagea  la  question  à  un  point  de  vue  tout  fait  nou- 
veau et  beaucoup  plus  général.  Sans  avoir  l'intention  de  véri- 
fier ou  d'infirmer  la  loi,  il  voulutsavoir  si  tous  les  gaz  obéissent 
à  une  règle  commune»  ou  bien  s'ils  possèdent  des  compressi^ 
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bilités  différentes  quand  ils  sont  soumis  à  des  pressions  égales. 
Ses  expériences  étaient  disposées  de  manière  à  comparer  les 
diminutions  de  volumes  de  plusieurs  gaz  placés  à  la  fois  dans 
des  conditions  identiques. 

Il  plongeait  [fig.  i48)  dans  une  cuvette  commune  pleine  de 
mercure  des  tubes  cylindriques  de  même  hauteur;  il  y  intro- 
duisait, jusqu*à  un  même  niveau,  les  gaz  qu'il  voulait 
étudier  et  il  enfermait  l'appareil  ainsi  préparé  dans 
un  vase  en  verre  résistant  E  [fig*  ^7  )  qui  était  plein 
d'eau  et  qui  se  fermait  par  un  piston  à  vis,  comme  celui 
qui  nous  a  servi  précédemment  dans  la  mesure  des 
compressibilités  des  liquides,  £n  augmentant  pro- 
gressivement la  pression,  M.  Despreiz  vit  le  niveau  du 
mercure  monter  dans  chaque  tube,  mais  y  monter 
inégalement.  L'acide  carbonique,  4'hydrogène  sul- 
furé, l'ammoniaque  et  le  cyanogène  se  comprimaient 
plus  que  l'air.  L'hydrogène  éprouva  un  effet  opposé; 
il  se  conduisit  comme  l'air  jusqu'à  i5  atmosphères, 
mais  à  des  pressions  plus  élevées,  il  conserva  un  volume  plus 
grand  et  conséquemment  il  se  comprimait  moins. 

Ces  expériences,  où  les  erreurs  sont  à  peu  près  impossibles, 
puisqu'elles  prennent  les  gaz  dans  des  conditions  identiques 
pour  ne  fnontrerque  la  différence  des  effets  qu'ils  éprouvent, 
établissaient,  avec  autant  de  simplicité  que  d'évidence,  que 
chaque  gaz  possède  une  loi  spéciale  de  compressibililé,  et  que 
la  formule  énoncée  par  Mariotte  n'est  pas  générale.  Du  mo- 
ment qu'elle  n'était  pas  réalisée  partons  les  fluides  élastiques, 
on  put  avoir  des  doutes  fondés  sur  son  exactitude  en  ce 
qui  concerne  l'air,  puisque  ce  gaz  eût  été  seul  doué  de  cette 
propriété  remarquable  :  en  tout  cas,  elle  perdait  beaucoup 
de  son  importance  théorique,  puisqu'elle  n'eût  été  qu'une  ex- 
ception. 


lïlfl 


EXPÉBIENGES  DE  M.  POÏÏILLET.  — Depuis  cette  époque,  M.  Pouil- 
let  a  rendu  ces  épreuves  différentielles  plus  faciles  en  con- 
struisant un  appareil  qui  permet  de  les  continuer  jusqu'à  des 
pressions  énormes.  Il  fit  faire  un  vase  cylindrique  en  fonte  C 
[Jig.  149)»  ouvert  à  son  sommet  par  une  tubulure  A  qui  est 
alésée,  garnie  de  cuir,  et  dans  laquelle  peut  s'enfoncer  à  frot- 
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lement  un  piston  plein  AC  qui  la  bouche  hermétiquement.  La 
tige  de  ce  piston  est  taraudée;  elle  prend  son  point  d'appui 
dans  un  écrou  B  qui  est  fi\e,  et  se  termine  par  une  poignée 
liorizonule  DD  qui  sert  à  la  mettre  en  mouvement.  Quand  on 
la  tourne,  on  fait  enfoncer  ou  relever  le  piston,  et  l'on  déter- 
mine dans  le  vase  des  pressions  plus  ou  moins  grandes.  Le  ré- 
servoir A  esi  réuni  par  sa  base 
avec  une  pièce  de  fonte  E  qui 
est  creuse  et  dans  laquelle 
sont  mastiqucseï  serrés  pardes 
éorous  deux  tubes  de  cristal  F 
et  G  gradués  avec  soin,  effilés 
parle  haut  el  ouverts  dans  l'air. 
Quand  on  veut  employer 
l'appareil,  on  y  verse  du  mer- 
cure, on  achève  de  le  remplir 
avec  de  l'huile,  on  y  engage  le 
piston  que  l'on  fait  descendre, 
el  le  mercure  s'élève  peu  à  peu 
jusqu'au  sommet  des  deux 
tubes.  A  ce  moment,  on  met 
l'un  d'eux  en  rapport  avec 
une  cloche  pleine  du  gaz  que 
l'on  veut  essayer,  pendant  que 
l'autre  reste  ouvert  dans  l'at- 
mosphère par  l'intermédiaire 
d'un  tube  à  dessiccation.  Il 
suffit  ensuite  de  relever  un 
peu  le  piston  pour  faire  des- 
cendre ieniemenl  le  mercure 
dans  les  tubes,  el  les  emplir 
celui-ci  d'air  sec,  celui-là  du 
^z  que  la  cloche  contenait,  tous  deux  à  la  pression  de 
l'atmosphère.  On  les  ferme  avec  un  coup  de  chalumeau  et 
l'expérience  est  préparée.  En  abaissant  ensuite  le  piston,  on 
peut  comprimer  les  deux  gaz  jusqu'à  100  atmosphères;  on 
pourrait  même  aller  plus  loin  sans  la  crainte  de  voir  les  tubes 
se  séparer  du  réservoir  ou  se  briser  en  éclats.  Les  expé- 
riences de  M.  Pouillët  ont  confirmé  ce  que  M.  Despretz  nous 
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avait  appris  y  c'est-à-dire  l'inégale  compressibilité  des  di- 
vers gaz. 

EZFÉBIEI6ES  OE  WUfMH  R  ABAflO.  —  11  ne  fallait  donc  plus 
songera  voir  dans  la  formule  de  Mariotte  l'expression  générale 
de  la  compressibilité  des  gaz;  tout  au  plus  pouvait-on  croire 
qu'elle  s'applique  à  l'air,  et  il  devenait  nécessaire  de  soumettre 
ce  corps  à  une  étude  plus  attentive,  puisque  c'est  à  lui  que 
l'on  a,  jusqu'à  présent,  comparé  tous  les  autres  gaz.  L'occasion 
de  cette  étude  se  présenta  bientôt. 

Dulong  et  Arago,  ayant  été  chargés  de  mesurer  les  forces 
élastiques  de  la  vapeur  d'eau  à  des  températures  élevées, 
furent  amenés  à  étudier  préalablement  la  loi  de  Mariotte;  ils 
le  firent  avec  des  appareils  qui  dépassaient  en  étendue  et  aussi 
en  précision  ceux  que  les  physiciens  avaient  jusqu'alors  con- 
struits ;  nous  devons  les  décrire  avec  quelque  détail,  quand  ce 
ne  serait  que  pour  les  opposer  aux  instruments  plus  grossiers 
de  Mariotte  et  pour  montrer  tout  le  chemin  que  Dulong  ei 
Arago  avaient  fait  faire  à  l'art  de  l'expérimentation.  Ils  ne  chan- 
gèrent rien  à  la^méthode  de  Mariotte;  Tair  était  encore  con- 
tenu dans  une  branche  verticale  fermée  et  recevait  toujours 
la  pression  d'une  longue  colonne  de  mercure  soutenue  dans 
une  série  de  tubes  ouverts  par  le  haut  :  mais  s'il  ne  différait 
pas  en  principe,  l'appareil,  comme  on  va  le  voir,  avait  été  re- 
marquablement perfectionné. 

On  installa  les  instruments  dans  une  vieille  tour  carrée  qui 
existe  encore  au  milieu  des  bâtiments  du  lycée  Napoléon.  Trois 
voûtes  percées  à  leur  centre  en  divisent  la  hauteur  en  parties 
à  peu  près  égales.  On  dressa,  dans  cet  espace  central,  un  arbn* 
en  sapin  (RR,  PL  lyfig*  i)  formé  de  madriers  solidement  as- 
semblés et  rattachés  par  des  liens  de  fer  aux  voûtes  et  à  l'an- 
cienne charpente  de  l'édifice.  C'est  contre  cet  arbre  que  furent 
établis  verticalement  treize  tubes  de  cristal  de  2  mètres;  ils 
étaient  réunis  entre  eux  (PL  /,  Jig.  5)  par  des  viroles  de  fer 
que  serrait  un  écrou,  et  on  les  empêchait  de  ballotter  en  les 
faisant  passer  dans  des  fourchettes  fixées  A  qui  les  tenaient 
étroitement  embrassés,  lis  étaient  en  outre  soutenus  par  des 
cordes  BDC  [fig*  1)  passant  sur  des  poulies  D,  et  tendues  au 
moyen  de  seaux  C  chargés  de  grenaille  de  plomb.  Par  cette 
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ingénieuse  disposition,  chaque  tube  avait  été  séparément 
équilibré,  et  la  colonne  tout  entière,  soutenue  par  treize  sys-. 
tèmes  de  contre-poids,  était  parfaitement  libre,  malgré  sa  lon- 
gueur de  26  mètres.  Il  suffisait  de  la  soulever  légèrement  par 
le  bas  pour  la  voir  s'élever  tout  entière.  Elle  pouvait  consé- 
quemment  se  dilater  ou  se  raccourcir  quand  la  température 
variait,  sans  que  Ton  eût  à  craindre  des  flexions  qui  l'auraient 
courbée  ou  des  ruptures  qui  auraient  pu  survenir  si  les  tubes 
avaient  pesé  Tun  sur  l'autre.  Telle  était  la  colonne  qui  devait 
contenir  le  mercure  et  par  où  devait  s'exercer  la  pression  ; 
décrivons  maintenant  le  tube  manométrique  pq  où  l'air  sera 
comprimé. 

On  avait  choisi,  pour  le  former,  un  tube  de  cristal  bien  ré- 
gulier fermé  par  un  bout  et  qui  avait  près  de  2  mètres  de  lon- 
gueur; car  plus  la  colonne  d'air  sera  grande,  mieux  on  appré- 
ciera ses  variations  de  volume.  Pour  le  graduer,  il  aurait  été 
utile  de  tracer  des  divisions  sur  sa  surface;  mais  on  y  renonça, 
craignant  de  diminuer  sa  solidité.  On  se  contenta  de  l'appliquer 
contre  une  règle  de  cuivre  divisée  NN,  munie  d'un  vernier  K; 
et  pour  être  sûr  qu'elle  ne  se  déplaçait  pas,  on  colla  aux  deux 
extrémités  du  tube  des  bandes  minces  d'étain  qui  devaient 
servir  de  repères  :  le  tube  fut  ensuite  jaugé  avec  du  mercure, 
comme  nous  l'avons  expliqué  en  détail  page  267. 

Il  fallait,  pour  compléter  l'appareil,  placer  verticalement  le 
manomètre /?qf  à  côté  de  la  longue  colonne  de  tubes  AG  et  réu- 
nir ces  deux  parties  par  un  canal  de  communication;  mais  on 
ne  pouvait  songer  à  se  contenter  de  la  disposition  qui  suffisait 
à  Mariotte  et  à  verser  par  les  tubes  ouverts,  d'une  hauteur  de 
26  mètres,  le  mercure  qui  devait  comprimer  l'air.  Voici  ce  à 
quoi  Dulong  et  Arago  se  sont  arrêtés.  Ils  ont  scellé  sur  le 
sol  de  rédifice,  en  face  du  mât,  un  réservoir  en  fonte  épaisse 
[PL  Ijfig^  i);  il  se  composait  d'un  cylindre  central  E  et  de 
deux  tubes  latéraux  opposés  qui  se  recourbaient  verticalement 
et  se  terminaient  par  deux  tubulures  F  et  G.  Le  manomètre  était 
engagé  dans  Tune  d'elles  F;  les  tubes  plongeaient  dans  l'autre 
G,  et  ils  y  étaient  scellés  et  mastiqués  avec  toute  la  solidité  que 
l'on  put  obtenir.  C'est  cet  appareil  qui  établissait  la  communi- 
cation, et  il  avait  encore  un  autre  but  :  c'était  par  son  inter^ 
médiaire  que  l'on  faisait  varier  les  pressions,  comme  nous  allons 
I.  18 
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l'expliquer.  On  y  versa  du  mercure,  on  acheva  de  le  remplir 
avec  de  Teau,  et  Ton  surmonta  la  tubulure  centrale  d'une  pe- 
tite pompe  foulante  I;  celle-ci  puisait  de  Teau  dans  un  vase 
voisin  V,  l'injectait  dans  le  réservoir  E,  et  le  mercure,  com- 
primé par  l'introduction  de  cette  eau,  s'élevait  à  la  fois  dans  le 
manomètre,  où  il  réduisait  le  volume  de  l'air,  et  dans  la  colonne 
des  tubes,  où  il  montait  librement.  Il  n'y  avait  donc  qu'à 
mesurer  la  différence  des  niveaux  et  le  volume  occupé  par 
l'air,  à  faire  varier  progressivement  l'un  et  l'autre,  et  à  cher- 
cher ensuite  si  le  produit  du  volume  par  la  pression  demeure 
constant. 

Pour  mesurer  la  hauteur  du  mercure  dans  la  branche  libre, 
on  se  servait  de  règles  divisées  HP  munies  de  verniers  0  que 
l'on  transportait  de  bas  en  haut,  et  qu'on  appliquait  contre 
chaque  tube  sur  des  repères  fixés  aux  tubulures  de  jonction, 
comme  on  le  voit  en  H  [PL  /,  Jig.  5).  D'autre  part,  on  obser- 
vait dans  le  manomètre,  au  moyen  du  vernier  K,  la  division  de 
la  règle  vis-à-vis  laquelle  s'arrêtait  le  niveau;  on  connaissait  de 
cette  façon  et  le  volume  de  l'air  et  les  hauteurs  des  deux^co- 
lonnes  de  mercure.  Enfin,  pour  ne  rien  oublier,  on  voit  dans 
la  figure  que  ce  manomètre  était  entouré  d'un  large  tube  de 
verre  NN  où  coulait  constamment  un  filet  d'eau  venu  des  fon- 
taines publiques  et  qui  le  maintenait  à  une  température  tou- 
jours égale.  On  avait  d'ailleurs  desséché  avec  soin  l'air  dont  ce 
manomètre  était  rempli,  par  un  procédé  assez  complexe  que 
je  me  dispenserai  de  rapporter. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  faire  connaître  les  résultats  de  ces 
expériences.  Dulong  et  Arago  ont  exécuté  trois  séries  diffé- 
rentes d'observations;  dans  chacune  d'elles,  ils  prenaient  le 
gaz  à  la  pression  initiale  de  l'atmosphère,  ils  le  comprimaient 
ensuite  progressivement,  et  après  chaque  augmentation  de 
pression  ils  mesuraient  le  volume  et  la  différence  de  niveau. 
Dans  chaque  série,  les  expériences  ont  été  poussées  jusqu'à 
'11  atmosphères;  pendant  l'une  d'elles,  la  température  s'esi 
maintenue  constante  et  égale  à  i3*':  c'est  la  meilleure  de  toutes 
et  nous  la  ti^nscrivons  dans  le  tableau  suivant.  La  première 
colonne  contient  les  pressions  mesurées;  dans  la  deuxième 
sont  inscrits  les  volumes  que  le  gaz  occupait,  exprimés  en 
divisions  du  tube;  on  verra  dans  la  troisième  les  mêmes  volu- 
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mes  calculés  par  la  loi  de  Marioue  supposée  exacte,  et  ron 
peut  comparer  les  résultais  de  Tobservalion  et  du  calcul  en 
lisant  la  dernière  colonne  qui  contient  leurs  différences. 


PEESSIOR. 

VOLUMI  omcktA. 

VOLUME  CALCULÉ. 

oirfÉkCMCBs. 

C 
76,000 

5oi,3 

M 

n 

36i ,a48 

io5,a47 

!o5,470 

—   0,223 

375,718 

101,316 

101, 4i3 

-    0,196 

462,518 

83,386 

83,380 

0,094 

500,078 

76 ,095 

76,198 

—  0 , 1 o3 

573,738 

66,316 

66,417 

—  0,201 

859,6a3 

44,3o8 

44,335 

-  0,017 

999» 2^6 

.  37,85i 

38,i33 

—  0,281 

1363,000 

30,119 

30,193 

—  0,073 

i334;5o6 

38,664 

38,770 

—  0,106 

1466,736 

35,885 

35,978 

0,093 

«653,49 

22,968 

33,044 

—  0,076 

'      i658,44 

33,879 

33,973 

—  0,093 

1843,85 

30,547 

30, 665 

—  0,118 

3033,666 

18, 833 

18,87a 

—  0,039 

2049,868 

18,535 

18, 588 

—  o,o63 

Si  Ton  a  comparé  attentivement  les  nombres  qui,  dans  ce 
tableau,  expriment  les  volumes  calculés  et  observés,  on  a  re- 
connu qu'ils  sont  très-près  d'être  égaux  entre  eux.  Il  faut  donc 
conclure  que  la  compression  vraie  deTair  ne  diffère  que  très- 
peu  de  la  compression  calculée  par  la  formule  de  Mariotte,  si 
toutefois  elle  en  diffère.  Mais  c'est  là  tout  ce  que  Ton  doit  con- 
clure; car  les  différences  n'étant  pas  nulles,  il  faut,  ou  bien 
qu'elles  indiquent  une  inexactitude  de  la  loi,  ou  bien  qu'elles 
soient  introduites  dans  les  résultats  par  les  erreurs  que  l'on  a 
commises  dans  les  mesures.  C'est  ici  le  lieu  de  rappeler  quel- 
ques idées  générales  que  nous  avons  développées  précédem- 
ment et  de  les  confirmer  par  l'exemple  actuel. 

Puisque,  d'une  part,  il  est  impossible  d'exécuter  des  me- 
sures parfaites,  il  faut  faire  la  part  des  erreurs,  et  puisque,  d'un 
autre  côté,  les  différences  que  nous  avons  inscrites  sont  très- 
faibles,  il  est  permis  de  croire  qu'elles  eussent  été  nulles  si  les 
expériences  avaient  été  meilleures,  et  d'accepter  la  loi  comme 

18. 
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étanl  exacte  :  c*est  ainsi  qu'ont  raisonné  et  conclu  Dulong  et 
Arago.  Ils  étalent  d'autant  plus  portés  à  le  faire,  que  les  savants 
de  cette  époque  croyaient  à  une  prétendue  simplicité  des  lois 
de  la  nature  et  supposaient  que  les  phénomènes  obéissent  à 
des  règles  générales  pouvant  toujours  être  exprimées  par  des 
expressions  mathématiques  peu  complexes  ;  cette  opinion  pré- 
conçue, qu'ils  justifiaient  par  des  exemples,  leur  avait  fait 
prendre  l'habitude  de  considérer  une  loi  physique  comme 
démontrée  aussitôt  que  Ton  avait  exécuté  quelques  mesures 
qui  ne  s'en  écartaient  pas  trop,  et  de  mettre  invariablement 
sur  le  compte  des  erreurs  de  l'observation  les  différences  qu'ils 
observaient  :  c'est  sous  l'influence  de  cette  opinion  et  de  celte 
habitude  que  Dulong  et  Arago  ont  conclu. 

Cette  manière  de  raisonner  pèche  par  ta  base.  Il  n'y  a  aucune 
raison  pour  croire  que  la  formule  de  Mariotte  soit  exacte;  il  y 
a  au  contraire  de  grandes  probabilités  pour  penser  que  n'étant 
point  réalisée  par  tous  les  gaz  indistinctement,  elle  ne  l'est 
rigoureusement  par  gucun  d'eux  en  particulier;  et  cela  est 
d'autant  plus  probable  pour  l'air  que,  si  l'on  y  regarde  de  plus 
près,  on  voit  que  tous  les  volumes  observés  sont  plus  petits 
que  les  nombres  calculés  par  la  loi,  et  que  la  compressibilité 
vraie  paraît  plus  grande  que  la  compressibilité  théorique. 
Conséquemment  les  différences  trouvées  doivent  tenir  à  la 
fois  et  aux  erreurs  des  mesures  et  à  l'inexactitude  probable 
ou  au  moins  possible  de  la  formule,  sans  que  l'on  puisse  dé- 
mêler les  influences  de  ces  erreurs  et  de  cette  inexactitude. 
La  loi  n'est  donc  pas  démontrée,  et  l'on  va  bien  le  voir  tout  à 
l'heure. 

Le  travail  de  Dulong  et  Arago  fit  époque,  car  il  réalisait  de 
nombreux  progrès  sur  ceux  qui  l'avaient  précédé;  il  ne  devait 
cependant  pas  rester  le  dernier  mot  de  la  science,  et  la  préci- 
sion, toute  remarquable  qu'elle  soit,  qui  a  rendu  les  expé- 
riences de  Dulong  si  célèbres,  ne  devait  pas  être  la  limite  a 
laquelle  on  dût  s'arrêter.  M.  Regnault  a  recommencé  ces 
études;  nous  allons  exposer  ses  recherches,  et  l'intérêt  que 
nous  avons  trouvé  à  suivre  le  développement  de  l'art  expéri- 
mental dans  le  travail  précédent  va  se  continuer  quand  nous 
verrons  se  perfectionner  encore  les  méthodes  et  les  instru- 
ments de  mesure. 
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EZPiBIERGCS  DE  M.  BEfiNAULT.  —  L'appareil  que  M.  Regnault 
fil  construire  {Pi.  /,  fig.  2)  fut  installé  dans  une  tour  que 
Savart  avait  autrefois  fait  construire  au  collège  de  France;  il 
avait  la  plus  grande  ressemblance  avec  celui  de  Dulong  et 
Arago.  Nous  nous  attacherons  surtout  à  signaler  les  différen- 
ces qui  existent  entre  les  deux  instruments  et  à  montrer  l*im-  • 
portance  des  modifications  qui  ont  été  introduites  dans  le 
dernier. 

Le  réservoir  à  mercure  reposait  sur  une  base  maçonnée  à 
une  petite  distance  du  sol  et  contre  le  mur;  il  se  composait 
encore  d'un  cylindre  en  fonte  E  surmonté  d'une  pompe  fou- 
lante à  eau  P  qui  aspirait  l'eau  dans  un  vase  extérieur  V  et 
qui  la  laissait  échapper  par  un  tube  à  robinet  quand  on  voulait 
diminuer  la  pression.  Il  n'y  avait  à  la  base  qu'un  seul  conduit 
latéral  FG,  qui  était  muni  de  deux  tubulures  F  et  G,  dans  les- 
quelles on  engageait  le  manomètre  et  la  série  des  tubes  ou- 
verts. On  y  avait  ajouté  un  gros  robinet  H,  qui  pouvait  ouvrir 
et  fermer  la  communication  entre  les  tubes  manométriques  et 
le  réservoir;  ce  robinet  était  indispensable.  En  effet,  quand  on 
a  comprimé  l'eau  dans  le  réservoir  et  obtenu  la  pression  sous 
laquelle  on  veut  observer,  il  est  difficile  de  la  maintenir  con- 
stante, parce  que  le  liquide  tend  sans  cesse  à  s'échapper  entre 
les  parois  de  la  pompe  et  le  piston;  par  suite,  les  niveaux  des 
deux  colonnes  de  mercure  s'abaissent  graduellement  et  la  me- 
sure ne  peut  se  faire  exactement;  mais  en  fermant  le  robinet 
H,  on  sépare  du  réservoir  le  manomètre  et  les  tubes,  et  les 
fuites  de  la  pompe  n'ont  plus  aucune  action  sur  l'appareil.  C'é- 
tait là  une  première  modification  qui  avait  son  utilité. 

En  face  de  ce  réservoir  et  au-dessus  de  lui  s'élevait  vertica- 
lement une  épaisse  planche  de  sapin,  reliée  solidement  au 
mur;  elle  était  destinée  à  supporter  les  tubes  de  cristal  super- 
posés. Pour  réunir  ceux-ci  l'un  à  l'autre,  M.  Regnault  a  ima- 
giné un  système  de  raccord  extrêmement  simple,  qui  fut  en- 
suite appliqué  à  beaucoup  d'autres  appareils  et  qui  mérite  d'être 
décrit  ici,  à  cause  de  son  emploi  général  ;  c'est  le  collier  à  gorge 
{PL  /,  Jig,  3).  Les  deux  extrémités  de  deux  tubes  que  l'on 
veut  réunir  sont  mastiquées  dans  deux  viroles  en  fer  AA,  Ai' A', 
coniques  extérieurement,  terminées  par  deux  bases  horizon- 
tales planes  qui  se  regardent  et  sont  séparées  par  une  rondelle 
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annulaire  de  cuir  graissé  :  il  suffira,  pour  fermer  la  jonction  des 
deux  lubes,,  de  presser  ces  deux  viroles  l'une  contre  l'autre. 
On  y  parvient  en  les  embrassant  Tune  et  Vautre  dans  un  col- 
lier MM  creusé  intérieurement  d'une  gorge  évidée,  dont  les 
bords  supérieur  et  inférieur  appuient  sur  les  surfaces  coniques 
des  deux  viroles.  Ce  collier,  représenté  en  coupe  et  en  per- 
spective (P/.  lyfig,  3),  est  formé  de  deux  parties  articulées 
en  C  et  qui  se  rapprochent  ou  s'éloignent  par  l'effet  d'Orne  vis 
DE;  quand  on  serre  cette  vis,  les  bords  de  la  gorge  pressent  les 
deux  cônes  opposés  des  viroles  qui  se  rapprochent  et  ferment 
l'intervalle  qui  les  sépare.  Ce  système  permet  de  monter  ou 
de  démonter  promptement  tout  l'appareil. 

Il  fallait  ensuite  soutenir  les  tubes  sur  la  planche  de  sapin. 
On  se  rappelle  que  Dulong  et  Arago  avaient  inventé  dans  ce 
but  un  système  de  contre-poids  ingénieux;  M.  RegnauU  ne  l'a 
pas  employé.  Il  avait  tout  simplement  fixé,  sur  la  planche,  des 
tasseaux  de  chêne  contre  lesquels  il  appuyait  les  tubes  par  des 
brides  de  cuivre  minces,  serrées  par  des  vis  à  bois.  En  résumé, 
l'effet  des  deux  dispositifs  est  le  même  ;  car  ces  brides  sus- 
pendent isolément  les  tubes  sans  les  empêcher  de  glisser  ver- 
ticalement et  de  s'élever  ou  de  s'abaisser,  si  la  température  les 
dilate  ou  les  contracte.  11  n'y  eut  jamais  de  rupture,  et,  s'il  se 
fit  des  flexions,  le  système  employé  pour  mesurer  les  hauteurs 
était  tel,  qu'elles  n'avaient  point  d'effet. 

Nous  arrivons  à  dire  comment  ces  mesures  des  hauteurs 
étaient  faites  :  sur  ce  point  il  y  avait  dans  l'appareil  de  M.  Re- 
gnault  une  grande  supériorité.  On  avait  tracé  sur  les  tubes  des 
repères  très-fins,  à  des  distances  égales  à  o'",95,  numérotés  o, 
I,  2,...,  et  au-dessous  de  chacun  d'eux  on  avait  scellé  dans  le 
mur,  depuis  la  base  jusqu'au  sommet,  des  tenons  BB,  B'  B' , . . . 
Des  paliers  en  fer  ABC  {PL  I^fig»  4)  Pouvaient  être  accrochés 
dans  ces  tenons.  On  plaçait  l'un  deux  au-dessous  du  repère 
inférieur  o,  on  y  déposait  un  cathétomètre,  et  l'on  mesurait  la 
distance  verticale  des  deux  traits  o  et  1.  On  transportait  ensuite 
le  palier  au-dessous  du  repère  i  pour  chercher  de  la  même 
manière  la  différence  des  niveaux  i  et  2,  et  en  continuant  la 
même  opération  jusqu'au  sommet  de  la  tour,  on  relevait,  une 
fois  pour  toutes,  les  hauteurs  de  tous  les  repères.  Quand,  dans 
une  expérience,  le  sommet  du  mercure  s'était  arrêté  à  un  point 
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fixe,  on  plaçait  le  palier  au-dessous  de  lui,  on  mesurait  la  hau- 
teur de  ce  point  au-dessus  du  repère  inférieur,  et  celte  hau- 
teur étant  ensuite  ajoutée  à  celle  du  repère  lui-même,  on 
obtenait  la  longueur  verticale  de  toute  la  colonne  mercu- 
rielle  soulevée. 

Malheureusement  la  hauteur  totale  de  la  tour  n'était  que  de 
9  mètres,  et  trois  tubes  suffisaient  pour  atteindre  le  sommet  : 
comme  ce  n'était  point  assez  dans  les  expériences  que  M.  Re- 
gnault  se  proposait  de  faire,  il  continua  la  colonne  de  tubes  le 
long  d'un  mât  formé  d'un  madrier  de  sapin  solide,  qui  était  su- 
perposé à  la  tour,  soutenu  par  des  jambes  de  force  sur  la  mu- 
raille et  rattaché  par  des  haubans  opposés  aux  parties  supé- 
rieures de  l'édifice.  La  colonne  des  tubes  fut  ainsi  prolongée 
jusqu'à  3o  mètres;  mais  comme  il  n'était  plus  possible  d'em- 
ployer le  même  système  de  repères  ni  de  mesurer  les  distances 
au  calhétomètre,  on  avait  à  l'avance  divisé  chacun  des  tubes 
en  millimètres,  avec  la  machine  à  diviser,  et  les  traits  tracés  au 
burin  avaient  été  ensuite  gravés  à  l'acide  fluorhydrique.  La 
régularité  de  la  division  avait  été  vérifiée  au  calhétomètre,  et 
quand  les  tubes  furent  montés  et  réunis  l'un  à  Taulre,  on  prii 
soin  de  mesurer  la  dislance  comprise  entre  les  traits  extrêmes 
des  deux  extrémités  contiguës  de  chaque  couple  de  tubes. 
Nous  ayons  dû  décrire  en  déiail  toute  cette  disposition,  dans  le 
seul  but  de  montrer  que  la  colonne  de.  mercure  sera  toujours 
estimée  avec  une  précision  qui  dépasse  certainement  un  demi- 
millimètre,  quelle  que  soit  sa  longueur.  On  sait  dès  lors  quelle 
est  l'étendue  des  erreurs  que  l'on  pourra  commettre,  et  cela 
sera  d'une  extrême  importance  quand  on  voudra  tirer  des 
conclusions  après  avoir  fait  les  expériences. 

Pour  terminer  ce  qui  nous  resle  à  dire  au  sujet  de  cette 
longue  suite  de  tubes,  il  faut  faire  remarquer  qu'il  était  néces- 
saire de  pouvoir  se  transporter  aisément  à  toutes  les  hauteurs 
de  l'édifice  pour  y  installer  le  cathétomèlre  et  y  faire  les  obser- 
vations. M.  Regnault  avait  complété  son  appareil  en  faisant 
disposer  en  avant  des  tubes  une  espèce  de  chemin  de  fer  ver- 
tical avec  une  crémaillère  fixée  aux  rails;  un  siège  qui  glis- 
sait entre  eux  portait  un  pignon  denté  engrené  avec  la  cré- 
maillère, et  l'observateur  assis  sur  ce  siège,  équilibré  par  un 
syslème  de  poulies  et  de  conlre-poids,  pouvait,  en  manœuvrant 
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une  manivelle  qui  était  à  sa  portée,  s^élever  ou  s'abaisser  lui- 
même,  se  fixer  au  point  où  sa  présence  était  nécessaire,  pla- 
cer et  régler  son  cathétomètre,  faire  ses  observations  et  les 
écrire  sur  un  pupitre  dispose  auprès  de  lui  :  un  siège  semblable 
courait  le  long  du  mât,  quand  il  était  utile  d'aller  jusque-là. 

Jusqu'à  présent  nous  n'avons,  parlé  ni  du  manomètre,  ni  de 
la  manière  de  l'observer;  c'est  ici  surtout  que  nous  allons  si- 
gnaler une  modification  essentielle.  La  méthode  de  Marioiie, 
celle  que  Dulong  et  Arago  ont  suivie,  offre  un  inconvénient 
très-grave  sur  lequel  il  faut  insister.  On  apprécie  le  volume  de 
l'air  en  mesurant  sa  longueur  sur  une  règle  divisée,  avec  une 
précision  qui  est  toujours  la  même;  l'erreur  que  l'on  commet 
est  donc  indépendante  du  volume  occupé  par  le  gaz,  qu'il  soit 
grand  ou  petit.  D'autre  part,  ce  volume  diminue  progressive- 
ment quand  les  pressions  s'élèvent  ;  au  commencement  des 
expériences,  il  remplit  une  longueur  de  2  mètres  et  à  3o  atmo- 
sphères il  est  réduit  à  rr  de  mètre  :  il  en  résulte  que  l'erreur 
est  une  portion  insensible  du  volume  total  quand  il  est  consi- 
dérable, mais  qu'elle  en  devient  une  fraction  de  plus  en  plus 
grande  quand  il  diminue  de  plus  en  plus.  On  voit  que  le  pro- 
cédé perd  de  sa  sensibilité  quand  la  pression  augmente,  et  c'est 
justement  à  ce  moment  qu'il  aurait  fallu  vérifier  la  loi  de  Ma- 
rioiie  avec  plus  de  précision.  La  méthode  était  donc  mauvaise  : 
il  fallait  la  changer. 

Au  lieu  de  fermer  le  manomètre  en  scellant  son  extrémité 
supérieure,  M.  Regnault  y  adapte  un  robinet  C  travaillé  avec 
un  soin  extrême,  et  qui  communique  par  un  tube  ccc  avec  un 
réservoir  en  cuivre  I  dans  lequel  on  a  comprimé  d'avance,  par 
l'intermédiaire  du  conduit  JJJ  et  au  moyen  d'une  pompe  fou- 
lante à  deux  corps,  le  gaz  que  l'on  veut  étudier.  La  capacité 
intérieure  du  manomètre  est  divisée  en  deux  parties  sensible- 
ment égales  [PL  /,  fig,  1  ),  l'une  comprise  entre  le  robinet  C  et 
un  point  de  repère  A  placé  au  milieu  du  tube,  et  l'autre  con- 
tenue entre  le  même  point  A  et  un  second  repère  D.  Quand  on 
veut  opérer,  on  ouvre  le  robinet  C  jusqu'à  ce  que  le  gaz  qui 
arrive  du  réservoir  ait  fait  descendre  le  mercure  jusqu'au  point 
D  ;  alors  on  ferme  C,  et  le  gaz  occupe  un  volume  CD  ou  \\  sous 
une  pression  initiale  P»  que  l'on  mesure.  Ensuite  on  fait  jouer 
la  pompe  foulante  à  eau  P,  et  l'on  augmente  ainsi  la  pression 
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jusqu'au  moment  où  le  niveau  du  mercure  affleure  en  A  ;  alors 
le  volume  est  réduit  à  la  moitié  CA  ou  V,  de  ce  qu'il  était  pri- 
mitivement, la  pression  a  pris  une  autre  valeur  P,,  et  Ton 
cherche  si  Po  V«  est  égal  ou  non  à  P,Vi.  Toutes  les  expériences 
se  font  de  la  même  manière,  quelle  que  soit  la  pression  ini- 
tiale P»,  et  la  réduction  de  volume  étant  toujours  la  même,  la 
sensibilité  des  mesures  reste  invariable,  quelles  que  soient  les 
pressions. 

On  donna  au  manomètre  une  longueur  de  3  mètres,  il  fut 
divisé  en  millimètres  dans  toute  sa  longueur  ;  cette  division, 
faite  à  Tacide  fluorhydrique,  ne  pouvait  diminuer  sa  solidité. 
Pour  le  jauger,  on  le  fixa  provisoirement  par  son  extrémité  D 
dans  un  robinet  à  trois  voies,  et  après  l'avoir  rempli  de  mer- 
cure jusqu'en  C,  on  laissa  écouler  ce  liquide  d'abord  jusqu'en 
A,  ensuite  jusqu'en  D,  et  le  rapport  des  poids  p,  et  /?«  du  mer- 
cure recueilli  fit  connaître  celui  des  volumes  Vi  et  V«.  lie  tube 
fut  ensuite  établi  à  demeure  dans  la  tubulure  F  du  réservoir, 
il  fut  entouré  d'un  manchon  de  verre  que  l'on  maintenait  plein 
d'eau,  et  qui  conservait  une  température  constante  ;  des  ther- 
momètres sensibles  étaient  placés  dans  le  manchon  à  diverses 
hauteurs  (i). 

Tel  fut  dans  tous  ses  détails  l'appareil  de  M.  Regnault;  il 
réalisait  deux  perfectionnements  essentiels  :  premièrement,  il 
mesurait  la  pression  à  un  demi-millimètre  près  ;  secondement, 
il  remplaçait  une  méthode  mauvaise  par  une  autre  qui  assure 
à  l'appareil  une  sensibilité  indépendante  de  la  pression.  Pour 
résumer  tous  les  détails  auxquels  nous  avons  été  conduits  et 
montrer  ayec  quelle  régularité  se  faisaient  les  expériences, 
nous  allons  en  décrire  une.  Après  avoir  à  l'avance  comprimé 
dans  le  réservoir  I  le  gaz  bien  desséché  que  l'on  veut  étudier, 
on  l'introduit  dans  le  manomètre  en  ouvrant  le  robinet  C,  jus- 
qu'à faire  affleurer  le  mercure  en  D.  Pour  arriver  exactement  à 
ce  point,  on  utilise  le  gros  robinet  H.  Cela  fait,  on  ferme  C  et 
H  :  le  volume  est  V«,  et  l'on  se  prépare  à  mesurer  la  pression 
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(r)  La  fig,  3  de  la  Planche  I  représente  l-appareil. de  M.  Regnault,  tel  qu'il  a 
ét«  installé  dans  le  laboratoire  de  TÉcole  Polytectuaiqae.  'On  y  voit,  outre  les 
parties  qui  ont  été.précédemiiieiit  décrites,  d'autres  pièces  qui  se  raccordent  au 
réservoir  I  par  le  robinet  L  ;  ccllôs-ci  servent  à  d'autres  expériences  que  nous 
ferons  connattre  dans  la  suite. 
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initiale  Po.  L'observateur  chargé  de  relever  les  hauteurs  s'élève 
jnsqu'au  niveau  du  mercure,  emmenant  avec  lui  son  cathéto- 
mètre  ;  il  le  place  sur  le  palier,  le  règle,  et,  après  avoir  visé 
le  dernier  repère,  il  note  sa  hauteur  sur  l'échelle  du  cathéto- 
mètre.  Ëlevagt  ensuite  la  lunette  jusqu'au  niveau  du  mercure, 
il  se  prépare  à  observer.  Tout  étant  ainsi  disposé,  chaque  aide 
commence  ses  mesures  à  un  signal  donné  par  un  coup  de  son- 
nette. L'un  examine  le  baromètre,  un  autre  mesure  la  tempé- 
rature de  l'eau  du  manchon  et  de  l'atmosphère,  el  un  troi- 
sième observe  la  position  du  mercure  dans  le  manomètre. 
Pendant  ce  temps,  l'observateur  qui  s'est  élevé  sur  Je  siège  lit 
la  hauteur  du  sommet  de  la  colonne  soulevée,  et  toutes  ces 
observations  faites  à  la  fois  sont  inscrites  avec  un  même  numéro 
d'ordre  sur  des  cahiers  séparés,  pour  être  ensuite  réunies  el 
calculées.  On  passe  ensuite  à  la  deuxième  phase  de  l'expé- 
rience. En  injectant  de  l'eau  dans  le  réservoir  et  ouvrant  le 
robinet  H,  on  réduit  le  volume  de  l'air  jusqu'au  repère  A,  ce 
qui  fait  monter  le  sommet  du  mercure  dans  la  colonne  libre  ; 
après  quoi  on  ferme  le  robinet  H  et  l'on  recommence  de  la 
même  manière  les  mêmes  observations  que  dans  la  phase 
primitive. 

Lés  mesures  faites  et  enregistrées,  tout  n'était  point  dit 
encore,  car  il  y  a  des  causes  d'erreur.  La  plupart  d'entre  elles 
pouvaient  être  négligées  par  Dulong  et  Arago,  parce  qu'elles 
étaient  plus  petites  que  l'erreur  probable  de  leurs  mesures; 
mais  à  cause  de  l'extrême  précision  de  la  nouvelle  méthode, 
elles  cessaient  d'être  négligeables  :  nous  allons  les  calculer  el 
les  corriger. 

CORRECTIONS.  —  i°  Dans  toutes  les  expériences,  il  fallait  ajou- 
ter à  la  pression  de  la  colonne  mercurielle  celle  que  Taimo- 
sphère  exerce  à  son  sommet  :  or  la  pression  atmosphérique 
diminue  quand  on  s'élève;  il  fallait  donc  ajouter  non  pas  la 
hauteur  barométrique  h  observée  sur  le  sol  du  laboratoire, 
mais  la  hauteur  h'  que  l'on  eût  trouvée  en  plaçant  la  cuvette 
de  l'instrument  au  niveau  du  sommet  du  mercure.  On  calcu- 
lait h'  par  la  formule  connue 

Z,  -  Z.=  18393  logjî^. 
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Z,  —  Z»  exprime  la  hauteur  du  sommet  mercuriel  dans  les  tubes 
au-dessus  du  point  zéro  du  baromètre. 

2**  Une  autre  cause  d'erreur  résulte  de  la  compressibilité 
du  mercure.  La  colonne  qui  mesure  les  pressions  n'est  point 
homogène,  car  les  parties  supérieures  en  comprimant  les 
couches  inférieures  augmentent  leur  densité,  et  il  faut  rame- 
ner la  hauteur  observée  à  celle  qu'aurait  une  longueur  de 
mercure  dont  la  densité  serait  constante  et  égale  à  13,596.  On 
a  fait  le  calcul  et  dressé  une  Table  de  correction  pour  toutes 
les  hauteurs  possibles. 

3°  La  température  agit  sur  le  gaz  renfermé  dans  le  mano- 
mètre pour  le  dilater  ou  le  contracter.  Les  corrections  résul- 
tant de  cette  cause  seraient  pour  ainsi  dire  impossibles,  si  les 
températures  variaient  beaucoup  ;  car  il  faudrait  connaître  les 
coefficients  de  dilatation  des  gaz  à  toutes  les  pressions,  et  on 
ne  Jes  a  pas  encore  déterminés  :  on  sait  seulement  qu'ils  sont 
variables.  Mais  heureusement  l'eau  qui  entoure  le  manomètre 
maintient  la  température  sensiblement  constante  :  les  correc- 
tions qui  restent  à  faire  sont  à  peu  près  insensibles  et  peuvent, 
dans  tous  les  cas,  être  calculées  approximativement. 

4**  On  trouve  des  variations  plus  grandes  dans  la  tempéra- 
ture des  colonnes  extérieures  de  mercure;  on  les  mesure  avec 
soin  dans  toute  la  hauteur,  et  l'on  ramène  le  mercure  à  sa  den- 
sité prise  à  zéro.  ,  . 

5°  Il  faudrait  aussi  corriger  le  volume  du  manomètre  qvii 
change  avec  la  pression  ;  mais  en  mesurant  la  distance  des 
deux  repères  extrêmes  sous  des  pressions  très-différentes,  on 
n'a  reconnu  aucun  allongement.  On  a  admis  que  ces  change- 
ments de  capacité  intérieure  étaient  négligeables. 

BÉSULTATS.  —  Voici,  dans  le  tableau  suivant,  quelques-uns 
des  nombres  trouvés  par  M.  Regnault.  La  première  co- 
lonne exprime  la  pression  initiale  Po  à  laquelle  se  trouvait  le 
gaz  à  chaque  expérience  quand  il  occupait  le  volume  tout  en- 
tier Vo  du  tube  ;  on  le  réduisait  ensuite  à  un  volume  moitié 
moindre  V,,  et  l'on  mesurait  la  nouvelle  pression  P,.  Si  la  loi 

de  Mariotte  était  vraie,  Vo  Po  devrait  être  égal  à  V,  P, ,  ou  le 
y  p 

rapport  r^^  devrait  être  égal  à  l'unité  ;  la  valeur  trouvée  de  ce 
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rapport  est  inscrite  dans  la  deuxième  colonne  de  chacun  des 
tableaux  suivants  : 


AIR. 


P. 


mm 

738,72 

!il  12,53 

4 1 4^7  8-2 

9336, 4 1 


V  P 

V  p 


i,ooi4i4 
î ,002765 

I ,oo3253 
I ,006366 


AZOTE. 


P. 


mm 
753,46 

4953,92 

8628,54 

10981,4^ 


V  P 

V  p 


I , 000988 
1,002952 
1,004768 
1 ,006456 


ACIDE  CARBONIQUE. 


P. 


mm 
764,03 

3i86,i3 

4879>77 
96«9,97 


V  P 

V  P 

'1*1 


1 ,007597 
I ,028698 

1,045625 
1,1 55865 


HYbROGÈlNE. 


P. 


mm 


n 


22 1 1  ,  1 8 
5845,18 
9176,50 


V  P 

V  P 


o, 99858 i 
0,996131 


Ces  nombres  nous  apprennent  que ,  dans  les  quatre  gaz 

étudiés ,  le  rapport  -^-r^  est  très-sensiblement  égal  à  Tunité, 

et  par  suite  que  la  loi  de  Mariotte,  si  elle  n'est  absolument 
vraie,  est  au  moins  une  relation  approximative  très-voisine  de 
la  réalité  et  qui  s'étend  à  toutes  les  pressions  observées  :  c'est 
ce  que  nous  savons  déjà. 

Avec  plus  d'attention,  on  reconnaît  que  les  trois  premiers 
gaz,  l'air,  l'azote  et  l'acide  carbonique,  se  compriment  de 

V  P 

façon  que  ^7^  est  toujours  plus  grand  que  l'unité,  ou,  ce  qui 

est  la  même  chose,  que  V,  est  plus  petit  que  la  loi  ne  le  sup- 
pose, et  que  la  compressibilité  réelle  est  plus  grande  que  la 
compressibililé  calculée.  Ceci  se  présentait  déjà  dans  les  ré- 
sultats de  Dulong  et  Arago  ;  mais  les  nouvelles  expériences 

^  '  Vu  Po 

nous  apprennent  en  outre  que  le  rapport  ^^-^  va  toujours  en 

augmentant,  à  mesure  que  les  pressions  initiales  croissent  da- 
vantage, et  conséquemment  que  les  divergences  entre  l'obser- 
vation et  la  loi  de  Mariotte  s'aggravent  à  mesure  que  les  gaz 
sont  plus  condensés. 

Pour  ne  laisser  aucun  doute  sur  ce  point,  il  faut  montrer 
que  les  divergences  trouvées  dépassent  les  erreurs  possibles 
de  l'observation.  En  désignant  généralement  para  la  valeur  du 

V  P 

rapport  rr^  pour  une  valeur  quelconque  de  P.,  et  supposant 
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que  Vi  soit  exactement  la  moitié  de  V»,  on  a 

Si  la  loi  de  Mariotte  était  parfaftement  exacte,  on  deyrait  avoir 

y^  =  -pj-  =  i,     dou     F,  =  2P.. 

Par  conséquent,  la  différence  des  pressions  Gnales  observées  et 
calculées  sera 


P--p.=.P.(.-i). 


Cette  différence  peut  se  calculer  en  remplaçant  P.  et  a  par  les 
valeurs  écrites  dans  le  précédent  tableau;  elle  exprimera  les 
différences  entre  les  hauteurs  des  colonnes  de  mercure  que 
l'on  a  observées  et  celles  que  Ton  aurait  obtenues  si  la  loi  était 
exacte.  Voici  les  résultats  de  ce  calcul  pour  Vair  : 

mm  mm 


738,72 

2,08 

21  12,53 

11,65 

4140,82 

26,85 

9336,4  r 

118,16 

Or  ces  différences  sont  évidemment  plus  fortes  que  les 
erreurs  que  l'on  a  pu  commettre  dans  la  mesure  des  hau- 
teurs, et  Ton  doit  définitivement  conclure  que  la  loi  de  Ma- 
riotte n'est  pas  vraie  pour  l'air;  mais  les  divergences  sont 
tellement  petites,  qu'il  fallait  toutes  les  précautions  dont  s'est 
entouré  M.  Regnault  pour  les  accuser  sûrement  et  les  mesu- 
rer. Au  point  de  vue  théorique,  ces  perturbations  ont  une 
grande  importance  ;  sous  le  rapport  pratique,  elles  en  ont 
beaucoup  moins:  car,  puisqu'il  a  été  si  difficile  de  les  consta- 
ter, il  est  sans  intérêt  d'en  tenir  compte  dans  les  applications, 
et  nous  ne  cesserons  pas  à  l'avenir  d'employer  la  loi  de  Ma- 
riotte dans  nos  calculs. 

L'azote ,  l'acide  carbonique  et  aussi  l'oxygène  se  compor- 
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tenl  comme  l'air,  c'esl-â-dire  que  leur  compressibilité  esi 
excessive  et  qu'elle  augmente  avec  la  pression  ;  elle  est  d'ail- 
leurs différente  pour  chacun  d'eux,  puisque  les  valeurs  des  2 
changent  avec  leur  nature.  Quant  à  l'acide  sulfureux,  à  l'am- 
moniaque et  au  cyanogène,  qui  ont  été  déjà  examinés  par 
M.  Despretz,  ils  se  rangent  dans  la  même  catégorie,  et  ils  se 
compriment  encore  davantage.  Tous  ces  corps  s'éloignent 
donc  de  la  loi  de  Marioite  et  forment  une  classe  de  fluides 
caractérisés  par  une  compressibilité  excessive  et  qui  suit  une 
loi  de  progression  croissant  avec  la  pression. 

Ces  conclusions  ne  s'appliquent  .point  à  l'hydrogène.  Dans  le 

cas  particulier  et  unique  que  ce  gaz  réalise,  le  rapport  —-^^  se 

montre  constamment  plus  petit  que  l'unité  et  diminue  pro- 
gressivement quand  la  pression  augmente;  cela  veut  dire  que 
V,  est  toujours  supérieur  au  volume  calculé,  que  l'hydrogène 
s'écarte  aussi  de  la  loi  de  Mariette,  mais  qu'il  a  une  compres- 
sibilité moindre  et  que  cette  compressibilité  décroît  à  mesure 
que  Ton  presse  davantage. 

Pour  résumer  généralement  ces  résultats,  on  peut  se  repré- 
senter un  gaz  fictif  offrant  une  compressibilité  normale  exac- 
tement conforme  à  la  loi  de  Mariotte,  et  ce  cas  hypothétique 
étant  admis  comme  limite,  on  trouve  une  première  catégorie 
de  gaz  comprenant  l'azote,  l'air,  l'oxygène,  l'acide  carbo- 
nique, etc.,  avec  des  compressibililés  supérieures  et  crois- 
santes; puis  on  trouve  l'hydrogène  formant  à  lui  seul  une 
classe  spéciale  caractérisée  par  une  compressibilité  moindre 
et  décroissante.  La  loi  de  Mariotte  est  donc  une  loi  limite,  un 
cas  particulier  qui  ne  se  réalise  pas,  et  dont  les  divers  corps 
gazeux  s'approchent  ou  s'éloignent,  soit  en  plus,  soit  en  moins, 
suivant  leur  nature,  suivant  les  pressions  initiales  qu'ils  pos- 
sèdent, et  probablement  aussi  suivant  les  autres  circonstances 
dans  lesquelles  on  les  considère,  et  notamment  leur  tempé- 
rature. 

Aucun  physicien  n'a  jusqu'à  présent  exécuté  d'expériences 
spéciales  pour  reconnaître  l'influence  de  la  température  sur 
la  compressibilité  des  gaz  ;  mais  à  défaut  de  mesures  suivies 
il  existe  des  épreuves  indirectes  qui  nous  conduisent  à  des 
inductions  probables.  Dans  un  travail  sur  la  densité  des  gaz. 
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que  nous  étudierons  dans  la  sui^e,  M.  Regnault  fut  conduit  à 
observer  l'acide  carbonique  à  la  température  de  100°  et  à  celle 
de  zéro.  Il  savait  que,  dans  ce  dernier  cas,  Tacide  carbonique 
ne  suit  paâ  la  loi  de  Mariotte,  et  il  reconnut  qu'il  s'y  conforme 
à  la  température  de  loo®.  C'est  là  la  seule  donnée  expérimen- 
tale directe  que  la  science  possède  sur  ce  sujet,  il  s'en  est 
contenté  et  il  l'a  généralisée.  Il  a  supposé  que  tous  les  gaz  qui 
sont  classés  auprès  de  l'acide  carbonique  se  comporteraient 
comme  lui,  c'est-à-dire  que  leur  compressibilité  diminuerait  si 
on  élevait  leur  température,  et  qu'elle  augmenterait  si  on  l'abais- 
sait, de  façon  que  les  gaz  de  la  première  classe  s'approcheraient 
progressivement  de  la  loi  de  Mariotte  en  se  réchauffant,  qu'ar- 
rivés à  une  température  déterminée  pour  chacun  d'eux  et  iné- 
gale de  l'un  à  l'autre,  ils  auraient  une  compressibilité  normale 
entre  des  limites  de  pression  très-étendues,  et  que,  devenant 
de  moins  en  moins  compressibles  au  delà  de  cette  limite,  ils 
s'écarteraient  de  nouveau  de  la  loi  de  Mariotte,  mais  dans 
un  sens  inverse,  pour  se  comporter  comme  l'hydrogène. 

Ce  dernier  gaz  offre  donc  à  la  température  ordinaire  les  pro- 
priétés que  l'acide  carbonique  n'acquiert  que  s'il  est  très- 
échauffé.  lyiais  comme  les  lois  de  la  nature  sont  générales,  on 
est  naturellement  conduit  à  penser  que  si  on  venait  à  refroi- 
dir suffisamment  l'hydrogène,  il  éprouverait  en  sens  inverse 
les  modifications  que  nous  venons  de  constater  dans  l'acide 
carbonique.  On  le  verrait  alors  se  rappocher  de  la  loi  normale; 
la  suivre  quand  il  aurait  atteint  une  température  fixe;  puis, 
en  se  refroidissant  davantage,  acquérir  une  compressibilité 
plus  grande,  et  se  montrer  identique  aux  gaz  de  la  première 
classe. 

Nous  ne  devons  pas  terminer  ce  sujet  sans  résumer  quel- 
ques-unes des  idées  générales  qui  s'y  trouvent  développées. 
L'étude  de  la  compressibilité  des  gaz  a  été  abordée  par  un  grand 
nombre  de  physiciens  ;  elle  a  d'abord  été  faite  à  l'aide  d'appa- 
reils grossiers,  et  une  loi  simple  fut  admise  sans  contestation 
comme  étant  une  vérité  mathématique.  Plus  tard,  on  reconnut 
qu'elle  n'est  pas  générale,  mais  on  la  maintenait  pour  l'air.  Erî 
dernier  lieu,  on  a  pu  constater  que  l'air  lui-même  s'en  écarte, 
et  que  tout  en  restant  une  vérité  limite,  la  loi  de  Mariotte  est 
altérée,  dans  tous  les  cas,  par  des  perturbations  que  Ton  ne 
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peut  contester.  Ce  n'est  pas  le  seul  exemple  où  nous  aurons 
à  faire  de  semblables  restrictions  ;  nous  remarquerons  souvent 
que  les  lois  physiques  ne  sont  pas,  comme  on  l'avait  cru  d'a- 
bord,  des  relations  mathématiquement  réalisées,  mais  seule- 
ment des  vérités  générales  toujours  plus  ou  moins  faussées 
dans  chaque  cas  particulier.  Une  autre  remarque  doit  être  faite 
encore  à  propos  de  ces  travaux  :  l'art  expérimental,  cette  seule 
ressource  des  sciences  physiques,  fut  d'abord  grossier,  puisse 
développa  peu  à  peu.  Tant  qu'il  fut  imparfait,  on  se  contenta 
d'approximations  que  l'on  interprétait  d'après  des  opinions  pré- 
conçues, et  l'on  introduisit  par  là  des  idées  fausses  dans  la 
physique.  Quand  les  expériences  eurent  été  perfectionnées  par 
le  progrès  des  instruments  de  mesure,  il  fallut  recommencer 
toutes  les  éludes  déjà  faites,  afin  de  découvrir  les  erreurs  ad- 
mises et  de  corriger  les  généralisations  trop  hâtées;  on  voit 
au  prix  de  quels  soins  et  de  quels  travaux  nous  arrivons  à  des 
connaissances  exactes  sur  les  lois  naturelles. 
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DES  LIMITES  ET  DES  APPLICATIONS  DE  LA  LOI 

DE  MARIOTTE. 


Liquéfaction  des  gaz.  —  Procédés  employés.  —  Expériences  de  M.  Faraday. 
—  Identité  des  gaz  et  des  vapeurs.  —  Manomètres  à  air  comprimé.  — 
Voiuménomètre.  —  Lois  du  mélange  des  gaz  et  des  vapeurs. 


LIQUEFACTION  DES  GAZ.  —  Nous  venons  de  constater  que  tous 
les  gaz,  à  Texceplion  d'un  seul,  éprouvent  au  moment  où  on 

les  comprime  des  diminutions  de  volume  supérieures  à  celles 
que  donnerait  la  loi  de  Mariotte  ;  il  nous  faut  maintenant  suivre 
ce  phénomène  encore  pl^s  loin  en  augmentant  les  pressions 
encore  davantage,  et  Texpérience  nous  montrera  que  la  com- 
pressibilité  s'exagère  rapidement,  mais  non  indéfiniment,  jus- 
qu'à une  limite  déterminée  de  pression  à  partir  de  laquelle 
les  gaz  cessent  tout  à  coup  d'exister,  et  se  transforment  en  li- 
quides. Ce  changement  d'état  se  fera  brusquement;  mais  il  se 
prépare  longtemps  à  l'avance  par  l'accroissement  de  compres- 
sibilité  qui  l'annonce.  S'il  en  est  ainsi,  on  prévoit  que  l'hydro- 
gène ne  se  liquéfiera  pas^  que  l'oxygène  et  l'azote  ne  chan- 
geront d'état  qu'à  des  pressions  énormes,  mais  que  l'acide 
carbonique,  l'acide  sulfureux  et  tous  les  autres  gaz  très-com- 
pressibles atteindront  l'état  liquide  avec  une  facilité  d'autant 
plus  grande  qu'ils  s'éloignent  plus  de  la  loi  de  Mariotte,  c'est- 
à-dire  qu'ils  sont  à  des  températures  plus  basses.  Ces  prévi- 
sions vont,  en  effet,  se  justifier;  mais  avant  d'en  venir  aux 
résultats,  il  convient  de  passer  en  revue  les  procédés  qui  y 
conduiseat. 

PROCÉDÉS  EMPLOTÉS.  —  On  réussit  a  liquéfier  les  gaz  les  plus 
compressibles  en  abaissant  leur  température  sans  augmenter 
leur  pression;  c'est  ce  qui  se  voit  avec  les  acides  sulfureux  et 
I.  19 
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hypoazoïtque,  avec  le  cyanogène  et  même  avec  l'ammoniaque. 
On  fait  l'expérience  en  dirigeant  le  gaz  à  travers  un  tube  en  U 
r  ^fië-  tSo)  prolongé  inférieurement 

Z^'  ''   '  par  un  ballon,  et  en  entourant  l'ap- 

pareil d'un  mélange  réfrigérant.  Au 
bout  d'un  temps  suflisanl,  on  sé- 
pare le  ballon  pour  fermer  son  ex- 
trémité à  la  lampe,  et  le  liqaide  qui 
s'est  formé  pendant  le  refroidisse- 
ment peut  se  conserver  ensuite  à  la 
température  ordinaire ,  si  le  verre 
où  il  est  enferme  est  assez  épais 
pour  résister  à  la  pression  du  gaz 
qui  tend  à  se  reproduire. 

I^  plus  souvent,  c'est  en  aug- 
mentant la  pression  que  l'on  pro- 
duit la  liquéfaction  du  gaz  ;  et  il  j  a 
un  moyen  général  de  le  faire  sans 
recourir  à  l'emploi  de  procédés 
mécaniques.  Ce  moyen  consiste  à  enfermer  dans  des  vases  très- 
résistants  les  produits  chimiques,  qui  dégagent  par  leur  réacUon 
le  gaz  que  l'on  doit  étudier.  Forcé  de  s'accumuler  dans  un  es- 
pace restreint,  ce  gaz  y  acquiert  une  énorme  tension,  et  il  doit 
arriver  nécessairement,  ou  que  le  vase  éclate,  c'est  un  danger 
auquel  on  n'a  pas  toujours  pu  se  soustraire  ;  ou  que  l'action  chi- 
mique s'arrête,  ce  qui  se  voit  quelquefois;  ou  enfin  que  la  li- 
quéfaction ait  lieu,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire.  Je  citerai 
comme  exemple  de  ce  procédé  la  liquéfaction  de  l'ammoniaque 
que  Faraday  obtint  de  la  manière  suivante.  Après  avoir  ^ema^ 
que  que  le  chlorure  d'argent  possède  la  propriété  d'absorber 
une  quantité  considérable  d'ammoniaque  à  la  température 
ordinaire  et  de  la  dégager  quand  il  est 
chauffé.  Faraday  prit  un  siphon  de  verre 
épais  (^g-.  i5i),  fermé  à  un  bout,  ouvert 
et  efniéparrautre.etdont  la  branche  fer- 
mée était  remplie  de  ce  chlorure.  Il  y  Dl 
arriverdel'ammoniaque  qui  s'y  condensa, 
puis  il  scella  à  la  lampe  l'extrémité  restée  ouverte  et  il  la  plon- 
gea dans  un  mélange  réfrigérant,  en  même  temps  qu'il  échauf- 
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fait  le  chlorure.  L'ammoniaque  se  dégagea  et  vint  s'accumuler 
dans  la  partie  refroidip,  sous  la  forme  d'un  liquide  transparent. 
En  revenant  ensuite  à  la  température  ordinaire,  le  chlorure  ab- 
sorbe le  gaz  de  nouveau,  el  l'appareil  préparé  une  fois  pour 
toutes  sert  à  .reproduire  la  même  expérience  toutes  les  fois 
qu'on  veut  la  recommencer. 

C'est  le  même  procédé  quia  été  mis  en  usage  par  M.  Thilo- 
rier  pour  liquéfier  l'acide  carbonique.  L'appareil  qu'il  inventa 
se  compose  d'un  cylindre  à  parois  très-épaisses  A  [fig.  i5a).  A 
l'origine  on  le  faisait  en  fonte  de  fer;  mais  comme  on  ne  pou- 


vait répondre  de  sa  solidité,  on  le  fabrique  aujourd'hui  en  cui- 
vre et  on  le  relie  extérieurement  avec  des  barres  et  des  an- 
neaux de  fer  forgé.  Les  bases  étant  doublées  de  !a  même 
manière,  on  comprend  que  si  l'enveloppe  intérieure  de  cuivre 
venait  à  se  crever,  il  ne  s'y  ferait  qu'une  fissure  suffisante 
pour  laisser  échapper  1c  gaz,  qui  sortirait  sans  explosion  par 
les  inlervalles  des  barreaux  de  fer  qui  entourent  l'appareil. 
Le  couvercle  supérieur  esl  percé  d'une  ouverture  qui  se  ferme 
par  un  bouchon  a  vis  B  et  qui  sert  à  introduire  dans  l'intérieur 
les  substances  destinées  à  produire  le  gaz;  c'est  d'abord  du 
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bicarbonate  de  soude  que  Ton  entasse  dans  le  fond;  ensuite  la 
quantité  d'acide  sulfurique  nécessaire  ^pour  le  décomposer, 
que  Ton  place  dans  un  seau  en  laiton.  Cela  fait,  on  ferme  le 
cylindre  et,  pour  mêler  l'acide  au  carbonate,  on  fait  tourner  plu- 
sieurs fois  l'appareil  autour  d'un  axe  horizontal  CD  qui  le  sup- 
porte par  le  milieu.  La  réaction  s'opère,  et  comme  elle  élève 
la  température,  on  estime  que  l'acide  carbonique  atteint  envi- 
ron 80  atmosphères  de  pression  dans  l'enceinte  où  il  se  dégage; 
alors  il  se  liquéfie,  se  mêle  aux  matières  qui  lui  ont  donné 
naissance,  et  si  on  veut  l'avoir  pur,  il  faut  le  distiller.  Ceue 
opération  n'est  pas  aussi  difficile  qu'elle  le  parait,  car  elle  se 
fait  d'elle-même  :  il  suffît  de  réunir  par  un  conduit  de  cuivre 
épais  E  le  cylindre  où  s'est  produit  le  gaz  à  un  second  vase  F 
entièrement  semblable,  mais  plein  d'air  et  un  peu  refroidi;  ei 
comme  l'action  chimique  a  échauffé  le  générateur,  la  diffé- 
rence de  température  suffit  pour  faire  distiller  dans  le  conden- 
seur la  presque  totalité  de  l'acide  carbonique  liquide  :  nous 
verrons  bientôt  comment  on  l'en  extrait. 

Enfin  il  est  toujours  possible  de  recourir  à  des  pompes  fou- 
lantes toutes  les  fois  que  l'on  veut  liquéfier  un  gaz.  L'appareil 
de  M.  Pouillet  [Jtg.  149)  est  celui  qui  paraît  devoir  être  le  plus 
convenable,  car  il  permet,  d'une  part,  d'atteindre  100  atmo- 
sphères, et  l'on  n'a  jamais  été  plus  loin,  et  de  l'autre,  de  me- 
surer la  pression,  puisqu'il  porte  deux  tubes,  dont  l'un  peut 
être  rempli  d'air  et  servir  de  manomètre;  mais  comme  il  ne 
peut  donper  que  des  quantités  fort  petites  de  liquide,  il  faut, 
quand  on  veut  en  étudier  les  propriétés,  employer  l'appareil 
qui  a  été  construit  par  M.  Blanchi  (Jig.  i53)  pour  liquéfier  le 
protoxyde  d'azote,  et  qui  peut  servir  à  tous  les  gaz.  Il  a  pour 
organe  essentiel  une  pompe  foulante  verticale  E  dont  le  piston, 
qui  est  fort  petit,  se  meut  par  l'intermédiaire  d'une  bielle  C 
glissant  entre  des  directrices  verticales  D  et  recevant  le  mou- 
vement d'une  manivelle  à  volant  A.  Celte  pompe  puise  le  gaz 
bien  desséché  et  bien  pur  dans  des  cloches  où  il  est  emmajja- 
siné  et  le  chasse  dans  le  réservoir  G.  Celui-ci  est  formé  d'une 
première  enveloppe  de  cuivre  mince,  entourée  d'une  chemise 
en  fer  forgé  et  foré,  capable  de  résister  à  toutes  les  pressions 
que  l'on  peut  mécaniquement  produire  avec  la  pompe.  Une 
soupape  permet  au  gaz  de  s'y  introduire  et  empêche  le  li- 
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quide  de  sortir;  enfin  uneouverlure  élroile,  qui  se  ferme  par 
la  pression  d'un  bouchon  à  vis  que  l'on  voit  au  sommet,  laisse 


échapper  le  liquide  quand  le  réservoir  est  dévissé,  retourné, 
ei  que  l'on  desserre  la  vis.  Pour  empêcher  les  réchauffements, 
on  entoure  la  pompe  d'un  manchon  où  coule  un  filet  d'eau 
et  le  réservoir  d'un  seau  F  qui  contient  de  la  glace.  On  arrive 
aisément  à  remplir  le  réservoir  du  liquide  provenant  de  la 
condensation  du  gaz. 

Nous  verrons  bientôt  comment  on  a  pu  augmenter  encore 
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l'énergie  de  ces  moyens;  mais  les  procédés  que  nous  venons 

d'exposer  suffisent  déjà  pour  la  plupart  des  gaz. 

Les  liquides  que  l'on  obtient  ainsi  possèdent  des  propriétés 
fort  curieuses  ;  ils  sont  en  général  incolores  et  très-fluides; 
ils  attaquent  les  mastics  qui  ferment  les  appareils,  ne  se 
mêlent  pas  à  l'eau,  mais  se  dissolvent  très-bien  dans  l'alcool  et 
l'éther.  M.  Thilorier  a  reconnu  que  l'acide  carbonique  liquide 
se  dilate  plus  que  les  gaz  quand  on  l'échauffé,  propriété  sin- 
gulière sur  laquelle  nous  reviendrons  dans  la  suite.  Le  pro- 
toxyde  d'azote  garde  la  faculté  qu'il  possédait  à  l'état  de  gaz 
d'entretenir  la  combustion,  et  un  morceau  de  charbon  rouge 
que  Ton  projette  à  sa  surface  continue  d'y  brûler  très-énergi- 
quement  en  le  décomposant.  Mais  ce  sont  surtout  les  proprié- 
tés physiques  générales  de  ces  corps  que  nous  devons  étudier. 

Quand  on  les  enferme  dans  des  vases,  ils  ne  s'y  conservent 
qu'à  la  faveur  d'une  pression  énergique,  et  c'est  une  portion 
de  leur  masse  redevenue  gazeuse  qui  comprime  la  partie  restée 
liquide  et  qui  la  maintient  à  cet  état.  Aussitôt  que  l'on  ouvre 
les  vases,  le  gaz  s'échappe  irès-bruyamment,  et  le  liquide, 
ramené  tout  à  coup  à  la  pression  atmosphérique,  commence 
et  continue  à  bouillir  activement;  bientôt  sa  température 
baisse  jusqu'à  atteindre  une  limite  fixe  pour  chacun  d'eux  et 
qui  est,  par  exemple,  égale  à  — 12°  pour  l'acide  sulfureux  et 
à  — 88**  pour  le  protoxyde  d'azote.  A  partir  de  ce  moment,  la 
température  ne  change  plus  et  l'ébullition  se  Continue  très- 
régulièrement.  Ces  phénomènes  se  conçoivent  aisément,  car 
ils  sont  identiques  à  ceux  que  nous  offrent  les  liquides  or- 
dinaires quand  on  les  place  dans  les  mêmes  conditions. 

Si,  par  exemple,  on  enferme  de  l'eau  dans  la  marmite  de 
Papin  et  qu'on  la  chauffe  progressivement  jusqu'à  200*»,  elle 
forme  peu  à  peu  des  vapeurs  qui  s'accumulent  dans  le  vase, 
qui  la  compriment  et  la  maintiennent  à  l'état  liquide.  Mais 
aussitôt  que  l'on  ouvre  la  soupape,  ces  vapeurs  s'échappent 
avec  un  grand  bruit,  et,  à  mesure  qu'elles  disparaissent,  l'eau 
se  met  à  bouillir  pour  en  reproduire  de  nouvelles.  £n  même, 
temps  la  température  s'abaisse,  parce  que  toute  vapeur  qui  se 
forme  emporte  avec  elle  une  grande  quantité  de  chaleur  qui 
devient  latente;  aussi  voit-on  peu  à  peu  l'ébullition  se  calmer 
et  devenir  régulière  à  la  température  fixe  de  100®.  Tout  se 
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passe  donc  de  la  même  façon  avec  Teau  et  avec  les  liquides 
provenant  des  gaz  condensés;  il  n'y  a  qu'une  différence,  c'est 
que  le  point  d^ébullition  de  ces  derniers  est  très-bas,  tandis 
que  celui  de  Teau  est  élevé,  et  qu'à  la  température  ordinaire 
ils  sont  dans  le  même  cas  que  l'eau  quand  elle  est  échauffée 
au-dessus  de  loo^'.  Et  puisqu'il  y  a  une  identité  si  complète 
entre  ces  liquides,  il  y  a  évidemment  une  analogie  frappante 
entre  les  produits  gazeux  qu'ils  fournissent  :  l'eau  donne  de 
la  vapeur;  l'acide  sulfureux,  l'oxyde  d'azote,  etc.,  reprodui- 
sent des  gaz  par  ébuUition  après  avoir  été  liquéfiés;  il  n'y  a 
aucune  différence  physique  entre  ces  gaz  et  cette  vapeur,  ce 
sont  des  fluides  absolument  identiques,  plus  ou  moins  .éloi- 
gnés de  la  pression  maximum  qui  les  peut  liquéfier. 

Avant  de  continuer  l'étude  de  ces  analogies,  nous  devons 
faire  connaître  quelques  expériences  curieuses  qui  résultent 
de  cette  évaporation  spontanée  des  gaz  liquéfiés  et  du  froid 
considérable  qui  en  résulte.  L'oxyde  d'azote  arrive,  par  exem- 
ple, à  — 88";  à  ce  moment  il  est  fort  dangereux  de  tenir  à  la 
main  les  va^es  qui  le  contiennent,  car  ils  refroidissent  instan- 
*tanément  les  organes,  congèlent  le  sang,  et  produisent,  en 
désorganisant  les  tissus,  une  sensation  de  cuisson  tout  à  fait 
pareille  à  celle  qui  résulte  d'une  brûlure.  Si  l'on  y  verse  de 
l'eau»  elle  se  congèle  aussitôt;  le  mercure  lui-même  y  prend 
l'état  solide,  et  affecte  ensuite  toutes  les  propriétés  d'un  métal 
malléable  analogue  au  plomb.  On  a  donc  ainsi  un  moyen  de 
déterminer  des  abaissements  de  température  extrêmement 
considérables. 

L'acide  carbonique  est  plus  remarquable  encore  :  non-seule- 
ment il  se  refroidit,  mais  il  se  congèle  de  lui-même  à  la  suite 
de  ce  refroidissement,  et  M.  Thilorier  a  produit  ce  phénomène 
en  grand.  Après  avoir  distillé  dans  le  condenseur  de  son  appa- 
reil une  grande  quantité  de  liquide,  il  lui  donne  issue  dans 
l'air  au  moyen  d'un  tube  à  robinet  plongeant  dans  son  inté- 
rieur. Une  portion  de  ce  liquide  s'évapore,  mais  une  autre  se 
congèle  sous  forme  de  flocons  blancs  qui  se  projettent  dans 
l'air  et  qu'on  peut  réunir;  pour  cela,  on  emploie  une  boîte 
sphérique  en  métal  (^îg*.  i54)  dans  laquelle  on  fait  arriver  le 
liquide  par  un  tube  tangentiel.  Le  jet  se  brise  à  l'entrée  contre 
une  lame  métallique,  les  flocons  tourbillonnent  dans  la  boîte 


Fig.  i5}. 
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oii  ils  s'agglomèrent,  ei  au  bout  de  peu  de  temps  rintérieur 
est  rempli  d'une  masse  d'acide  solidHîé  qui  a  la  consistance 

et  toute  l'apparence  de  la  neige. 

Arrivé  à  cet  étal  et  maintenu  dans 
des  vases  ouverls,  l'acide  carbonique, 
qui  marque  — 78",  tend  à  se  réchauf- 
fer, mais  il  émet  des  vapeurs  qui  le 

^^^     refroidissent  ;  et  comme  il  est  mauvais 

I  'WsnilJHH    conducteur,  ce  réchauffement  se  fail 

lentement  et  l'évaporation  n'est  pas 
rapide,  ce  qui  fait  qu'on  peut  le  con- 
server pendant  très-longtemps  sans 
qu'il  diminue  beaucoup  de  volume, 
tout  en  restant  à  78®  au-dessous  de 
zéro.  On  conçoit  dès  lors  que  Ton 
puisse  employer  ce  corps  comme  réfrigérant.  Pour  opérer 
dans  de  meilleures  conditions  encore,  on  le  mêle  avec  de 
i'éiher,  ce  qui  forme  une  pâte  analogue  à  la  neige  demi- 
fondue  et  qui  se  met  en  contact  plus  intime  avec  les  sub- 
stances  que  l'on  plonge  dans  sa  masse.  Ce  mélange  est  un  des 
plus  énergiques  réfrigérants  connus,  il  a  la  température  de 
—  79",  il  congèle  instantanément  le  mercure. 

M.  Faraday  a  imaginé  d'augmenter  encore  l'énergie  de  ce 
refroidissement,  en  plaçant  le  mélange  précédent  sous  la  cloche 
d'une  machine  pneumatique.  Aussitôt  qu'on  diminue  la  pres^ 
sion  extérieure,  on  active  l'évaporation  de  l'acide,  et  consé- 
quemment  on  abaisse  encore  la  température.  Voici  le  tableau 
des  températures  obtenues,  en  regard  des  pressions  sous  les- 
quelles on  maintenait  le  mélange;  on  remarquera  qu'il  est 
possible  d'arriver  à  — 110°  :  c'est  le  plus  grand  froid  qu'on 
ail  jamais  produit. 


Température. 

Pression. 

Température. 

Pression 

72 1"^"* 

-     9^" 

86— 

—  80 

493 

—    99 

61 

-  85 

a39 

—  «07 

35 

-87 

188 

—    IIO 

3o 

—  9» 

i37 

Maintenant  que  nous  coimaissons  un  mélange  réfrigérant 


Fig.  i55. 


LIMITES  ET  APPLICATIONS  DE  LA  LOI  DE  MARIOTTE.      297 

aussi,  puissant,  nous  pouvons  combiner  avec  succès  les  deux 
procédés  qui  nous  ont  permis  de  liquéfier  les  gaz,  rabaisse- 
ment de  la  température  et  l'augmentation  de  la  pression  : 
c'est  ce  qu'a  fait  M.  Faraday.  Il  comprimait  le  gaz  au  moyen 

d'un  système  de  deux  pompes 
foulantes  :  la  première  le  pui- 
sait dans  une  cloche  à  la  pres- 
sion ordinaire,  et  le  condensait 
jusqu'à  10 atmosphères  environ; 
la  deuxième,  qui  était  plus  petite, 
recevait  le  gaz  de  la  première, 
l'amenait  à  5o  atmosphères  et  . 
le  faisait  pénétrer  par  le  tube 
ABC  dans  un  réservoyr  en  verre 
CD,  où  la  liquéfaction  devait 
se  produire.  Le  tube  adducteur 
ABC  pénétrait  par  une  boîte  à 
éloupes  B  dans  la  cloche  de  la 
machine  pneumatique,  où  l'on 
pouvait  l'élever  et  l'abaisser.  On 
mesurait  la  pression  par  un  ma- 
nomètre divisé  D,  composé  d'un 
simple  tube  de  verre  capillaire, 
rempli  d'air,  fermé  à  un  bout  et 
bouché  à  l'autre  par  un  index  de  mercure.  Le  mélange  réfri- 
gérant était  contenu  dans  un  vase,  sous  la  cloche;  on  y  plon- 
geait le  réservoir  pour  le  refroidir,  on  le  soulevait  doucement 
pour  observer,  et  l'on  mesurait  la  température  par  un  thermo- 
mètre à  alcool. 

M.  Faraday  put  liquéfier  tous  les  gaz,  excepté  l'oxygène,  l'a- 
zote, l'hydrogène,  l'oxyde  de  carbone,  le  bioxyde  d'azote  et 
l'hydrogène  prolocarboné  ou  gaz  des  marais,  et,  par  suite,  le 
gaz  d'éclairage.  Ce  n'est  pas  à  dire  que  ces  gaz  ne  puissent  se 
réduire  à  l'état  liquide;  il  ne  faut  conclure  qu'une  seule 
chose,  c'est  que,  tout  énergiques  qu'ils  aient  été,  les  moyens 
d'action  sont  encore  insuffisants  pour  ces  substances;  et 
comme  tous  les  autres  gaz  ont  pu  se  liquéfier,  c'est  une  loi 
générale  que  des  exceptions  peu  nombreuses,  et  qui  s'expli- 
quent, ne  suffisent  pas  à  infirmer. 
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Les  liquides  formés  dans  le  lube  CD  n'y  occupent  qu'une 
portion  de  sa  capacité  ;  le  reste  est  rempli  de  gaz  dont  la  pres- 
sion s'exerce  sur  le  liquide  et  l'empêche  de  se  réduire  en  va- 
peur. Cette  pression,  qui  est  accusée  par  le  manomètre,  est 
donc  celle  qui  détermine  la  liquéfaction,  et  on  peut  la  mesu- 
rer à  diverses  températures;  c'est  ce  que  fit  M.  Faraday,  et  le 
résultat  de  ses  expériences  est  consigné  dans  les  deux  tableaui 
suivants.  On  voit,  dans  le  premier,  qu'à  —  i°,i  ces  pressions 
sont  extrêmement  considérables,  qu'elles  diminuent  très-rapi- 
dement avec  la  température,  et  qu'à  —  73",3  elles  deviennent 
à  peu  près  égales  à  i  atmosphère  pour  la  plupart  des  liquides 
désignés.  On  pourrait  donc  les  obtenir  et  les  garder  sans  les 
comprimer,  et  ils  deviendraient  de  véritables  liquides  perma- 
nents comme  l'eau,  si  on  les  refroidissait  assez. 

Ces  tableaux  signifient  encore  autre  chose  :  par  exemple,  à 
—  i",i  le  gaz  oléfiant  exerce  une  pression  égale  à  4^  atmo- 
sphères; cette  pression  exprime  la  force  élastique  ou  la  ten- 
sion de  la  vapeur  qu'il  forme  à  cette  température. 

Enfin,  si  l'on  maintenait  ce  gaz  à  une  pression  constantede 
42  atmosphères,  qu'on  élevât  très-peu  sa  température  au-des- 
sus de  — i°,i,  il  formerait  de  nouvelles  vapeurs  qui  se  dégage- 
raient continuellement  et  il  entrerait  en  ébullition.  La  tempé- 
rature de  — i**,i  est  donc  celle  qui  commence  à  le  faire  bouillir 
sous  la  pression  de  4^  atmosphères.  £n  résumé,  les  pressions 
écrites  dans  les  tableaux  suivants  expriment  à  la  fois  :  i**  celles 
qu'il  faut  faire  subir  aux  gaz  pour  les  liquéfier;  2^  les  tensions 
des  vapeurs  que  produisent  les  liquides  aux  températures  cor- 
respondantes; 3"  ces  températures  sont  celles  où  ces  liquides 
commenceraient  à  bouillir  sous  les  pressions  qui  leur  corres- 
pondent dans  les  tableaux.    . 
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Après  avoir  montré  que  les  gaz  peuvent  arriver  à  l'élai  li- 
quide, il  faut  encore  ajouter  qu'ils  peuvent  se  solidifier  abso- 
lument comme  Teau,  à  une  température  fixe,  et  qu'une  fois 
solidifiés  ils  peuvent,  quand  on  les  réchauffe,  se  fondre  comme 
la  glace  à  un  point  de  fusion  invariable  et  qui  est  le  même  que 
le  point  de  solidification.  C'est  encore  ce  qui  résulte  des  expé- 
riences de  M.  Faraday,  et  voici  les  points  de  fusion  qu'il  a 

trouvés. 

Points  de  fusion. 

Oxyde  de  chlore. ...  —     60° 

Ammoniaque —    75   . 

Acide  sulfureux —     76 

Acide  sulfhydrique. .  —    86 

Protoxyde  d'azote...  —  100 


Acide  bromhydrique 
Acide  hypoazotique. 

Cyanogène 

Acide  iodbydrique.. 
Acide  carbonique  .* . 


-  8° 

-  9 

-  35 

-  5i 

-  58 
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Les  gaz  liquéfiables  qui  n'ont  pas  été  solidifiés  sont  les  sui- 
vants : 

Gaz  oléfiant.  1      Acide  fiuoboriqiie. 

Acide  (luosilicique.  Acide  chlorhydrique. 

Hydrogène  phosphore.      |      Hydrogène  arséniqué. 

En  résumé,  nous  ne  devons  plus  considérer  l'état  gazeux 
comme  étant  permanent  et  caractérisliqiie  de  certaines  sub- 
stances: ce  n'est  que  la  forme  accidentelle  qu'elles  afl^clent 
entre  certaines  limites  de  température  et  de  pression.  En  les 
refroidissant  sulTisamment,  on  les  rend  liquides;  en  les  refroi- 
dissant plus  encore,  on  les  solidifie.  Tous  les  corps  de  la  na- 
ture peuvent  devenir  gazeux,  liquides  et  solides,  et  il  n'y  a  de 
différence  entre  eux  que  celle  des  températures  auxquelles  ils 
se  modifient  pour  passer  d'un  état  à  l'autre.  C'est  ce  que  nous 
aurons  encore  l'occasion  de  développer  au  moment  où  nous 
parierons  des  vapeurs. 

APPLICATION  DE  LA  LOI  DE  MARIOTTE. 
UIOKtlTBES.  —  On  a  vu  que  l'on  peut  toujours  admettre  la 
i!„     ■;«  '°'  "^^  Mariette  comme  étant  rigoureusement 

vraie  dans  tous  les  calculs  et  toutes  les  applica- 
tions que  Ton  peut  en  faire,  si  les  gaz  sont  irè^ 
éloignés  de  leur  point  de  liquéfaction.  C'est 
sur  cette  remarque  que  l'on  s'appuie  pour 
construire  les  manomètres  à  air  comprimé 
avec  lesquels  on  mesure  les  pressions  dans 
une  enceinte  quelconque. 

La  forme  la  plus  habituelle  des  manomètres 
est  la  suivante  :  on  plonge  dans  une  cuvette  en 
verre  (fig.  i56)  pleine  de  mercure  un  tube 
cylindrique  de  verre  fermépar  le  haut  et  con- 
tenant de  l'air  sec;  les  niveaux  du  liquide  soni 
les  mêmes  à  la  pression  de  l'atmosphère.  Celte 
cuvette  est  enfermée  dans  un  cylindre  de 
bronze  A  qui  est  scellé  en  C  contre  le  tube,  et 
qui  est  mis  en  communication  par  un  robinet 
B  avec  l'enceinte  qui  contient  le  gaz  ou  la 
vapeur  dont  on  veut  mesurer  la  pression.  Voici 
comment  on  peut  graduer  théoriquement  cet  instrument. 
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A  la  pression  initiale  760  millimètres  de  Tatmosphère,  le 
volume  de  Tair  est  égal  à  ttt*  A,  en  désignant  par  r  et  h  le  rayon 
et  la  hauteur  totale  du  tube. 

Quand  la  pression  extérieure  devient  égale  à  n  atmosphères^ 
ou  à  /1.760™",  le  mercure  s'élève  dans  le  tube  d'une  quantité 
à;  et  le  volume  se  réduit  à  ttt'  (A  —  x). 

Mais  pendant  que  le  mercure  monte  de  x  dans  le  tube,  il 
s'abaisse  dans  la  cuvette  d'une  quantité  j;  l'élévation  et  l'a- 
baissement sont  en  raison  inverse  des  sections  du  tube  et  de 
la  cuvette,  et  si  r  et  R  sont  leurs  rayons,  on  a 

T.r'^x  =  t:(R' —  r^)  j. 

D'un  autre  côté,  la  pression  éprouvée  par  l'air  est  égale  à  la 
pression  extérieure  /1.760"*"*  diminuée  de  la  différence  de  ni- 
veau x-\-y\  cette  pression  est  donc  égale  à 

r'  R' 

;i.^6o-- ^  -  g^— y,  :r  =  71.760  — j^^— ^^o;. 

En  écrivant  maintenant  que  les  volumes  initial  et  final  sont  en 
raison  inverse  des  pressions  correspondantes,  on  trouve 

.  /I.76O—  — ; -X 

Tzr^n        '  K- — r^ 

> 


r.r'(h  —  x)  760 

I  R'  , 

OU,  en  posant  — .^^—-^  =  A-, 


760 

k 


h  —  X 


=  n  —  kx. 


Cette  équation  est  du  second  degré  et,  en  la  résolvant,  on 
trouve 

x  =  —r[n-h  h  h  ±  v^(/n-  khy — Çkh(n—  i)\ 

Une  seule  valeur  de  x  convient  à  la  question  :  c'est  celle  qui 
correspond  au  signe  —,  car  il  faut  que  x  soit  nul  sous  la  pres- 
sion d'une  atmosphère,  c'est-à-dire  quand  /i  =  i. 

Toutes  les  fois  qu'on  voudra  graduer  un  manomètre,  il  fau- 
dra donc  commencer  par  mesurer  les  rayons  r  et  R  et  par  cal- 
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cuier  la  constante  A*,  après  quoi  on  prendra  n  égal  à  2,3,4,5, 

on  calculera  les  valeurs  de yr  correspondantes,  on  les  marquera 


Fîg.    157. 


sur  le  tube,  et  Ton  aura  gradué  Tappareil  en 
atmosphères.  Si  Ton  suppose  que  rabaissement 
du  niveau  dans  la  cuvette  soit  négligeable, 
ce  qui  est  toujours  suffisamment  exact  quand 
elle  est  large  et  que  le  tube  est  très-étroit,  il 

faudra  poser  R  =  00  ,  ou  remplacer  k  par  -7- 

dans  la  formule. 

On  donne  quelquefois  au  manomètre  la 
forme  d'un  siphon  retourné  (fig.  157).  La 
branche  ouverte  reçoit  la  pression,  et  le  tube 
fermé  contient  de  Tair.  Sous  la  pression  ini- 
tiale de  760""*,  le  mercure  est  au  même  ni- 
veau AB  dans  les  deux  branches  ;  quand  la 
pression  augmentera  pour  devenir  égale  à 
^^60"™™,  le  niveau  baissera  en  A  jusqu'en  A' 
et  montera  en  BC  jusqu'à  B'  d'une  même  quantité  x  dans  les 
deux  branches;  la  formule  précédente  s'appliquera  à  ce  nou- 

veau  cas  en  remplaçant  x  -f- j  par  ix,  et  faisant  /r= 

devient 

n .  76 


760' 


elle 


7.  h 


x^= 


\o  hili 


71. 760)'       li(n  —  1)760 

16  2 


Cette  formule  permet  comme  précédemment  de  calculer  les 
hauteurs  0(1  s'élèvera  le  mercure  quand  n  sera  2,  3,  4,  etc.  : 
on  pourra  écrire  les  pressions  sur  le  tube. 

Ce  mode  de  graduation  par  le  calcul  laisse  toujours  à  dési- 
rer, parce  que  l'on  est  obligé  d'admettre  que  les  tubes  sont 
cylindriques,  et  de  plus  que  les  deux  branches  A  et  B  ont  le 
même  diamètre  ;  aussi  vaut-il  mieux  graduer  ces  instruments 
par  l'expérience,  et  pour  cela  on  les  réunit  avec  un  manomètre 
à  air  libre,  on  mesure^les  pressions  comme  dans  les  expérien- 
ces qui  ont  servi  à  étudier  la  loi  de  Mariotte,  et  on  les  marque 
sur  le  tube  manomélrique. 

VOLUMÉNOMÊTBE.  —  On  peut  se  servir  de  la  loi  de  Mariotte 
pour  mesurer  le  volume,  et  par  suite  la  densité  des  corps. 
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sans  qu'il  soil  nécessaire  de  les  plongerdans  l'eau.  Le  procédé 
a  été  imaginé  d'abord  parSay,  et  son  appareil  a  été  perfectionné 
par  M.  Regnault  qui  lui  a  donné 
la  Torme  suivante  {Jîg.  i58). 
'  Deux  tubes  manométriques 
contenant  du  mercure  sont 
mastiqués  dans  une  pièce  en 
fonte  FG  qui  les  réunit  par 
l'intermédiaire  d'un  robinet  à 
troiis  voies  H.  Suivant  que  l'on 
tourne  celui-ci  dans  les  posi- 
tions 1 , 2,  3, 4.  on  peut  :  i"  éta- 
*  ^  ^R-H^^  ^P"     ''"'^  '^   communication  entre 

_^Bh         H  1  cestubes;  n*  laisser  écouler  le 

^^P         Hl  mercure  de  A  et  de  B;  3"  de  A 

^'^  -seutement;  4"  de  B  seulement- 

Ce  robinet  est  d'un  fréquent 
usage,  ei  l'on  voit  qu'il  permet 
de  satisfaire  à  plusieurs  be- 
soins. Le  premier  tube  A  est 
_       ,       I  ouvert  par  le  haut;  le  second 

'ïj-,-'  I    1  tube  B  porte  une  dilatation , 

et  l'on  y  a  marqué  deux  traits 
B  et  K,  au-dessus  et  au-dessous 
de  l'espace  renflé.  Si  l'on 
amène  d'abord  le  mercure  en 
B,  qu'on  le  laisse  écouler  jus- 
qu'en K  et  qu'on  le  pèse,  on 
pourra  calculer  le  volume  f 
compris  entre  B  et  K. 

Le  tube  BK  se  continue^par 
un  autre  tube  plus  mince  qui 
se  recourbe  horizonialement 
et  vient  se  mettre  en  rapport 
avec  un  ballon  que  I  on  peut  enlever  à  volonté  ou  joindre  à 
I  appareil  par  un  collier  a  gorge  D.  Il  faut  d'abord  trouver  le 
volume  V  compris  entre  ce  ballon  et  le  repère  B,  A  cet  effet,  on 
emplit  les  tubes  de  mercure  jusqu'en  K  sous  la  pression  atmo- 
sphérique H,  puis  on  ferme  le  robinet  E  et  l'on  ajoute  du  mer- 
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cure  en  A  jusqu'au  moment  où  le  niveau  arrive  en  B;  la  pres- 
sion augmente  d'une  quantité  h  que  Ton  mesure  au  cathéto- 
mètre,  et  le  volume  de  l'air,  qui  d'abord  était  V-f-i',  se  réduit 
à  V.  On  a  dès  lors 

(VH-i')H  =  V(H4rA), 
d'où  l'on  tire 

L'appareil  est  maintenant  gradué ,  puisque  l'on  connaît  V  et  v. 
Si  Ton  veut  ensuite  mesurer  le  volume  x  d'un  corps,  on  plare 
celui-ci  dans  le  ballon,  ce  qui  diminue  de  x  la  capacité  to- 
tale du  ballon  ;  alors  on  répèle  l'opération  qui  vient  d'être  dé- 
crite, on  trouve  deux  pressions  H  et  H  +  A',  correspondantes 
aux  volumes  Y  -|- 1» — x  et  V  —  j:,  et  l'on  a 

(Y-t-f— :c)H  =  (V— x)(H-r-A'), 

X  = ; • 

A' 

Cet  appjareil  sert  utilement  pour  mesurer  la  densité  des  corps 
qui  s'altèrent  dans  l'eau,  tels  que  les  poudres  de  guerre.  Il 
faut  dire  toutefois  qu'en  général  les  corps  pulvérulents  absor- 
bent des  gaz  en  quantité  qui  varie  avec  la  pression,  ce  qui  fait 
que  la  loi  de  Mariotie  ne  s'y  applique  pas  exactement.  Nous 
devons  faire  remarquer,  en  outre,  que  cet  instrument  est  un 
manomètre  à  air  libre  dont  nous  ferons  dans  la  suite  un  très- 
fréquent  usage  :  on  pourra  s'en  servir  pour  mesurer  la  pres- 
sion dans  une  enceinte  quelconque;  il  sufGra  pour  cela  de  le 
joindre  à  celle  enceinte  j^r  l'intermédiaire  du  collier  à 
aror^îe  D  et  do  mesurer  au  caihêiomètre  la  différence  de  niveau 
que  montreront  les  deux  colonnes  de  mercure  dans  les  deux 
tubes  A  el  B.  La  pression  totale  sera  égale  à  celle  de  latmo- 
sphère  augmentée  ou  diminuée  de  la  différence  de  niveau, 
suivant  que  le  mercure  sera  plus  haut  ou  plus  bas  dans  la 
branche  A  que  dans  le  tube  B. 
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MÉLANGE  DES  GAZ. 

Jusqu'ici  nous  avons  étudié  Teffel  des  pressions  sur  un  seul 
gaz  ;  mais  on  peut  aisément  étendre  la  loi  de  Mariotte  au  cas 
de  plusieurs  gaz  mélangés,  quand  ils  n'exercent  entre  eux  au- 
cune action  chimique.  On  se  fonde  sur  une  expérience  con- 
cluante qui  fut  autrefois  exécutée  par  Berthollet.  Il  avait  pris 
deux  ballons  de  capacité  égale,  munis  tous  deux  de  douilles 
à  robinet  et  pouvant  se  visser  ensemble;  il  les  avait  remplis, 
l'un  d'acide  carbonique,  l'autre  d'hydrogène,  à  la  même  tem- 
pérature et  à  la  même  pression;  et  après  les  avoir  réunis, 
tout  en  maintenant  les  robinets  fermés,  il  les  disposa  dans  les 
caves  de  l'Observatoire,  plaçant  l'hydrogène,  qui  est  le  plus 
léger,  au-dessus  de  l'acide  carbonique,  qui  est  le  plus  lourd, 
afin  qu'ils  ne  pussent  se  déplacer  par  l'effet  de  leurs  densités. 
Après  avoir  attendu  assez  longtemps  pour  que  les  tempéra- 
tures fussent  égales,  Berthollet  ouvrit  les  robinets  et  les  laissa 
ouverts  pendant  plusieurs  heures.  Il  trouva  ensuite  que  la 
pression  n'avait  point  changé,  mais  que  les  deux  gaz  s'étaient 
uniformément  répartis  dans  les  deux  vases ,  malgré  la  pesan- 
teur qui  devait  les  maintenir  séparés. 

Il  fallut  admettre  que  chacun  des  deux  gaz  s'était  répandu 
dans  tout  l'espace,  comme  s'il  y  existait  seul  ;  et  chacun  d'eux 
devant,  d'après  la  loi  de  Mariotte,  avoir  une  pression  moitié 
moindre  en  se  dilatant  dans  un  espace  double,  il  fallut  con- 
clure que  les  pressions  de  chacun  d'eux  s'ajoutent,  puisque 
la  force  élastique  totale  est  restée  la  même  avant  et  après  le 
mélange.  On  généralisa  ces  conclusions ,  et  l'on  établit  les  lois 
suivantes  : 

I"  Les  gaz  se  mélangent,  quelle  que  soit  leur  densité  ; 

2°  La  pression  totale  du  mélange  est  la  somme  des  pres- 
sions individuelles  qu'auraient  les  gaz  qui  le  composent  s'ils 
étaient  séparés. 

11  suffit  maintenant  de  mettre  ces  lois  en  formules  pour 
avoir  résumé  tout  ce  qu'il  faut  savoir  sur  le  mélange  des  gaz. 
Soient  V,  /,  v", . . . ,  /?,/?',  p"y .  •  • ,  les  volumes  et  les  pressions 
de  plusieurs  gaz  que  l'on  condense  dans  un  volume  unique  V; 
chacun  d'eux  y  acquerrait,  s'il  était  seul,  une  force  élastique 
I.  .  20 
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^,  — V   '  "v"'  •  '  •  '  ^^  ^^  somme  de  ces  quantités  sera  la 

pression  totale  P  du  mélange,  ce  qui  conduit  à  la  relation  gé- 
nérale 

PV  =  (7? -H  vy  4- i^y 


Ce  mélange  suit  la  loi  de  Mariotte  dans  la  limite  des  pres- 
sions oii  elle  est  vraie  pour  chacun  des  gaz  qui  le  com- 
posent. 


■»■•■ 
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DES  MACHINES  A  RAREFIER  £T  A  COMPRIMER  L'AIR. 


Machine  pneumatique.  —  Degré  de  vide.  —  Machine  de  compression. 


Les  expérimentateurs  ont  à  chaque  instant  besoin  d'enlever 
l'air  que  contient  un  espace  fermé,  ou  de  comprimer  des. quan- 
tités considérables  de  gaz  dans  des  enceintes  résistantes  ;  ils  y 
parviennent  au  moyen  des  pompes  pneumatiques  et  de  com- 
pression que  nous  avons  souvent  supposées  connues  :  nous 
allons  aujourd'hui  les  décrire  en  détail. 


Fig.  159. 


MAGHOIE  PHETJKATiaUE  A  UH  SEUL  CTUHDBE.  —  Concevons  un 
cylindre  creux  bien  régulier  et  parfaitement  alésé  (^îg^.  159), 

dans  lequel  il  y  ait  un  piston  mobile 
dont  le  contour  extérieur  soit  exac- 
tement appliqué  contre  les  parois 
du  cylindre,  qui  puisse  s'élever  ou 
s'abaisser  à  frottement,  et  qui  soit 

&  Hll       P^i*^^  ^'^^  ^^^^  muni  d'une  sou-* 

--SL^  ■  I       pape  A  ouvrant  de  bas  en  haut.  Ima- 

ginons de  plus  qu'il  y  ait  sur  la  base 
du  cylindre  une  autre  soupape  B 
dirigée  dans  le  même  sens,  ouvrant 
ou  fermant  un  conduit  R  par  lequel 
l'appareil  communique  avec  le  réci- 
pient dans  lequel  on  veut  faire  le 
vide.  Au  moment  où  l'on  élèvera  le 
piston ,  la  soupape  A  se  fermera  par  l'effet  de  la  pression  atmo- 
sphérique, l'espace  AB  augmentera,  et  l'air  qu'il  contient 
prenant  une  pression  moindre,  celtii  qui  est  dans  le  récipient 
soulèvera  la  soupape  B  et  pénétrera  sous  le  piston.  Cette  ac- 
tion se  continuera  jusqu'au  moment  où  le  piston  sera  arrivé 

20. 
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au  sommet  du  cylindre,  après  quoi  on  l'abaissera.  La  sou- 
pape B  commencera  par  se  fermer,  puis  l'air  compris  entre 
le  piston  et  cette  soupape  se  comprimera,  et  il  arrivera  un 
moment  où  il  acquerra  une  élasticité  supérieure  à  celle  de 
l'atmosphère  :  alors  il  ouvrira  la  soupape  A,  s'échappera,  ei 
le  piston  reviendra  se  placer  sur  la  base  du  cylindre  dans  h 
position  qu'il  occupait  primitivement.  On  voit  donc  qu'en  sou- 
levant le  piston  d'abord  et  qu'en  l'abaissant  ensuite,  on  raréfie 
d'abord  l'air  du  récipient  et  l'on  en  rejette  ensuite  une  partie 
dans  l'atmosphère  ;  et  comme  on  peut  continuer  indénnimeni 
la  même  opération,  il  semble  que  l'on  pourra  diminuer  indu- 
Uniment  la  pression  de  l'air  dans  le  réservoir. 

Mais  il  n'en  est  pas  précisément  ainsi,  car  le  gaz  du  réci- 
pient ne  pourra  aflluer  dans  le  corps  de  pompe  qu'en  soule- 
vant la  soupape  11,  et  la  limite  du  vide  sera  atteinte  aussitûl 
que  l'élasticité  de  ce  gaz  sera  devenue  égale  à  la  résistance  de 
cette  soupape  B.  Cette  première  imperfection  de  la  machine 
primitive  a  nécessité  des  modifications  dont  nous  allons  don- 
ner une  figure  et  une  descrip- 
tion détaillée  {Jîg.  160). 

Le  piston  contient  intérieu- 
rement un  noyau  en  métal 
composé  d'un  tube  épais  CC 
et  d'une  base  élargie  NN  ;  au- 
tour de  ce  tube  et  sur  celte 
base  sont  empilées  des  ron- 
delles de  cuir  découpées  Dl* 
que  l'on  a  imbibées  d'huile, 
et  au-dessus  d'elles  est  posé 
un  couvercle  métallique  PP 
que  l'on  serre  au  moyen  d'un 
écrou  MM.  Oh  lime  le  cou- 
tour  de  ces  cuirs  superposés 
pour  en  former  une  surface  cyliudrique  lisse  et  à  peu  près 
égale  à  la  dimension  du  corps  de  pompe.  Il  est  facile  ensuite 
de  l'ajuster  exactement,  car  toutes  les  fois  qu'on  viendra  à  ser- 
rer l'éci'Ou,  le  diamètre  du  piston  augmentera,  et  il  décroltni  si 
l'on  diminue  ta  pression  des  disques  de  cuir  ;  c'est  là  un  moyen 
aussi  précis  que  simple  pour  régler  exactement  la  surface 
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extérieure  du  piston,  et  faire  en  sorte  qu'il  ferme  exacte- 
ment, sans  opposer  pour  cela  une  résistance  trop  grande  au 
jeu  de  la  pompe. 

A  l'intérieur  du  tube  creux  se  voit  la  soupape  ou  plutôt  le 
clapet  B  :  c'est  un  petit  boulon  plat  dont  la  base  bien  rodée 
repose  sur  la  plaque  A  et  bouche  exactement  un  petit  trou 
dont  elle  est  percée  ;  il  est  maintenu  adhérent  par  un  ressort  à 
boudin  très-léger  qui  presse  sur  lui,  s'enroule  autour  d'une 
lige  qui  le  surmonte,  et  prend  un  autre  point  d'appui  sur  un 
couvercle  fixe.  Pour  soulever  ce  clapet,  il  faudra  que  l'air  inté- 
rieur exerce  sur  la  base  du  bouton  un  excès  de  pression  au 
moins  égal  à  son  poids  augmenté  de  l'élasticité  du  ressort, 
mais  poids  et  ressort  sont  très-légers. 

On  a  supprimé  la  soupape  qui  fermait  le  conduit  du  réci- 
pient, et  on  l'a  remplacée  par  le  mécanisme  suivant,  qui  n'en  a 
pas  les  inconvénients.  On  perce  le  piston  d'un  trou  cylin- 
drique PN  qui  traverse  les  deux  bases  métalliques  et  toutes 
les  rondelles,  et  l'on  y  introduit  une  lige  de  laiton  qui  peut 
glisser  dans  l'intérieur  avec  assez  de  frottement  pour  ne  laisser 
aucune  issue  à  l'air.  Quand  le  piston  descend,  il  entraîne  cette 
tige  avec  lui,  jusqu'au  moment  où  elle  rencontre  la  base  du 
corps  de  pompe,  et  alors  elle  vient  appliquer  sur  l'ouverture  D 
un  bouchon  qui  la  ferme.  Pour  plus  de  sûreté,  le  trou  a  la 
forme  d'un  entonnoir,  le  bouchon  celle  d'un  cône  qui  s'y 
adapte  exactement,  et  un  peu  d'huile  versée  dans  l'appareil 
suffît  pour  rendre  l'adhérence  parfaite.  Pendant  tout  le  temps 
que  le  piston  descend,  il  appuie  sur  cette  tige,  la  maintient 
appliquée  en  D,  et  glisse  sur  elle  de  haut  en  bas  ;  quand  on 
vient  ensuite  à  le  relever,  il  commence  par  soulever  la  tige  et 
par  ouvrir  la  communication  avec  le  récipient  ;  mais  aussitôt 
que  cela  est  fait,  le  sommet  supérieur  de  la  tige  rencontre  le 
couvercle  du  corps  de  pompe  qui  l'empêche  d'aller  plus  loin  ; 
elle  devient  fixe,  et  le  piston,  glissant  encore  tout  le  long 
d'elle ,  remonte  jusqu'en  haut.  Cette  ingénieuse  disposition, 
qui  ouvre  et  ferme  mécaniquement  le  conduit,  laisse  donc 
l'air  du  récipient  pénétrer  librement  dans  le  corps  de  pompe, 
quelque  faible  que  soit  devenue  son  élasticité. 

A  DEUX  CORPS.  —  On  n'a  pas  tardé  à  reconnaître  que 
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ces  machines  à  un  seul  cylindre  avaient  un  très-grave  incon- 
vénient. Au  moment  où  le  vide  commence  à  devenir  complet . 
ii  faut,  pour  soulever  le  piston,  non-seulement  vaincre  ta 
résistance  des  frottements,  mais  encore  équilibrer  la  pression 
de  l'air  atmosphérique  qui  appuie  sur  le  piston.  C'est  un  e^ort 
qui  dépasse  io3  Lilogrammes  quand  la  section  est  égale  à  i  dé- 
cimètre carré ,  et  qui ,  nul  quand  on  commence  le  vide ,  croît 
très-rapidement  pendant  qu'on  le  fait,  jusqu'à  rendre  la  ma- 
nœuvre impossible.  Pour  remédier  à  cette  difficulté,  on  a  dis- 
posé l'un  auprès  de  l'autre  deux  corps  de  pompe  pareils  C  et  D 
(fig.  i6i),  tous  deux  en  rapport  avec  le  même  récipient  par 
un  conduit  unique  E. 
Les  deux  pistons  sont 
surmontés  de  deux  tiges 
à  crémaillère  A,  B»  et 
dans  l'espace  laissé  libre 
entre  elles  est  une  roue 
dentée  qui  les  engrène. 
Enfin  une  manivelle  à 
deux  branches,  terminée 
par  deux  poignées  que 
l'expérimenta  leur  saisit 
à  deux  mains,  sert  à  met- 
tre en  mouvement  la 
roue  dentée.  Si  l'on 
tourne  dans  un  sens,  en 
abaissant  la  main  droite 
par  exemple,  on  fait  des- 
cendre le  pisron  de  droite 
et  remonter  relui  de  gauche,  et  l'on  a  soin  dé  n'arrêter  ce  mou- 
vement qu'au  moment  où  l'on  éprouve  la  résistance  opposée 
par  la  base  du  corps  de  pompe.  On  change  ensuite  le  sens  du 
mouvement,  et  l'on  donne  aux  deux  pistons  une  marche  in- 
verse. Voici  maintenant  quel  est  l'avantage  de  cet  accouple- 
ment de  deux  machines  ;  en  premier  lieu,  il  double  l'aclion. 
et  secondement  il  détruit,  ou  à  peu  près,  la  résistance  aïoio- 
sphérique  ;  car  si  le  vide  est  également  fait  sous  les  deux  pis- 
tons, celte  force  exerce  sur  chacun  d'eux  des  efforts  égaux 
qui  se  composent  en  une  résultante  unique  appliquée   ■<ur 
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l'axe  de  la  roue  dentée;  dès  lors  celte  action  atmosphérique 
se  compense  elle-même,  ou  à  très-peu  près,  pendant  lout  le 
lemps  de  l'opération,  qui  n'est  pas  plus  pénible  à  la  fin  qu'au 
commencement. 

BÉCIPIEIT8.  —  rUTm.  —  Ce  n'est  pas  encore  tout  ce  qui 
compose  la  machine  pneumatique,  il  faut  qu'elle  puisse  aisé- 
ment se  mettre  en  communication  avec  les  divers  récipients 
qa'on  peut  avoir  besoin  de  lui  Joindre.  A  cet  etiel,  elle  est 
fixée  sur  une  table  solide  {^g.  163];  les  conduits  des  deux 
corps  de  pompe,  réunis  en  un  tronc  unique,  viennent  aboutir 


Pig.   iSi. 


au  centre  0  d'un  plateau  où  ils  se  terminent  par  un  boulon  à 
vis  sur  lequel  on  peut  fixer  tous  les  appareils  dans  lesquels 
on  a  besoin  de  faire  le  vide,  et  ils  portent  à  cet  effet  un  écrou 
qui  s'accorde  avec  le  bouton  de  la  machine.  Enfin  le  plateau 
au  centre  duquel  vient  déboucher  le  bouton  terminal  est  re- 
couvert d'une  glace  bien  plane,  dont  la  surface  a  été  adoucie 
à  l'émeri  fin,  et  sur  laquelle  on  peut  appliquer  des  cloches 
rodées,  en  prenant  seulement  la  précaution  de  garnir  leurs 
bords  avec  un  peu  de  suif.  Par  ce  moyen,  leur  adhérence  de- 
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vienl  parfaite,  et  le  vide  se  fait  aussi  bien  dans  leur  intérieur 

que  si  elles  faisaient  corps  avec  la  machine. 


\  —  Mais  quand  le  vide  a  été  fait,  il  est  absolument 
impossible  d'enlever  les  cloches  qui  sont  maintenues  sur  la 
platine  par  l'énorme  pression  atmosphérique  qu'elles  sup- 
portent;  on  sent  dès  lors  la  nécessité  d'avoir  un  robinet  pour 
laisser  rentrer  l'air  après  qu'on  l'a  enlevé-  On  conçoit,  en 
outre,  que  non-seulement  il  faut  pouvoir  ramener  Fatr  quand 
on  le  désire,  mais  encore  empêcher  sa  rentrée  pendant  tout  le 
temps  que  l'on  veut  maintenir  le  vide.  Or,  comme  les  pistons 
et  les  soupapes  ne  peuvent  éire  hermétiquement  fermés  et 
qu'ils  laissent  toujours  filtrer  un  peu  d'air,  il  est  nécessaire  de 
supprimer  toute  communication  entre  eux  et  le  récipient  aus- 
sitôt qu'on  cesse  de  manœuvrer  la  machine.  C'est  un  même 
robinet  qui  suffit  à  ce  double  besoin  ;  il  est  placé  en  A  {Jig.  162) 
et  dessiné  en  coupe  ijtg»  i63)  dans  le  trajet  du  tube  CV  qui 
va  du  récipient  V  au  corps  de  pompe  C.  Il  est  traversé  de  part 


Fig.  i63. 


N^  I.     Cl 


X^  2.     c 


V  3.     c 


en  pari  par  un  canal  M  qui  peut  à  volonté  ouvrir  ou  fermer  CV, 
et  il  est  en  outre  percé  dun  conduit  coudé  HE  par  lequel  il 
puise  de  l'air  dans  ralinosphère  pour  l'introduire  soit  dans  le 
récipient  V,  soit  dans  le  corps  de  pompe  C,  suivant  la  position 
qu'on  lui  donnera  :  on  peut  fermer  ce  conduit  par  un  bouchon 
métallique  rodé  P. 
Pour  bien  comprendre  le  jeu  de  ce  robinet,  coupons-le  par 


w^ 
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une  section  perpendiculaire  à  son  axe  (/ig.  164,  n®"  i,  2,  3);  si 
nous  le  tournons  dans  la  première  position,  nous  établirons 
par  le  canal  M  une  communication  entre  le  corps  de  pompe  C 
et  le  récipient  V,  nous  pourrons  faire  le  vide,  et  une  lettre  0 
gravée  sur  la  face  supérieure  de  la  clef  indiquera  à  l'opérateur 
que  le  robinet  est  ouvert.  Dans  la  situation  n"  2,  le  récipient  V 
ne  communique  plus  avec  la  pompe,  il  ne  reçoit  pas  l'air 
qu'elle  laisse  rentrer,  et  la  lettre  F  qui  se  lit  sur  la  partie  supé- 
rieure  de  la  clef  avertit  que  la  machine  est  fermée.  Enfin  on 
peut  placer  le  robinet  comme  il  est  représenté  n°  3,  ce  qui 
réunit  le  récipient  à  l'atmosphère  par  le  conduit  HE,  et  la 
lettre  R,  qui  signifie  rentrée,  indique  que  l'air  peut  être  ra- 
mené dans  la  cloche  en  enlevant  le  bouchon  P. 

DMB£  de  ¥IDE.  —  it  faut  maintenant  savoir  quel  est  à  un 
moment  donné  le  degré'de  vide  obtenu,  et  à  cet  effet  toute 
PI     i65.  ï"3chine  porte  un  baromètre  {Jig-  i65);  il  est  enve- 
,'-N     loppé  d'une  éprouvette  de  verre  qui  est  en  commu- 
nication avec  le  récipient,  de  façon  qu'au  moment 
où  l'on  fait  le  vide  dans  celui-ci,  on  le  fait  également 
dans  la  portion  limitée  d'atmosphère  qui  entoure  le 
baromètre.  On  voit  donc  le  niveau  baisser  dans  le 
tube  fermé  F,  et  monter  dans  le  tube  ouvert  G  jus- 
qu'au moment  où  le  vide  étant  parfait,  il  n'y  a  plus 
aucune  différence  de  niveau.  A  chaque  instant  la 
pression  de  l'air  est  représentée  par  la  différence  de 
hauteur  des  deux  colonnes.  Généralement,  ce  baro- 
mètre est  tronqué,  c'est-à-dire  qu'on  donne  à  la 
branche  FH  une  hauteur  de  3o  à  4o  centimètres  seu- 
lement :  dès  lors  le  baromètre  ne  commence  à  bais- 
ser qu'au  moment  où  la  pression  de  l'air  devient 
inférieure  à  une  colonne  de  mercure  égale  à  FH,  et 
l'appareil  ne  sert  à  juger  le  degré  du  vide  que  lors- 
que ce  vide  est  presque  complet. 

Quelques  machines  anciennes  possèdent  un  baromètre  Com- 
plet, mais  on  y  a  renoncé,  et  toutes  les  fois  qu'il  faut  mesurer 
avec  précision  la  pression  de  l'air  dans  l'appareil,  M.  Regnault 
conseille  de  joindre  aux  enceintes  que  l'on  vide  un  appareil 
spécial,  indépendant  de  là  machine  et  qu'il  nomme  manomètre 
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barométrique.  Il  se  compose  d'une  cuvelle  en  fonte  (Jîg-  166). 
y.     igg  qui  est  divisée  en  deux  compartiments  par 

^  une  cloison  ;  dans  l'une  des  suges  plonge 

un  baromètre  parfait  A  de  section  très- 
grande,  et  dans  l'autre  se  rend  un  tube  B 
ouvert  à  ses  deux  extrémités  et  mis  en  rela- 
tion par  le  haut  avec  les  appareils  dans  les- 
quels on  raréfie  l'air.  Avant  d'opérer,  on 
ajoute  assez  de  mercure  pour  couvrir  la 
cloison  médiane  et  faire  communiquer  les 
auges.  Au  moment  où  le  vide  se  fait,  le 
mercure  monte  dans  le  lube  ouvert,  et  la 
pression  de  l'air  restant  est  marquée  par  la 
différence  de  hauteur  du  mercure  dans  les  . 
deux  tubes,  différence  que  l'on  mesure  au 
cathétoniètre.  Si  l>n  veut  au  même  momeoi 
connaître  la  pression  atmosphérique ,  on 
mesure  la  différence  des  niveaux  entre  le 
y  sommet  A  du  baromètre  et  l'extrémité  su- 

î,  ■  périeure  de  la  pointe  M,  après  avoir  fait 

^^1  affleurer  sa  base  avec  le  mercure  du  réser- 

^^^^^^  voir,  et  l'on  ajoute  à  cette  différence  la  hau- 
jBÊÊ^^M  *^nr  de  la  vis.  Toutes  les  fois  que  l'on  a 
"^^^^^HH        besoin  de  mesurer  la  pression,   c'est  c.*! 

^" -^        ap^ureil  qu'il  faut  consulter  ;  si  l'on  ne  veut 

que  juger  appro\imJiivenieni  le  degré  de  vide  auquel  on  ar- 
rive, IVpn^u^eiie  de  la  machine  est  suflisanie. 


GAUOL  MS  tMnsBmK.  — <>uel  desré  de  raréfaction  peut-on 
prvHluire  a\«^'  une  machine  pneimmiiqueî  Cesl  une  question 
dans  liKiiu'Ile  il  (mH  à  la  fois  tenir  compte  et  des  conditions 
ihet^riques  et  de  la  bt>»ne  confection  de  rinslrumeni.  A  ne 
con<iilerr'r  ^lue  le  |>tkiiii  <ie  vue  absirjil.  elle  est  facile  à  traiter. 
S^>îeni  A  b  cu|-ai-tli'  >îu  rex'r^oir.  B  celle  du  corps  de  pompe  : 
adioclUnts  \\u  >i  u'\  ail  qu'un  pi<tou.  qu'il  soit  préalablement 
aUiissé.  et  iiue  U  quantité  d'air  contenue  alors  dans  le  récî- 
^liom  A  *i'U  crise  jvtir  uiiiié.  Au  moment  où  l'on  soulève  le 
pi:itou.  te  voltmie  occupé  devieni  A  4-  B:  au  moment  où  on 
Ijbdisse,  ""  e\piil^  uu  volicme  B.  c'erii-à-dire  une  fraction  de 
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R 

la  masse  totale  représentée  par  -r 5*,  alors  le  piston  est  re- 

venu  à  sa  position  initiale,  et  la  quantité  d'air  qui  reste  dans  le 

volume  A  est 

B  A 

ou 


A-hB  A-hB 

Après  une  seconde  course  double  du  piston,  on  aura  enlevé  la 
même  fraction  de  Fair  total  que  dans  la  première;  c'était  tout 

à  rheure   i  X  -r n»  ce  sera  maintenant  -r „  X  1 »  ou 

A-hB  A-hl»        AH-B 

— H-»  et  la  quantité  qui  restera  sera 

(A-f-B) 

A AB      _       A' 

AHrB       (A-+-B)''"(A-+-B)'' 

£n  continuant  le  même   raisonnement,  on   trouvera,    pour 

les  quantités  d'air  enlevées  et  laissées  après  trois  courses 

doubles, 

A^B  A^ 

et 


'    .  • 


(A-4-B)^      '       (A-hB)-' 

et,  après  /t  opérations, 

A^*-'  B  A" 

(A-hB)"'     (A-hB)"* 

Comme  la  dernière  de  ces  quantités  ne  pourra  devenir  nulle 
qu'à  la  condition  de  faire  n  =ao  ,  on  ne  pourra  enlever  la  tota- 
lité de  l'air  qu'après  un  temps  infini.  La  machine  pneumatique 
ne  pourra  donc  jamais  atteindre  un  vide  parfait;  mais,  d'après 
la  formule  précédente,  elle  devrait  en  approcher  de  plus  en 
plus  si  l'on  continuait  l'opération  pendant  plus  longtemps.  Ce- 
pendant cela  n'est  pas  vrai  dans  la  pratique  :  les  meilleures 
machines  font  le  vide  jusqu'à  un  degré  qu'elles  ne  peuvent 
dépasser  et  qui  s'arrête  généralement  à  i  ou  2  millimètres  de 
mercure.  'Il  n'est  pas  difficile  de  rendre  raison  de  cette  diffé- 
rence entre  la  théorie  et  l'épreuve  directe. 

Dans  une  machine,  quelque  bonne  qu'elle  puisse  être,  il  y 
a  des  joints  nombreux  qui  ne  sont  point  parfaits  :  ce  sont  les 
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contacts  entre  les  pistons  et  les  cylindres,  c'est  la  soupape, 
c'est  la  tige  qui  ferme  la  base  du  cylindre,  ce  sont  les  sou- 
dures, les  robinets,  c'est  enfin  le  métal  lui-même  qui  esl  sou- 
vent percé  de  conduits  imperceptibles,  mais  pénélrables.  Dès 
lors>  pendant  qu'on  enlève  de  l'air  par  le  jeu  de  la  machine,  il 
en  rentre  par  tous  les  joints.  Au  premier  moment,  l'épuisement 
est  plus  rapide  que  la  rentrée;  mais  il  se -ralentit  peu  à  peu, 
et  il  arrive  une  époque  où  les  deux  actions  se  compensent; 
alors  la  limite  est  atteinte,  et  un  plus  long  travail  ne  produit 
plus  d'effet.  Limitée  déjà  par  celte  première  imperfection,  la 
puissance  de  la  machine  est  encore  restreinte  par  une  autre 
cause.  Pour  que  le  vide  puisse  avancer,  il  faut  en  effet  que  l'air 
puisé  dans  le  récipient  à  chaque  course  ascendante  atteigne, 
après  que  le  piston  est  ensuite  abaissé,  assez  d'élasticité  pour 
soulever  le  clapet.  Cela  arriverait  si  la  base  du  piston  pouvait 
adhérer  exactement  au  fond  du  cylindre;  mais  il  reste  tou- 
jours entre  ces  deux  pièces  et  sous  le  clapet  assez  d'espace 
pour  loger  de  l'air  qui  n'est  point  expulsé,  et  il  arrive  un  mo- 
ment où  ce  gaz  qui  se  dilate  quand  ^e  piston  monte  ne  sort 
pas  quand  il  descend  ;  alors  encore  on  arrive  à  la  limite  du  vide 
possible.  On  voit  ici  apparaître  l'inconvénient  de  la  soupape  et 
l'utilité  qu'il  y  a  à  modifier  le  système,  afin  de  n'avoir  plus  à 
lutter  que  contre  la  rentrée  de  l'air  qui  se  fait  par  les  joints. 

DISPOSITIir  DE  H.  BABINET.  —  On  doit  à  M.  Babinet  une  dispo- 
sition qui  recule  notablement  cette  limite  du  vide.  Elle  consiste 
dans  l'addition  d'un  nouveau  robinet  qui  se  place  habituelle- 
ment dans  l'axe  même  du  tuyau  qui  réunit  les  conduitsdes  deux 
corps  de  pompe;  il  est  percé  d'abord  d'un  trou  transversal  CD, 
ensuite  d'un  conduit  longitudinal  £>,  et  quand  il  occupe  une 
première  position  [fig,  167,  n**  i),  il  ne  change  aucunement 
les  communications  habituelles  ;  mais  quand  on  le  tourne  de 
90*»  (n®  2),  tout  est  modifié.  Le  corps  B  continue  d'être  en 
communication  avec  le  récipient  par  le  conduit  oE;  mais  le 
corps  A  en  est  séparé.  Quand  on  soulève  le  piston  B,  l'air  ar- 
rive ;  quand  on  le  baisse,  il  est  chassé  dans  le  corp?À,  qui  esl 
alors  ouvert,  par  un  petit  tube  latéral  mpn  qui  traverse  le  ro- 
binet. En  abaissant  ensuite  le  piston  dans  le  cylindre  A,  l'air 
qu'on  y  a  amené  y  reste  emprisonné^  puisque  la  tige  mobile 
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ferme  la  base.  Voici  donc  le  jeu  de  la  machine  :  le  corps  B  n'a 
plus  pourToncUon  que  d'enlever  l'air  au  récipient  et  de  le 
chasser  dans  ie  corps  A; 
la  il  s  accumule  peu  a 
peu  ei  bientôt  il  y  ac- 
quiert assez  de  force 
pour  soulever  la  sou- 
pape Comme  celle-ci 
produit  une  légère  ex- 
plosion quand  elle  se 
soulevé  on  entend  très- 
clairement  I  action  qui 
se  produit* Au  premier 
moment,  la  soupape  de 
A  s'ouvre  toutes  les  fois 
qu'elle  descend ,  puis 
~"  ensuite  elle  ne  s'ouvre 

que  de  deux  coups  en  deux  coups,  ensuite  de  trois  en  trois, 
et  enfin  elle  ne  s  ouvre  plus  du  tout;  c'est  qu'alors  l'air  qui  se 
condense  dans  mpn  et  sous  le  piston  B,  quand  il  est  abaissé, 
reprend  une  pression  égale  à  celle  du  récipient  quand  on  re- 
lève le  piston  B.  A  ce  moment,  la  puissance  de  la  inacliine  est 
à  sa  limite  et  les  épuisements  ne  font  que  contre-balancer  les 
rentrées  anormales.  Si  celles-ci  sont  peu  considérables,  la 
modification  de  M.  Babinet  améliore  beaucoup  la  machine;  on 
y  obtient  un  vide  tel,  qu'il  n'est  plus  possible  de  saisir  de 
différence  dans  la  hauteur  des  deux  colonnes  du  mercure. 


mcmin!  de  h.  BIARGHI.  —  La  machine  que  nous  venons  de 
décrire  est  celle  qui  est  employée  dans  tous  les  laboratoires  : 
elle  laisse  bien  peu  à  désirer;  cependant  on  la  remplace  avan- 
tageusement par  celle  que  vient  de  construire  M.  Blanchi  et 
dont  nous  voulons  dire  quelques  mots  (Jig.  168  et  169).  Cette 
machine  n'a  qu'un  corps  de  pompe  fermé  aux  deux  bouts  et 
que  le  piston  partage  en  deux  parties  fonctionnant  séparément.  . 
La  communication  avec  le  récipient  se  fait  par  deux  tubes 
aboutissant  chacun  à  l'une  des  deux  bases  du  cylindre  en  C  et 
B  {fig.  168),  el  une  seule  tige  glissante  vient  alternativement 
fermer  les  deux  orifices  par  le  moyen  de  bouchons  coniques. 
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Deux  soupapes  d'expulsion  sonl  disposées,  l'une  en  D  sur  le 
couvercle  supérieur,  l'autre  en  A  dans  la  tige  du  piston  qui  est 
creuse  ;  elles  sonl  faites 
comme  les  soupapes  déjà 
décrites.  Si  l'on  soulève  le 
piston,  il  puise  l'air  par  sa 
partie  inférieure  et  il  le 
chasse  par  le  compartiment 
supérieur;  si  on  l'abaisse, 
les  rôles  changent  :  c'est  la 
capacité  supérieure  qui  re- 
çoit l'air,  c'est  l'inférieure 
qui  expulse  celui  qu'elle 
avait  reçu.  Bien  qu'il  n'y 
ait  qu'un  corps  de  pompe, 
on  obtient  le  même  effet 
que  s'il  y  en  avait  deux , 
puisque  la  même  course 
donne  une  double  action; 
et  la  pression  atmosphé- 
rique se  compense  aussi 
bien  que  précédemment, 
ou  plutôt  elle  ne  s'exerce 
pas  sur  le  piston. 
On  trouve  dans  cette  ma- 
chine à  la  lois  autant  d  avantages  et  plus  de  simplicité  que 
dans  l'autre.  On  y  trouve  encore  une  autre  supériorité  : 
c'est  celle  de  son  mécanisme  dont  il  nous  reste  à  parler. 
Le  cylindre  est  posé  sur  un  axe  tournant  EF  {Jig.  itig),  et 
la  tige  du  piston  est  attachée  à  la  manivelle  H  d'un  volant; 
quand  on  tourne  celui-ci,  le  piston  s'élève  ou  s'abaisse  en 
même  temps  qu'il  oscille,  et  le  cylindre  mobile  s'incline  et 
oscille  avec  lui.  Le  mouvement  alternatif  de  l'ancienne  ma- 
chine est  donc  remplacé  par  un  mouvement  de  rotation,  ce 
qui  est  toujours  plus  simple,  et  la  vitesse  est  rendue  constante 
par  le  moyen  d'un  volant  très-lourd.  Tout  l'appareil  étant  en 
fonte,  on  peut  augmenter  autant  qu'on  le  veut  les  dimensions 
du  cylindre,  ce  qui  permet  de  faire  le  vide  plus  rapidement  et 
dans  de  plus  grandes  enceintes.  Quant  au  tube  d'aspiralion.qui 
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est  rormé  d'une  spirale  recouverte  de  caoutchouc,  il  part  de 
l'extrémité  F,  il  est  long  et  flexible,  et  l'on  peut  le  mettre  en 


relation  avec  tous  les  appareils  où  l'on  veut  faire  le  vide  sans 
les  déplacer. 

Je  n'ai  point  à  insister  sur  les  diverses  et  anciennes  expé- 
riences que  l'on  Tait  avec  la  machine  pneumatique;  sur  le  crève- 
vessie,  qui  est  un  cylindre  recouvert  d'une  vessie  tendue  et 
qui  se  brise  sous  la  pression  atmosphérique  quand  on  Tait  le 
vide  au-dessous  d'elle;  ni  sur  les  hémisphères  de  Magdebourg 
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qu'Otto  de  Guéricke  avait  inventés  pour  montrer  l'énorme 
pression  que  l'atmosphère  exerce.  Ces  phénomènes,  qui  ser- 
vaient autrefois  à  démontrer  des  lois  qu'on  ne  soupçonnait 
pas,  ont  perdu  beaucoup  de  leur  intérêt  depuis  que  ces  lois 
ont  été  si  bien  analysées,  et  ils  doivent  être  laissés  aux  études 
élémentaires. 

MACmn  SB  COMFSESSUni.  —  Après  avoir  décrit  en  détail  la 
machine  qui  raréfie  les  gaz,  nous  allons  faire  connaître  celle 
qui  servira  à  produire  l'effet  opposé,  la  machine  de  compres- 
sion. On  peut  dire  qu'il  suffira  de  changer  le  sens  de  toutes  les 
soupapes  pour  transformer  la  pompe  pneumatique  en  pompe 
de  compression.  Supposons,  par  exemple,  que  les  soupapes  A 
et  B  [fig-  iSg)  s'ouvrent  de  haut  en  bas.  Quand  on  soulèvera 
le  piston,  le  vide  se  fera  dans  le  cylindre,  B  se  fermera  parla 
pression  du  gaz  enfermé  dans  le  récipient,  A  s'ouvrira  par  l'ef- 
fort de  l'atmosphère,  et  toute  la  capacité  du  corps  de  pompe 
se  remplira  d'air.  Quand  on  viendra  ensuite  à  baisser  le  piston, 
ce  gaz  prendra  une  élasticité  plus  grande,  fermera  A,  ouvrira  B 
et  s'introduira  dans  le  récipient.  On  répétera  ensuite  l'opération 
autant  de  fois  qu'on  le  voudra  :  à  chaque  course  ascendante  on 
prendra  à  l'atmosphère  une  quantité  constante  d'air;  à  chaque 
marche  descendante  on  la  fera  entrer  dans  le  réservoir,  et  la 
masse  d'air  enfermée  croîtra  suivant  les  termes  d'une  progres- 
sion arithmétique.  Cette  action  aura  une  limite  que  l'on  attein- 
dra forcément  par  les  mêmes  causes  que  dans  la  machine  pré- 
cédente :  d'une  part  il  y  aura  des  fuites  croissantes  et  qui  finiront 
par  égaler  les  introductions;  d'autre  part,  tout  l'air  puisé  dans 
le  cylindre  finira  par  se  loger  dans  l'espace  laissé  sous  le  piston 
en  y  acquérant  justement  une  élasticité  égale  à  .celle  du  gaz 
déjà  condensé;  alors  la  soupape  B  ne  s'ouvrira  plus.  On  voit 
aussi  que  l'effort  qu'il  faudra  exercer  pour  faire  pénétrer  l'air 
ira  en  augmentant;  car  il  faudra  ouvrir  la  soupape  B,  et  l'air 
confiné  qui  la  ferme  résistera  d'autant  plus  qu'il  sera  plus 
comprimé.  Plus  le  piston  aura  d'étendue,  plus  la  difficulté  de- 
viendra grande.  Il  faudra  donc  lui  donner  la  plus  petite  section 
possible. 

MACHINE  A  DEUX  COUPS.  —  On  a  imaginé  de  donner  à  la   ma- 
chine de  compression  tout  l'aspect  extérieur  et  tout  le  niéca- 
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nisme  de  la  machine  pneumatique  {fig- 170)*  On  a  accolé  deux 
corps  de  pompe  semblables  A,  B,  dont  les  deux  pistons  sont 


mis  en  mouvement  par  une  roue  dentée,  manœuvrée  par  une 
manivelle  CD.  Les  deux  conduits  de  gaz  se  réunissent  en  une 
artère  unique  où  se  trouve  un  robinet  E,  qui  ouvre  le  réci- 
pient, ou  qui  le  sépare  des  corps  de  pompe,  ou  qui  le  met  en 
rapport  par  un  canal  latéral  avec  l'air  extérieur;  ce  robinet  est 
le  même  que  celui  que  nous  avons  décrit  précédemment.  Un 
manomètre  à  air  comprimé  F  mesure  le  degré  de  pression  au- 
quel arrive  l'air.  Enfin  il  y  a  une  platine  horizontale  G  avec  un 
bouton  terminal  au  centre.  On  peut,  par  conséquent,  visser 
sur  l'appareil  les  enceintes  où  l'on  veut  exercer  la  compression, 
ou  placer  sur  la  platine  des  cloches  que  l'on  y  fait  adhérer; 
mais  comme  i<;i  )a  pression  intérieure  les  soulève,  on  les  fixe 
par  des  colonnes  montantes  H  munies  de  boulons.  On  prend 
souvent  la  précaution  d'entourer  les  cloches  d'une  grille  en 
métal,  pour  arrêter  les  éclats  si  une  explosion  avait  lieu. 

POMVE  A  ■An. —  Mais  cette  machine  estaussi  mauvaise  que 
la  machine  pneumatique  est  bonne;  elle  n'a  pas  de  solidité. 
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elle  est  une  cause  de  dangers  sans  être  un  instrument  utile.  On 
emploie  de  préférence  une  simple  pompe  à  main  (fig-  >7i). 
Elle  se  place  sur  le  sol  où  elle 
repose  par  une  masse  métallique 
E  dont  la  base  est  large  ;  elle  n'a 
qu'un  corps  de  pompe  P,  et  le 
piston  qui  est  plein  se  termine 
par  un  manche  horizontal  de 
bois  tourné  M.  L'expérimenta- 
teur pose  les  deux  pieds  sur  le 
rebord  de  ia  base»  saisit  le  man- 
che à  deux  mains  et  le  soulève 
ou  l'abaisse  alternativement.  Il 
y  a  deux  clapets  A  et  B  (fig.  '  72  )  ; 
tous  deux  sont  placés  à  la  base 
du  cylindre  et  affleurent  avec  sa 
surface  :  l'un  A  se  meut  de  bas 
en  haut  et  communique  avec  un 
tube  d'aspiration  ac,  il  s'ouvre 
quand  on  élève  le  piston;  l'autre 
B  est  disposé  en  sens  inverse,  il 
ouvre  le  conduit  bd  quand  on 
descend  le  piston.  En  résumé, 
si  deux  réservoirs  sont  mis  en 
rapport  avec  c  et  d,  l'un  recevra 
à  chaque  coup  de  piston  le  gaz 
qui  sera  pris  dans  l'autre,  le  pre- 
mier se  videra,  le  second  s'emplira.  Cet  appareil  est  à  la  fois 
une  pompe  de  compression  et  une  pompe  aspirante.  Dans  le 
trajet  des  deux  conduits  ac  et  6(f  sont  placés  deux  robinets  C 
et  D  qui  les  ferment  au  besoin,  et  un  troisième  robinet  E  placé 
entre  eux  sert,  quand  on  l'ouvre,  soit  à  rendre  l'air  dans  le 
récipient  c,  soit  à  le  laisser  sortir  du  r 


SBUDE  MiCHim  A  GOMPUSSIOll.  —  Avec  une  extrême  sim- 
plicité de  forme  et  une  grande  modicité  de  prix,  l'appareil  pré- 
cédent suffit  dans  la  plupart  des  cas.  Si  l'on  veut  une  machine 
plus  puissante,  destinée  à  comprimer  ou  â  dilater  les  gaz  dans 
de  grandes  enceintes,  on  ne  change  rien  à  cette  construction  ; 
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seulement  on  réunit  deux  ou  trois  corps  de  pompe  semblables 
{PI.  /,  Jig.  a).  On  les  fi-ce  solidemeot,  on  met  tous  les  con- 


duits d'aspiration  en  rapport  avec  une  sphère  0,  et  tous  les 
tubes  de  compression  avec  un  autre  réservoir  pareil  J.  Toutes 
les  liges  de  piston  reçoivent  le  mouvement  d'un  axe  commun, 
et  une  manivelle  munie  d'un  volant  sert  à  faire  tourner  régu- 
lièrement cet  axe.  Tout  cet  appareil  est  établi  sur  le  sol  ou  il 
est  boulonné,  et  toutes  les  parties  sont  reliées  solidement  entre 
elles  par  de  forts  madriers;  il  est  construit  comme  une  ma- 
chine industrielle,  avec  plus  de  solidité  que  d'élégance,  et  l'on 
peut  s'en  servir  pour  obtenir  des  pressions  de  3o  atmosphères. 
C'est  l'appareil  qui  a  servi  à  M.  Regnault  quand  il  étudiait  la 
loi  de  Mariotte  et  que  nous  retrouverons  quand  nous  parlerons 
des  vapeurs. 
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DE  L'ÉCOULEMENT  DES  LIQUIDES. 

Principe  de  Torricelli.  —  *  Cas  de  récoulement  dans  les  tubes  capillaires. 
—  *  Constitution  de  la  veine  liquide.  —  Liquides  et  gaz  superposés .  — 
Fontaine  de  Héron.  —  Fontaine  intermittente.  —  Vase  de  Mariette.  — 
Siphon. 


Fig. 

173. 

m!- 

( 
1 

A 

-  ■  -  r  - 
1 

*.    ._ 

V 

> 

1 

THÉOBfin  D£  TOBBIGELU.  —  Quand  on  ouvre  dans  le  fond  d*un 
vase  plein  de  liquide  un  orifice  CD  (Jig.  173),  on  voit  ua  jet 

vertical  en  sortir  avec  une  vitesse  d'autant  plus 
I  grande  que  la  hauteur  du  niveau  supérieur 
'  est  plus  élevée.  Voici  comment  on  peut,  au 
moyen  de  considérations  simples,  obtenir  la 
valeur  de  cette  vitesse.  Imaginons  un  tube  ver- 
jp-^  tical  ABCD,  et  ne  considérons  que  le  liquide 
qu'il  contient;  ce  liquide  va  tomber,  et  quand 
la  tranche  supérieure  AB  sera  arrivée  en  CD, 
elle  aura  acquis  une  vitesse  égale  à  ^igh.  Si,  aji  moment  où  la 
couche  mince  AB  commence  à  se  mettre  en  mouvement,  une 
nouvelle  quantité  de  liquide  prend  sa  place  et  la  suit  dans  sa 
chute,  elle  acquiert  la  même  vitesse  en  CD,  et  enfin,  si  l'on 
admet  que  le  niveau  se  rétablisse  continuellement  à  mesure 
que  récoulement  du  liquide  le  fait  baisser,  chacune  des 
tranches  poiïisède,  en  passant  à  l'orifice,  une  vitesse  toujours 

^^gule  à  \  3^^.  Celte  vitesse  ne  changera  pas' si  le  tube  consi* 
dort^  est  inruùmeiit  petit,  de  section  constante,  et  qu'il  soii 
incliné  d'un  an4:le  quelconque  sur  la  verticale,  car  le  liquide 
qu*il  couUcni  st^M  dans  le  même  cas  que  s'il  tombait  sur  un 
phn  incline  d'une  hauteur  h  :  cela  sera  encore  vrai  si  ce  tube 
«  une  iV^rme  quelconque.  On  peut  donc  admettre  que  toute 
molécule  tomlvjint  de  la  surùoe  jusqu'à  l'orifice  aura  une  \i- 

te>^e  \  '^^A,  quel  que  soit  le  chemin  qu'elle  ait  suivi. 
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pa  peut  encore  démontrer  ce  théorème  en  se  fondant  sur 
le  principe  des  forces  vives.  Une  molécule  de  masse  m  tom- 
bant de  AB  en  CD  a  acquis  une  force  vive  hk^'  et  fait  un  travail 
égal  au  produit  de  son  poids  mg  par  la  hauteur  h.  Or  on  a 

ou 

On  peut  énoncer  généralement  ce  résultat  et  dire  :  «  La  vitesse 
que  prend  un  liquide  en  sortant  d'un  orifice  percé  dans  la  paroi 
d'un  vase  est  égale  à  celle  qu'aurait  un  corps  tombant  librement 
depuis  le  niveau  supérieur  jusqu'à  cet  oriiice.  p  C'est  en  cela 
que  consi^e  le  théorème  de  Torricelli  ;  il  met  en  évidence 
cette  circonstance  remarquable,  que  la  vitesse  d'écoulement 
est  entièrement  indépendante  de  la  nature  du  liquide,  et  que» 
par  conséquent,  elle  serait  la  même  pour  l'eau  ou  le  mercure, 
à  la  condition  que  les  hauteurs  des  niveaux  fussent  les  mêmes. 
La  première  chose  que  nous  ayons  à  faire  est  de  chercher  si 
Texpériénce  vérifie  ce  théorème,  et  le  moyen  le  plus  simple 
que  nous  ayons  pour  y  parvenir  est  d'observer  la  forme  que 
prend  la  veine,  quand  elle  est  lancée  dans  une  direction  quel- 
conque faisant  un  angle  a  avec  l'horizontale,  par  un  orifice 
percé  dans  la  paroi  latérale.  Ou  commence  d'abord  par  main  - 
tenir  le  liquide  à  une  hauteur  constante  A  dans  le  vase,  ce  à 
quoi  l'on  réussit  par  divers  moyens  ;  et  alors  chaque  molécule 

ayant  au  moment  de  sa  sortie  une  vitesse  égale  à  ^^gà,  sera 
dans  les  mêmes  conditions  qu'un  projectile  lancé  dans  la  direc- 
tion a  avec  cette  vitesse.  Nous  pouvons  dès  lors  lui  appliquer 
tous  les  calculs  développés  à  la  page  66. 

La  veine  décrira  une  parabole  dont  l'équation  est 


y'  =  xl^nga  — 


x^ 


^hcos^tx 


L'amplitude  du  jet  sera  égale  à  aAsinsa,  elle  ne  variera  pas 
si  l'on  donne  à  a  les  deux  valeurs  ^S'^dtaf. 

La  hauteur  maximum  à  laquelle  parviendra  le  liquide  sera 

Asin^a;« 
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cette  hauteur  deviendra  A  si  a  est  égal  à  90  degrés,  c'est-a-dire 
que  la  veine  lancée  verticalement  de  bas  en  haut  remontera  à 
la  hauteur  du  niveau  du  liquide  dans  le  vase. 

Et  si  Ton  suppose  a  =  o,  c'est-à-dire  si  la  veine  est  lancée 
horizontalement,  l'équation  de  la  parabole  deviendra 


r=  — 


x' 


4A 


On  a  essayé,  et  à  plusieurs  reprises,  de  vérifier  expérimenta- 
lement ces  diverses  conséquences.  Dans  le  cas  où  la  veine 
est  lancée  verticalement  de  bas  en  haut,  elle  ne  remonte  ja- 
mais à  la  hauteur  /i;  mais  cela  tient  à  ce  que  les  gouttelettes 
liquides  arrivées  au  sommet  du  jet  tendent  à  retomber  et  dé- 
truisent en  partie  la  vitesse  ascendante  de  la  colonne  totale. 
Mais  à  mesure  que  le  jet  s'incline  jusqu'à  devenir  horizontal, 
cette  cause  perturbatrice  diminue  et  finit  par  être  nulle.  Dans 
ce  dernier  cas  on  a 


x^ 


j  =  -hr; 

c'est-à-dire  qu'en  recevant  la  veine  sur  un  plan  horizontal 
abaissé  de  — j  au-dessous  de  l'orifice,  elle  doit  le  rencontrer 

à  une  distance  x  telle,  que  -^  soit  égale  au  produit  de  h  par  j\ 

Bossut  a  trouvé  que  cette  conséquence  se  vérifiait  pour  les 
diverses  valeurs  données  à  A  et  à  r>  et  que  la  vitesse  calculée 
ne  dépassait  que  de  7—  environ  la  vitesse  observée. 

Comme  il  faut  tenir  compte  de  la  résistance  de  Tair,  cette 
différence  peut  être  négligée  et  le  théorème  des  vitesses  con- 
sidéré comme  justifié. 

On  a  essayé  ensuite  un  autre  procédé  de  vérification  beau- 
coup moins  simple,  qui  consiste  à  calculer  d'une  part  et  à  me- 
surer de  l'autre  la  dépense,  c'est-à-dire  la  quantité  de  liquide 
qui  s'écoule  pendant'  un  temps  t  par  un  orifice  de  section 
connue  s.  Pour  faire  la  mesure,  il  n'y  a  qu'à  recueillir  et  à 
peser  le  liquide  qui  s'écoule;  pour  calculer  la  dépense,  il  faut 
faire  deux  hypothèses  :  i**  que  la  vitesse  est  à  la  sortie  égale 
ik  ^igh;  li^  que  la  veine  formerait,  si  elle  continuait  de  s'écou- 
ler avec  la  même  vitesse,  un  cvlindre  de  section  s  dont   la 
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longueur  serait  vi,  ie  volume  svt  et  le  poids  svtdf  en  désignant 
par  d  la  densité  du  liquide.  Cette  dernière  hypothèse  exigerait 
que  tous  les  filets  liquides  fussent  à  Torifice  dirigés  parallèle* 
ment  et  perpendiculairement  à  la  paroi,  ce  qui  est  loin  d'être  dé- 
montré. En  faisant  rexpérienôe,  on  a  reconnu  que  la  dépense 
vraie  n'est  que  les  6  dixièmes  de  la  dépense  calculée  de  cette 
manière. 

Or,  puisque  les  expériences  de  Bossut  ont  prouvé  que  la 
vitesse  moyenne  de  la  veine  est  conforme  à  la  loi  de  Torri- 
celli,  la  discordance  trouvée  entre  la  dépense  calculée  et  la 
dépense  observée  n'infirme  en  aucune  façon  cette  loi,  et  ne 
peut  élre  attribuée  qu'à  l'inexactitude  de  la  seconde  hypothèse 
que  nous  avons  faite;  il  est  donc  probable  que  la  veine  n'est 
pas  un  cylindre  de  section  «,  mais  un  cylindre  de  section  plus 
petite.  C'est  en  effet  ce  que  l'expérience  va  nous  démontrer. 

Si  tous  les  filets  liquides  avaient  en  sortant  la  même  direc- 
tion et  la  même  vitesse,  la  veine  devrait  aller  en  se  contractant 
régulièrement  et  de  plus  en  plus  en  s'éloignatit  de  l'orifice.  En 
effet,  imaginons  qu'une  tranche,  après  avoir  traversé  cet  orifice 
où  elle  a  une  vitesse  a,  s'écoule  pendant  un  temps  t;  elle  par- 
courra un  espa'ce 

9. 

si  à  ce.  moment  on  considère  une  seconde  tranche  située  à 
l'orifice  même,  elle  sera  à  une  distance  e  de  la  première. 
Toutes  deux  vont  ensuite,  pendant  un  nouvel  intervalle  0,  par- 
courir des  espaces  e'  et  e",  et  l'on  aura  pour  chacune  d'elles 

2 

et  leur  distance  sera  devenue 

e  4- e' —  e"  =1  a / -h  ^  4- ff ^  0  =  «  4- g/ 0 . 

Cette  distance  sera  donc  augmentée  proportionnellement  à  d, 
ce  qui  veut  dire  que  deux  tranches  déterminées  devront  s'é- 
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carier  progressivement  l'une  de  l'autre  pendant  la  chute,  ei 
que  la  veine  devra  diminuer  régulièrement  de  section,  mais 
d'une  manière  qui  sera  peu  sensible,  en  s' éloignant  de  l'ori- 
fice. 

L^expérience  prouve  que  les  choses  se  passent  tout  autre- 
ment. On  remarque  en  effet,  à  partir  de  l'origine  jusqu'à  une 

distance  très-petite  de  l'ouverture  une  con- 
y'  '^^'  traction  extrêmement  rapide,  mais  variable. 

avec  les  charges  {/ig*  1 74);  puis,  après  avoir 
offert  en  ce  point  un  minimum  de  section 
AB,  la  veine  continue  sa  route  avec  une 
forme  sensiblement  cylindrique,  comme  la 
loi  théorique  le  prévoit.  Il  y  a  donc  une 
contraction,  anormale.  Or  on  trouve  qu'elle 
diminue  la  section  de  la  veine  dans  le  rap- 
port moyen  de  loo  à  62;  par  conséquent, 
elle  doit  diminuer  proportionnellement  la 
dépense,  ce  qui  est  conforme  à  l'expérience. 

On  voit  donc,  premièrement,  que  le  théorème  de  Torricelli 
ne  règle  absolument  que  la  vitesse  de  la  veine  liquide,  et  qu'il 
est  exact;  secondement,  que  la  veine,  au  lieu  d'être  cylin- 
drique comme  on  l'avait  supposé,  éprouve  une  contraction  qui 
a  pour  effet  de  diminuer  la  dépense.  Il  nous  reste  à  chercher 
les  causes  de  cette  contraction;  on  en  a  donné  deux  explica- 
tions que  nous  allons  discuter. 

Bans  la  première  on  admet  que  la  partie  extérieure  de  la 
veine,  en  frottant  contre  les  parois,  est  ralentie  dans  sa  marche 

pendant  que  les  molécules  centrales  se 
meuvent  avec  la  vitesse  calculée.  Si  les 
choses  se  passent  amsi,  voici  ce  qui  aoil 
arriver.  Au  moment  où  une  tranche  de 
molécules  se  présente  pour  sortir  à  travers 
l'orifice  AD  (^îg-.  176),  celles-ci  sont  ré- 
parties sur  une  surface  plane.  Après  un 
temps  très-court  0,  elles  ont  parcouru  des 
distances  inégales  et  se  trouvent  sur  une 
surface  A'M'B*  de  même  étendue  que  AB,  mais  concave  et 
limitée  à  un  contour  A'B'  plus  étroit.  Après  un  second  inter- 
valle 6,  la  différence  des  chemins  parcourus  parles  molécules 
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centrales  et  extérieures  est  devenue  plus  grande  encore,  la  sur- 
face A"B"M"  sur  laquelle  elles  se  trouvent  est  encore  plus  con- 
cav-e,  et  leur  contour  A"  B''  est  encore  plus  étroit.  Les  choses 
continuent  de  la  même  manière  pendant  un  certain  temps; 
mais  peu  à  peu,  à  cause  de  l'adhérence  des  molécules,  elles 
prennent  un  mouvement  commun  dans  une  même  tranche,  et 
alors  la  veine  cesse  de  se  contracter  pour  prendre  une  section 
constante  ou  qoi  ne  varie  plus  que  par  l'accélération  de  la 
chute.  Ce  raisonnement  est  fondé  en  ce  sens  que  le  frotte- 
ment sur  les  parois  diminue  réellement  la  vitesse  sur  les  bords, 
mais  il  ne  suffit  pas  pour  expliquer  les  phénomènes.  Si  le 
frottement  produisait  une  aussi  grande  contraction  du  jet,  la 
vitesse  moyenne  de  la  veine  serait  notablement  modifiée,  ce 
qui  n'est  pas;  de  plus,  toutes  les  circonstances  qui  augmentent 
le  frottement  devraient  diminuer  la  dépense,  et,  par  consé- 
quent, si  l'on  adaptait  à  l'orifice  un  tuyau  d'ajutage  ayant  exac- 
tement la  forme  de  la  veine  libre,  on  devrait  produire  une  plus 
grande  diminution  de  vitesse  aux  bords,  et  constater  une  dé- 
pense moindre;  or  l'expérience  prouve  que  cette  dépense  n'est 
pas  modifiée.  Bien  plus,  cette  dépense  augmente  beaucoup  si 
l'ajutage  est  cylindrique,  pourvu  que  la  veine  y  adhère  dans 
toute  son  étendue  et  qu'elle  coule  à  gueule  bée;  alors  il  n'y  a 
point  de  contraction  anormale,  bien  qu'il  y  ait  plus  de  frotte- 
ment. 

La  seconde  explication  paraît  meilleure.  Toutes  les  molé- 
cules placées  au-dessus  de  l'orifice  AB  (^îg-,  176)  doivent  se 

presser  à  la  fois  pour  s'échapper,  mais 
'  dans  des  directions  différentes  :  contre 

p  P/  les  bords  suivant  MM,  NN  ;  au  centre 

vji    \        /'    N/  suivant  RQ,  et  aux  parties  intermé- 

^/- —       diaires  dans  les  directions  PQ.  La  veine 
'^\^     \;      /*  serait  alors  constituée  par  une  enve- 

\    '  Q  loppe  conique  composée  de  fllets  con- 

vergents qui  se  réuniraient  au  point  Q 
et  empêcheraient  de  sortir  le  liquide 
N  intérieur  PQP.  Si  cette  explication  est 

vraie,  on  voit,  i°  que  le  véritable  ori- 
fice n'est  pas  AB,  mais  la  section  contractée  menée  par  le 
point  Q,  ce  qui  justifie  la  correction  que  l'on  a  faite  à  la  formule 
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de  la  dépense  ;  2*  qu'un  ajutage  moulé  sur  la  veine  ne  doit  rien 
changer  à  la  direction  des  jets,  ni  à  la  quantité  de  liquide 
écoulé,  ce  qui  est  vrai  ;  3®  qu'un  ajutage  cylindrique  détermi- 
nant par  adhérence  la  formation  d'une  veine  à  peu  près  cylin- 
drique, doit  rapprocher  la  théorie  de  la  réalité. 

Il  ne  faudrait  pas  croire  que  cette  hypothèse  puisse  tom 
expliquer.  Yenturi ,  ayant  adapté  à  Torifice  du  vase  un  ajutage 
conique  évasé  dont  Fangle  était  de  3  degrés ,  reconnut  que 
non-seulement  la  dépende  réelle  devient  égale  à  la  dépense 
théorique,  mais  qu'elle  la  dépasse  d'un  quart.  Sans  chercher 
une  explication  pour  rendre  compte  de  ce  fait,  nous  en  dé- 
duirons au  moins  cette  remarque,  que  la  question  qui  nous 
occupé  est  loin  d'être  résolue  d'une  manière  complète. 

Le  problème  que  nous  venons  d'étudier  est  le  plus  simple 
de  tous  ceux  que  l'on  puisse  se  proposer  sur  l'écoulement  des 
liquides.  Dans  l'hydraulique,  on  est  conduit  à  chercher  les  lois 
du  mouvement  de  Teau  dans  des  tuyaux  très-longs  plusieurs 
fois  recourbés,  et  il  est  évident  que  les  causes  perturbatrices, 
qui  déjà  se  montraient  dans  le  cas  précédent,  doivent  s'exagérer 
quand  les  actions  sont  plus  complexes  ;  et  comme  elles  ne 
pouvaient  point  se  calculer  quand  elles  étaient  les  plus  sim- 
ples, il  sera  encore  plus  difficile  de  les  étudier  théoriquement 
quand  elles  s'aggraveront.  Aussi  l'hydraulique  a-t-elle  be- 
soin et  de  la  théorie  pour  se  guider  et  d'expériences  pour 
corriger  la  théorie.  Pour  montrer  jusqu'à  quel  degré  ces  com- 
plications peuvent  s'élever ,  je  vais  étudier  l'écoulement  à 
travers  un  tube  capillaire  de  grande  longueur.  Si  l'on  négligeait 
les  frottements,  le  théorème  de  Torricelli  devrait  s'appliquer 
à  ce  cas  comme  à  celui  des  ouvertures  larges  à  mince  paroi; 
on  va  voir  par  l'expérience  qu'il  n'en  subsiste  plus  rien. 

*  ÉCOULEMENT  DAHS  LES  TUYAUX  GAPILLAIBES.  —  Pour  étudier 
l'écoulement  à  travers  des  tubes  fins,  M.  Poiseuille  emploie 
une  ampoule  de  verre  (Jig.  177)  dont  la  capacité  est  mesu- 
rée avec  soin,  entre  deux  traits  M  et  N.  Elle  se  raccorde  par  le 
bas  avec  le  tube  capillaire  AB,  dont  la  longueur  et  le  diamètre 
ont  été  déterminés  à  l'avance.  On  aspire  de  l'eau  jusqu'au- 
dessus  du  trait  M,  puis  on  joint  l'appareil  avec  des  réservoirs 
d'air  comprimé,  dans  lesquels  la  pression  reste  constante  et 
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se  mesure  au  moyen  de  manomètres.  Quand  celte  pression  se 

fait  sentir  sur  le  liquide,  elle  le  chasse  à  travers  le  tube  AB,  et 

p.  l'on  voit  le  niveau  descendre 

d  u  Irai t  M  au  trait  N .  Le  temps 
qui  s'écoule  entre  les  deux 
passages  est  celui  qui  est  né- 
cessaire pour  faire  écouler  la 
quantité  constante  de  liquide 
qui  remplissait  l'espace  MN. 
Les  lois  qu'on  observe  sont 
parfaitement  régulières. 

On  trouve  d'abord  que  les 
temps  de  l'écoulement  sont 
en  raison  inverse  des  pressions  exercées.  Voici  un  exemple 
qui  montrera  l'exactitude  de  cette  loi. 

Longueur  du  lube,  75"'"*,8;  diamètre,  o""",i4'2. 

Temps 


Pression. 

observé. 

calculé. 

mm 

s 

8 

5i,o68 

2oo85,o 

19835,0 

77,764 

io36i ,0 

Admis 

i47 ,852 

683i,o 

685 I ,9 

193,632 

5233,0 

523 I ,2 

387,675 

2612,5 

2612,8 

738,715 

1372,5 

1371 ,2 

774,636 

1 3o8 , 0 

i3o7,6 

Si  les  temps  nécessaires  pour  l'écoulement  d'une  même 
quantité  de  liquide  sont  en  raison  inverse  des  pressions,  on 
en  déduit  que  la  quantité  de  liquide  qui  coulera  pendant  le 
mênne  temps  variera  proportionnellement  à  la  pression  et  non 
pas  proportionnellement  à  la  racine  carrée  de  celte  pression  , 
comme  l'indique  la  loi  de  Torricelli. 

On  fait  ensuite  l'épreuve  avec  des  longueurs  inégales  du 
tube  :  elles  laissent  passer  dans  le  même  temps  des  quantités 
de  liquide  qui  sont  en  raison  inverse  de  la  longueur.  Toute- 
fois, cette  loi  ne  commence  à  être  exacte  qu'à  partir  d'une  Ion* 
gueur  limite. 
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EnOn  la  dépense  est  proportionnelle  à  la  quatrième  puis- 
Hance  du  diamètre.  On  a  donc,  en  résumant  ces  diverses  lois, 
et  appelant  Q  le  nombre  de  millimètres  cubes  de  liquide  écoulé 
pendant  une  seconde , 

Pour  Teau,  K  =  2495*"'"*» 22  quand  H  est  exprimé  en  milli- 
mètres de  mercure, 

K  représente  un  coefficient  de  dépense  qui  est  constant 
pour  une  môme  substance  prise  à  la  même  température;  mais 
il  varie  considérablement  quand  le  liquide ,  sans  changer  de 
nature,  est  plus  ou  moins  échauffé,  et  il  varie  aussi  avec  la 
substance  elle-même.  Cest  ce  que  prouvent  les  nombres  sui- 
vants obtenus  par  Girard  ;  ils  donnent  les  temps  de  l'écoule- 
ment d'un  même  volume  de  liquide  à  travers  un  même  tube 
sous  même  pression. 

Temps 
Température.         de  récoalement 

.,  \     O"  io36« 

*^«" U  3o6 

Alcool  à  3o« I  ^  ^'^, 

•^               .       .     t       .  .  i   ïQ  i33i5 

Essence  de  terebenthme j  -f  g^ 

V              '     .  i    ^  "'' 

1^«  «^*^*^^  i j  80  3l2 

*^-        ^ I  60  548 

i     3  i33- 

Chlorur<>  de  sodium  ' -  ^  ^^ 

(  20  872 

Sulfate  de  soude  i "  *  j  65  Z'-i 

i    o  681 

Atoi^io  de  potasse  J \  ^  ^^^ 

Xous  pouvons  com|>arer  maintenant  le  ihéonème  de  Torrî- 
celH  aux  dernières  lois  que  nous  venons  dVxposer.  D  exprime 
les  conditions  de  récoulemeni  des  liquides  quand  00  les  con- 
sidèw*  oomme  des  fluides  parfaits,  qu'on  nt^4:1i^e  les  influences 
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perturbatrices  et  qu'on  les  dégage  de  toute  adhérence  avec 
les  solides  qu'ils  frottent.  Les  expériences  dans  les  tubes  ca- 
pillaires» au  contraire,  représentent  le  Cas  où  l'adhérence  avec 
les  solides  s'étend  à  la  masse  entière  de  la  veine  et  se  produit 
sur  une  grande  longueur  ;  alors  les  lois  de  l'écoulement  sont 
entièrement  transformées.  Elles  ne  sont  plus  simplement  une 
fonction  de  la  pression  ;  elles  dépendent  en  outre  de  la  lon- 
gueur et  du  diamètre  du  tube  ;  elles  varient  avec  la  tempéra- 
ture et  avec  la  nature  du  liquide,  c'est-à-dire  avec  toutes  les 
circonstances  qui  peuvent  faire  varier  cette  force  inconnue  qui 
s'exerce  entre  le  corps  liquide  et  le  solide  dans  lequel  il  coule. 
C'est  à  ce  point  de  vue  que  ces  expériences  doivent  intéresser 
les  physiciens  et  aussi  les  géomètres,  car  la  simplicité  des  lois 
qui  les  règlent  pourrait  devenir  un  élément  dont  on  partirait 
pour  obtenir  des  notions  exactes  sur  les  actions  moléculaires. 
Entre  ces  deux  cas  extrêmes,  représentés  par  le  théorème  de 
Toricelli  d'une  part  et  par  l'écoulement  dans  les  tubes  capil- 
laires de  l'autre,  se  placent  les  mouvements  dans  les  tuyaux  de 
conduite,  oii  l'on  voit  intervenir  à  la  fois  et  les  lois  mécaniques 
du  mouvement  dans  les  liquides  et  les  perturbations  résul- 
tant des  forces  moléculaires.  De  là  des  problèmes  complexes 
qui  ne  seront  résolus  que  quand  nous  pourrons  calculer  ces 
perturbations  que  l'on  se  contente  aujourd'hui  de  représenter 
ennpiriquement  en  vue  des  applications  dont  on  a  besoin. 

*  GOHSnTUTIOH  D£  LA  YEINE  LIQUIDE.  — Revenons  maintenant 
à  la  veine  liquide  pour  en  étudier  plus  complètement  la  con- 
stitution. Supposons  qu'elle  soit  lancée  de  haut  en  bas,  et  exa- 
minons les  phénomènes  dont  elle  est  le  siège.  A  partir  de  la 
section  contractée,  elle  est  d'abord  limpide  comme  une  tige  de 
cristal ,  sa  forme  est  celle  d'un  cylindre  ou  plutôt  d'un  cône 
très-aigu.  Elle  arrive  bientôt  à  un  point  où  elle  change  com- 
plètement d'aspect  :  elle  devient  trouble,  plus  grosse  et  sem- 
ble être  bosselée  :  tout  indique  qu'elle  cesse  d'être  continue, 
et  c'est  ce  que  nous  allons  d'abord  prouver.  Prenons  une 
feuille  de  carton,  tenoDs-la  horizontalement  et  faisons-la  mou- 
voir rapidement,  de  manière  à  couper  normalement  la  veine 
trouble  ;  nous  verrons  ensuite  sur  le  carton ,  non  une  trace 
mouillée  continue,  mais  Seulement  quelques  taches  séparées. 
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La  veine  esi  donc  formée  par  une  pluie  de  gouttes  liquides 
qui  se  poursuivent^  mais  ne  se  touchent  pas,  et  dont  quelques- 
unes  rencontrent  la  feuille  de  carton  dans  son  passage.  Une 
seconde  preuve  de  ce  fait  se  tire  de  l'observation  d'une  veine 
de  mercure  qui  intercepte  la  lumière  comme  un  filet  opaque 
à  sa  partie  supérieure,  mais  qui  permet  de  lire  à  travers  sa  por- 
tion inférieure  ;  celle-ci  est  doue  discontinue. 

Eclairons  ensuite  une  veine  descendante  avec  un  faisceau 
solaire  ;  plaçons  derrière  elle  un  écran  noir,  pour  la  voir  se 
détacher  plus  nettement  sur  le  fond,  et  en  la  regar- 
F»&-  »78-  (jant  attentivement,  nous  verrons  la  partie  trouble 
renflée  de  distance  en  distance  {Jig.  1-78).  Entre  ces 
ventres  successifs  qui  paraissent  immobiles,  nous 
distinguerons  des  étranglements  qui  les  réunissent  ei 
que  Ton  nomme  des  nœuds.  Les  ventres  paraissent 
iamelleux,  comme  s'ils  étaient  formés  de  plaques  im- 
briquées, et  il  semble  qu'un  canal  continu  s'étende 
dans  l'axe  de  la  veine  de  haut  en  bas.  Cette  apparence 
singulière  n'est  évidemment  qu'une  illusion  d'opti- 
que dont  il  faut  chercher  la  cause. 

Remarquons  d'abord  que  les  gouttes  successives 
dont  le  jet  se  compose  passant  l'une  après  l'autre 
devant  nos  yeux-  avec  une  grande  vitesse ,  chacune 
d'elles  doit  infailliblement  produire  l'impression 
1 1 1  d'une  traînée  lumineuse  verticale ,  par  la  même 
cause  qui  fait  qu'un  charbon  rouge  tournant  avec 
rapidité  nous  montre  un  cercle  rouge.  Aussitôt 
qu'une  goutte  a  passé,  une  autre  la  remplace,  ei 
la  traînée  lumineuse  se  perpétue,  dessinant  sur  le 
fond  noir  de  l'écran  l'enveloppe  des  positions  occu- 
pées successivement  par  toutes  les  gouttes.  Si  nous 
Jl  distinguons  des  étranglements  et  des  ventres  le  long 
de  la  veine,  c'est  sans  doute  parce  que  ces  gouttes 
s'allongent  et  s'aplatissent  alternativement  pendant  qu'elles 
tombent.  Pour  nous  en  assurer,  il  faut  chercher  un  procède 
pour  voir  la  veine  comme  si  elle  était  immobile. 

Il  y  a  pour  cela  plusieurs  moyens  très-simples  :  le  premier 
consiste  à  employer  un  carton  circulaire  que  l'on  fait  tourner 
très-rapidement  autour  de  son  centre  et  qui  est  percé  de  fente> 
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rayonnantes  étroites  comme  le  carton  du  phénakisticape.  On 

se  place  vis-à-vis  la  veine,  on  interpose  le  carton  entre  Foeil 

et  le  jet,  puis  on  le  fait  tourner.  Aussitôt  qu'une 

^'^'  fente  passe  devant  Tœil,  on  voit  chaque'goutte  de  la 


veine  dans  la  position  qu'elle  occupe  ;  mais  on  la  voit 
pendant  un  temps  si  court,  qu*elle  ne  change  sensi- 
blement ni  de  position  ni  déforme  pendant  Ce  temps. 
i^^i    Quand  une  seconde  fente  passe,  on  revoit  le  phé- 
^^^     nomène,  et  si  la  vitesse  est  convenable,  on  revoit 
i  •  I     d'autres  gouttes  qui  ont  succédé  aux  premières  et  les 
ont  remplacées  dans  les  mêmes  positions.  On  reçoit 
ainsi  des  impressions  séparées,  mais  identiques,  et 
qui  donnent  une  vue  persistante  de  la  veine  telle 
qu'elle  est  constituée  aux  moments  très-courts  pen-* 
dant  lesquels  elle  est  aperçue»  Le  deuxième  moyen 
est  plus  simple  encore  :  il  consiste  à  opérer  dans 
l'obscurité  et  à  éclairer  avec  une  étincelle  électrique, 
qui  ne  dure  qu'un  instant  et  qui  montre  la  veine 
pendant   si  peu  de  temps,  qu'elle  semble  immo- 
1^^     bile;  mais  l'impression  reçue  par  l'œil  persiste  assez 
longtemps  pour  que  tous  les  détails  du  jet  soient  net- 
tement saisis.  J'omets  d'autres  procédés  qui  sont  plus 
copiplexes. 

Par  ces  diverses  méthodes,  on  réussit  donc  à  voir 
se  dessiner  la  veine  telle  qu'elle  est  constituée  à  un 
instant  donné  et  dans  un  état  d'immobilité  complète. 
On  y  découvre  alors  des  gouttes  distinctes  (Jig,  179), 
ce  que  nous  savions  déjà,  et  qui  sont  de  deux  es- 
^pèces  :  les  unes  très-petites,  ce  sont  elles  qui  produi- 
\ll      sent  l'apparence  du  canal  intérieur;  les  autres  beau- 
ifs      coup  plus  grosses,  qui  alternent  avec  les  premières, 
i    •       qui  sont  régulièrement  espacées  et,  chose  remar- 
quable, qui  ont  la  forme  d'ellipsoïdes  de  révolution, 
aplatis  ou  allongés  suivant  le  lieu  qu'ils  occupent. 
Voici  comment  ils  se  succèdent.  A  une  hauteur  déter- 
'   ;       minée  se  voit  une  goutte  aplatie  n**  i;  en  descendant 
on  trouve  les  globules,  n®  2  moins  plat,  n"  3  sphérique, 
n®  4  allongé,  et  enfin  le  n°  5  qui  offre  le  maximum  d'allonge- 
ment ;  après  quoiy  et  en  descendant  encore,  on  repasse  inver- 
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sèment  par  les  mêmes  formes  jusqu'au  n®  9^  et  le  reste  de  la 
veine  est  composé  comme  cette  première  partie.  A  mesure 
qu'ils  tombent,  <;es  globules  se  succèdent  aux  mêmes  places  et 
y  prennent  toujours  les  mêmes  formes,  et  il  est  évident  que 
ces  formes  expliquent  Tapparence  de  la  veine,  puisque  son 
contour  est  Tenveloppe  des  points  occupés  successivement 
par  les  diamètres  horizontaux  des  gouttes.  Il  y  a  donc  des  ven- 
tres aux  lieux  ou  sont  les  aplatissements  et  des  nœuds  où  se 
placent  les  allongements. 

Il  reste  à  se  demander  comment  se  forment  ces  gouttes. 
Savart  avait  disposé  un  réservoir  avec  un  tube  d'écoulement 
muni  d'un  robinet;  en  l'ouvrant  très-peu  pour  laisser  tomber 
le  liquide  goutte  à  goutte,  il  voyait  l'eau  s'amasser  à  l'orîGce, 
s'allonger  en  larme  et  se  détacher;  mais  comme  cette  goutte 
tend  à  reprendre  la  forme  sphérique,  elle  oscille  en  tombant  et 
passe  alternativement  de  la  forme  allongée  à  la  forme  aplatie. 
Chacune  de  ces  gouttes  était  immédiatement  suivie  d*une  autre 
petite,  et  l'on  avait,  par  la  succession  de  ces  mêmes  effets,  une 
véritable  veine  trouble  dès  son  origine. 

M.  Plateau  vient  de  compléter  cette  explication  en  partant 
de  ses  expériences  sur  l'équilibre  des  liquides  sans  pesanteur. 
Quand  on  forme  dans  l'eau  alcoolique  un  cylindre  d'huile 
très-long  par  rapport  à  son  diamètre,  il  devient  instable,  et  il 
s'y  produit  une  transformation  spontanée  :  on  voit  des  étran- 
glements se  former  dans  toute  la  longueur,  puis  aussitôt  la 
masse  se  diviser,  chaque  étranglement  produire  une  petite 
sphère,  chaque  ventre  en  donner  une  grosse,  et  le  tout  se  ré- 
soudre en  une  série  de  grosses  gouttes  séparées  par  une  série 
de  petites,  absolument  comme  on  les  observe  dans  Ja  veine 
trouble.  C'est  que  la  veine  liquide,  constituant  une  figure 
très-allongée,  doit  éprouver  cette  même  transformation,  mais 
comme  chaque  portion  qui  se  convertit  graduellement  en 
sphère  est  emportée  pendant  ce  temps  par  le  mouvement  du 
liquide,  elle  n'arrive  à  l'état  de  masse  isolée  qu'à  une  assez 
grande  distance  de  l'orifice;  jusque-là,  la  veine  est  continue, 
et  plus  loin  elle  se  trouble.  M.  Plateau  déduit  également  de 
sa  théorie  l'explication  d'autres  faits  qui  s'observent  sur  la 
veine,  et  dont  le  plus  frappant  est,  sans  doute,  cette  circon- 
stance qu'une  goutte  est  alternativement  allongée  ou  aplatie 
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en  passant  dans  un  nœud  ou  dans  un  ventre,  qu'elle  change  pé- 
riodiquement de  forme  dans  sa  chute,  c'est  en  un  mot  qu'elle 
est  en  vibration.  Cette  circonstance  devait  moins  qu'une  autre 
échapper  à  Savart.  En  plaçant  l'oreille  près  de  la  veine,  il 
l'entendît  rendre  un  son  très-grave  :  en  la  recevant  sur  un  tam- 
bour, il  le  renforça,  et  l'idée  lui  vini^qu'on  pourrait  éteindre 
les  vibrations  et  faire  disparattre  les  nœuds  et  les  ventres  en 
soustrayant  l'appareil  à  toute  cause  de  vibration.  Il  suspendit 
le  réservoir  d'eau  sur  des  coussins  de  drap  et  reçut  la.  veine 
sur  une  grosse  planche  posée  obliquement.  Alors  tout  changea 
d'aspect.  Il  y  avait  encore  une  veine  limpide  suivie  d'une  veine 
trouble;  mais  celle-ci  commençait  plus  bas  et  n'avait  que  des 
bosselures  irrégulières,  sans  étranglements  ou  renflements.  On 
pouvait  reproduire  les  nœuds  et  les  ventres  et  même  les  exa- 
gérer par  un  procédé  singulier.  On  sait  que  les  mouvements 
vibratoires  se  transmettent  d'un  corps  sonore  à  un  autre  au 
moyen  de  l'air,  et  que  si  l'on  fait  résonner  un  violon  dans  une 
salle,  un  autre  violon  placé  loin  de  lui  produit  à  l'instant  la 
même  note,  recevant  et  rendant  à  la  fois  la  vibration  qui  lui 
a  été  transmise;  or  la  veine  étant  un  instrument  sonore,  elle 
devait  vibrer  elle-même  quand  on  produisait  à  distance  la  note 
qu'elle  fait  entendre  :  c'est  ce  qui  arriva.  Quand  elle  était  ame- 
née à  cet  état  irrégulier  dont  nous  venons  de  parler,  on  cher- 
chait sa  note  sur  un  violon,  et  quand  on  la  produisait  on  voyait 
des  nœuds  se  former  avec  une  remarquable  régularité,  ils 
étaient  longs  et  minces;  des  ventres  se  développaient  en  même 
temps  et  ils  étaient  plus  larges  et  plus  fixes.  Quand  le  violon 
se  taisait,  tout  disparaissait;  quand  il  recommençait  à  parler, 
les  divisions  se  reformaient,  et  quand  on  donnait  successive- 
ment de  petits  coups  d'archet  distincts,  on  avait  à  chaque  fois 
des  mouvements  correspondants  dans  la  veine. 

C'est  à  Savart  que  l'on  doit  les  intéressantes  études  que  je 
viens  de  résumer  dans  leur  ensemble.  On  voit  qu'il  a  démon^ 
tré^  1**  que  la  veine  devient  discontinue,  ce  qui  explique  pour- 
quoi elle  devient  trouble;  tp  que  les  gouttes  s'allongent  et 
s'aplatissent  alternativement,  d'où  Ton  conclut  l'apparence 
extérieure  du  jet;  3**  que  les  vibrations  des  globules  peuvent 
être  éteintes  ou  exagérées  si  on  les  soustrait  ou  qu'on  les  sou- 
mette à  l'influence  de  vibrations  communiquées.  Ce  travail 

I.  22 
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est  un  exemple  remarquable  où  l'on  voit  une  série  logique 
d'expériences  analysant  et  expliquant  tour  à  tour  toutes  les 
circonstances  d'un  phénomène  complexe.  Je  ne  dirai  qu'un 
mot  d'un  autre  genre  de  recherches  qui  se  rapportent  au 
même  sujet  et  qu'on  doit  au  même  savant. 

Si  l'on  fait  tomber  une  veine  sur  un  petit  plan  circulaire  posé 
horizontalement  sous  l'oriûce,  elle  ne  se  réfléchit  pas  sur  ce 
plan,  mais  elle  s'y  étale  et,  continuant  son  mouvement  au  delà, 
elle  forme  une  large  surface  mince  et  lisse  sur  laquelle  on  dis- 
tingue seulement  quelques  stries  rayonnantes  (fig-  i8o).  A 
une  certaine  distance,  cette  nappe  se  trouble,  se  frange  d'ime 
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auréole  bosselée,  puis  celle-ci  se  résout  en  gouttelettes  qui  se 
projettent  au  loin.  Tout  cet  aspect  se  transforme  quand  la  vitesse 
d'écoulement  diminue  :  la  nappe  se  courbe,  puis  se  ferme  et 
diminue  d'étendue  (Jig.  i8i).  Tous  ces  phénomènes  ont  leurs 
lois  que  nous  n'étudierons  pas;  mais  il  y  a  une  conséquence 
que  nous  voulions  en  déduire  :  ils  donnent  la  preuve  d'une  adhé- 
rence manifeste  entre  les  solides  et  les  liquides  en  mouvement. 
Nous  terminons  ce  chapitre  par  la  description  de  quelques 
appareils  fondés  sur  les  pressions  des  liquides  et  des  gaz. 

LIQUIDES  ET  GAZ  SUPEBPOSÉS.  —  Quand  un  gaz  est  superposé 
à  un  liquide,  il  exerce  une  pression  qui  se  transmet  dans  toute 
la  masse  de  ce  liquide  et  sur  tous  les  éléments  des  parois  du 
vase  jusqu'au  fond.  Quand,  inversement,  c'est  un  liquide  qui 
est  superposé  à  un  gaz,  le  même  effet  se  produit;  chaque>élé- 
ment  pris  dans  le  gaz  reçoit  la  pression  exercée  par  le  liquide. 


Fig.  182. 
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A  ce  fait  général  il  faut  ajouter  une  remarque  importante  : 

c'est  que  dans  le  premier  cas  le  liquide 
étant  lui-même  pesant,  chaique  tranche 
supérieure  comprime  les  inférieures,  ^ 
et  aux  pressions  qui  résultent  du  gaz 
superposé  s'ajoutent  celles  que  la  pe- 
santeur détermine  dans  le  liquide.  La 
somme  va  donc  en  augmentant  de  haut 
en  bas.  Il  n'en  est  pas  de  même  quand 
c'est  le  gaz  qui  reçoit  la  pression  d'un 
liquide  ;  il  la  transmet  purement  et  simplement  dans  tous  les 
sens  et  sans  rien  y  ajouter;  Cette  remarque  expliquera  certains 

appareils  que  nous  allons  décrire. 

Concevons,  par  exemple,  une  série 
de  tubes  recourbés  ABCDEF  [fig.  182) 
contenantdes  colonnes  de  mercure  AB, 
CD,  EF,  et  de  l'air  dans  toutes  les  au- 
tres parties.  Nous  voulons  chercher  la 
pression  dans  chacun  de  ces  espaces 
et  dans  le  vase  final  M.  Pe  A  en  B,  la 
pression  augmente  dans  le  mercure 
jusqu'à  être  représentée  par  le  poids 
de  la  hauteur  h  ;  elle  se  transmet  par 
la  surface  B  dans  tout  l'espace  BC  rem- 
pli de  gaz,  sans  diminuer  ni  augmen- 
ter, et  elle  vient  s'exercer  en  C  absolu- 
ment comme  si  la  colonne  AB  y  était 
directement  placée.  A  partir  de  ce  point 
jusqu'en  D,  la  pression  augmente  et  de- 
vient 2  A,  puis  se  transmet  en  E  sans 
altération,  par  l'intermédiaire  du  gaz, 
et  enfin  de  E  en  F  elle  devient  3A,  Ainsi 
la  pression  dans  l'espace  M  est  égale  à 
la  somme  des  hauteurs /de  mercure, 
absolument  comme  si  elles  étaient  su- 
perposées. 

FONTAINi;  DE  HÉROIf.  —  La  fontaine  de 
Héron  [fig*  i83)  n'est  qu'une  application  particulière  de  cette 
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loi  de  transmission.  Soit  A  un  bassin  plein  d'eau,  prolongé  pir 
un  tube  AB  jusqu'à  une  capacité  N  pleine  d'air.  Le  liquide 
transmet  en  N  la  pression  atmosphérique  augmentée  d'une 
colonne  d'eau  égale  à  la  dJfTérence  de  niveau  AB.  Le  gaz  qui 
remplit  l'espace  N  transmet  cette  pression  par  le  conduit  CI) 
jusque  sur  le  liquide  que  conlient  un  troisième  espace  P.  Ainsi 
il  y  a  la  même  pression  en  P  qu'en  N,  et  si  un  tube  EF  s'élère 
à  partir  de  P,  on  verra  le  liquide  y  monter  d'une  hauteur  égale 
à  AB,  ou  bien,  si  ce  tube  est  coupé  en  F,  l'eau  jaillira. 

Supposons,  par  exemple,  que  le  vase  N  soit  situé  au  niveau 

du  sol  ijig-  i84),  qu'il  reçoive  de  l'eau  provenant  d'une  source 

Fis-  i8i 


iÉl*.(jLJ|i!IJ|lAil|J||l|iiiirt 
très-élevée  M  et  que  le  réservoir  P  soîl  placé  au  fond  d'u 


ÉCOULEMENT  DES  LIQUIDES.  M" 

mine.  Là  pression  qui  sera  transmise  par  le  tube  CI)  sur  le 
niveau  de  l'eau  dans  P  sera  égale  au  poids  de  l'atmosphère 
augmenté  de  MN,  et  elle  fera  monter  l'eau  au-dessus  de  P  par 
le  tube  EF  jusqu'à  une  liauteur  égale  k  MN.  Cette  eau  pourra 
se  déverser  sur  le  sol,  pourvu  que  la  profondeur  de  la  mine 
soit  au  plus  égale  à  MN.  En  laissant  continuer  l'écoulement,  le 
réservoir  N  s'emplira  d'eau  et  P  s'emplira  d'air.  Quand  cela 
aura  lieu,  on  ouvrira  le  vase  N  pour  le  vider,  et  P  pour  le  rem- 
plir d'eau  prise  en  B  au  fond  de  la  mine.  Les  choses  se  retrou- 
veront dans  leur  état  primitif,  et  l'on  recommencera  l'épuise- 
ment. C'est  la  machine  de  Schemnitz. 

Voici  un  second  appareil  qui  fonctionne  d'après  la  même 
action. 


—  Un  réservoir  que  l'on  peut  emplir 
d'eau  et  fermer  ensuite  par  un  bouchon  K(^g.  i85)se  termine 
à  sa  partie  inférieure  par  plusieurs  petites  ouvertures  A,  B.  Un 
tube  Pp,  qui  débouche  en  /i  à  la  partie  supérieure  du  vase,  sert 
à  le  supporter  dans  une  cuvette 
MN,  et  son  extrémité  inférieure 
P  s'ouvre  à  une  très-petite  dis- 
tance du  fond  de  la  cuvette.  Il 
est  clair  que  la  pression  de  l'at- 
mosphère se  transmet  par  l'inté- 
rieur de  cette  colonne  et  vient 
s'exercer  sur  CD.  De  CD  en  AB, 
cette  pression  s'augmente  du 
poids  de  la  colonne  CA.  Par  suite, 
l'eau  tend  à  sortir  par  les  tubes  A 
et  B  avec  une  force  égale  à  la 
pression  atmosphérique  augmen- 
tée de  CA;  comme  elle  est  pous- 
sée de  dehors  en  dedans  par  l'at- 
mosphère seulement,  elle  sortira 
avec  un  excès  de  pression  me- 
suré par  CA,  Mais  l'eau  tombant  dans  le  bassin  MN  s'y  accu- 
mule et  bientôt  s'élève  jusqu'à  l'ouverture  P  qu'elle  bouche; 
a  ce  moment,  la  pression  atmosphérique  cesse  de  s'exercer 
dans  la  colonne  et  sur  CD,  et  comme  l'eau  continue  de  s'écou- 
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1er,  l'espace  occupé  par  Tair  augmente;  sa  pression  diminue, 
et  Ton  voit  le  niveau  s'élever  peu  à  peu  dans  le  tube  jus- 
qu'en E.  Alors  la  pression  en  ce  point  est  H  —  PE  (H  étant 
la  pression  atmosphérique);  elle  est  la  même  sur  CD,  et  en  A 
elle  est  représentée  par  H  —  PE-f-CA.  Quand  PE  est  devenu 
égal  à  CA,  le  liquide  reçoit  en  A  la  pression  de  l'atmosphère, 
du  dehors  en  dedans  et  du  dedans  au  dehors.  Alors  l'écoule- 
ment cesse. 

Il  y  a  au  bassin  un  tube  d'écoulement,  mais  qui  débite  moins 
d'eau  que  les  ouvertures  A  et  B;  peu  à  peu.  cependant  Teau 
s'écoule,  fait  baisser  le  niveau  dans  MN  jusqu'au-dessous  de 
l'ouverture  P.  Alors  l'air  atmosphérique  y  pénètre,  s'insinue 
dans  le  tube,  y  rétablit  la  pression  initiale,  et  l'appareil,  revenu 
à  son  état  primitif,  reproduit  les  mêmes  actions,  c'est-à-dire  que 
l'eau  recommence  à  couler  par  les  ouvertures  A  et  B  jusqu'à 
ce  qu'une  seconde  occlusion  de  l'orifice  P  vienne  l'arrêter. 

?1SE  DE  MABIOTTE.  —  Le  vase  de  Mariotte  est  un  autre  appa- 
reil qui  trouve  quelquefois  son  emploi  et  qui  s'explique  de 
même.  C'est  un  flacon  contenant  de  l'eau  et  surmonté  d'un 
bouchon  dans  lequel  passe  un  tube  AB  (Jig,  i86)  ;  il  est  percé 
en  C  d'un  orifice  latéral  étroit.  Si  au  commencement  de  l'expé- 
rience le  liquide  est  au  niveau  commun  MN  dans  le  vase  et  dans 
le  tube,  la  pression  est  égale  à  celle  de  l'atmosphère  sur  ce  ni- 
veau, et  sur  la  couche  FC  elle  est  augmentée  de  la  hauteur  NC. 

Le  liquide  s'écoulera  donc  par  l'orifice  C 
*^'^*  *    *  avec  un  excès  de  pression  mesuré  par  NC. 

Mais  aussitôt  qu'il   commencera  à  sortir, 
l'espace  occupé  par  l'air  augmentera  dans  le 
flacon  et  la  pression  diminuera;  on  verra 
^^  donc  le  niveau  baisser  de  plus  en  plus  dans 

T  le  tube  AB  et  arriver  à  l'extrémité  A. 

o]—  -U-4-Je  Jusque-là,  la  pression  intérieure  a  dimi- 

P    [3,^ nué  progressivement  et  l'écoulement  s'est 

^^ — ^^  fait  en  se  ralentissant  peu  à  peu;  mais  aussi- 

tôt qu'on  atteint  cette  limite,  Faction  change. 
En  efl'et,  quand  une  nouvelle  quantité  de  liquide  s'écoulera, 
la  pression  continuera  à  diminuer  dans  le  flacon,  et  par  suite 
le  niveau  dans  le  tube  tendra  à  baisser  encore  :  on  verra  une 
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bulle  d'air  descendre  de  Â  en  prolongeant  le  canal  et  baisser 
de  plus  en  plus;  bientôt  elle  se  contournera  et  remontera 
dans  le  flacon  pour  rejoindre  Tair  qu'il  contient  déjà  ;  elle  sera 
suivie  d'une  seconde  et  d'une  troisième,  etc.  A  partir  de  ce 
moment,  il  y  a  deux  phénomènes  distincts  :  un  écoulement 
continu  de  liquide  qui  tend  à  diminuer  la  pression  intérieure, 
et  une  rentrée  continue  de  gaz  qui  tend  à  l'augmenter.  Pen- 
dant ce  temps  la  couche  DE  est  à  la  pression  de  l'atmosphère 
dans  toute  son  étendue  ;  la  pression  en  CF  est  celle  de  Tatmo* 
sphère  augmentée  de  la  hauteur  EC,  et  l'écoulement  du  liquide 
se  fait  comme  si  le  niveau  dans  le  flacon  demeurait  conslam- 
ment  fixé  en  DE;  cet  écoulement  sera  rapide  si  la  hauteur  CE 
est  grande,  et  sa  vitesse  diminuera  si  C  se  rapproche  de  E. 

Pour  résumer,  désignons  par  H  la  pression  de  l'atmosphère 
en  A  :  c'est  la  pression  de  la  couche  J)^  tout  entière  ;  celle  qui 
s'exerce  sur  FC  est  H  -f-EC,  et  la  différence  des  pressions  inté- 
rieure et  extérieure  est  égale  à  EC;  elle  peut  être  positive,  nulle 
ou  négative  si  C  est  au-dessous  de  E,  ou  confondu  avec  E,  ou 
placé  au-dessus  de  lui.  La  pression  sur  MN  est  H  —  NE  :  c'est 
celle  de  l'air  confiné. 


Fig.  187 


SffHOH.  —  Comme  dernier  exemple  de  ces  sortes  d'aclions, 
nous  citerons  le  siphon  ij{g>  187);  c'est  un  tube  à  deux  cour- 
bures ABCD  et  dont  les  deux  branches  ÀB  et  CD  ont  des  lon- 
gueurs inégales  h  et  A'.  Il  est  préalable- 
ment rempli  d'eau.  Plongé  en  A  dans  un 
vase  contenant  le  même  liquide,  son  autre 
extrémité  D  s'ouvre  1  librement  dans  l'air. 
Les  choses  étant  dans  cet  état,  la  pression 
atmosphérique  s'exerce  en  A  et  tend  â  faire 
monter  le  liquide  dans  AB;  au  point  B  elle 
est  H  —  h  et  dirigée  de  A  en  B.  D'un  autre 
côté,  la  pression  qui  chasse  le  liquide  de  D 
en  C  est  H  —  A'  au  point  C.  Ainsi  sur  le 
même  niveau  BC,  deux  pressions  inégales  chassent  le  liquide 
en  sens  inverse  et  leur  différence  est  H  — A  —  (H  ~  A')  ou 
A' —  A  agissant  de  B  vers  C. 

Si  A'  est  ^-A,  l'eau  coulera  et  tombera  par  l'orifice  D  avec 
une  vitesse  constante  si  les  niveaux  ne  changent  pas.  Quand 
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h:=ih!  réquilibre  aura  lieu,  et  enfin  si  Ton  suppose  h' <C^h, 
le  liquide  contenu  dans  le  siphon  rentrera. dans  le  vase. 

Il  est  d'ailleurs  évident  que  si  BC  se  trouvait  à  une  hauteur 
plus  grande  que  H  au-dessus  de  Tun  ou  de  l'autre  des  niveaux, 
la  pression  atmosphérique  jie  pourrait  plus  y  amener  les  li- 
quides, il  se  ferait  un  vide  barométrique  en  haut  du  siphon  et 
il  ne  fonctionnerait  plus.  Le  même  effet  aurait  lieu  dans  le 
vide.  On  remarquera  encore  que  l'écoulement  ne  sera  pas 
constant  si  le  siphon  est  fixe,  car  le  niveau  baissera  peu  à  peu 
dans  le  vase,  puisqu'il  se  vide;  mais  si  le  siphon  était  flottant 
sur  le  liquide,  il  baisserait  avec  lui,  et  les  pressions  restant 
constantes  ainsi  que  les  hauteurs  des  branches,  l'écouieraent 
conserverait  la  même  rapidité  pendant  toute  l'opération. 

Beaucoup  d'autres  machines  sont  fondées  sur  ces  actions 
des  liquides  et  des  gaz,  leur  étude  appartient  spécialement  à 
la  Mécanique. 
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ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 


VINGTIÈME  LEÇON. 

PHÉNOMÈNES  GÉNÉRAUX  DE  L'ÉLECTRiaTÉ. 

Distinction  des  corps  conducteurs  et  des  corps  non  conducteurs.  ^.  Di8< 
tioction  des  deux  espèces  d'électricité.  —  Séparation  des  deux  électri- 
cités par  le  frottement.  -^  Hypothèse  des  fluides  électriques. 


Après  avoir  reconnu  ei  analysé  les  effets  mécaniques  que  les 
corps  exercent  dans  leur  état  naturel  et  sous  Finfluence  de 
leurs  actions  mutuelles,  nous  arrivons  à  commencer  Tétude  de 
certaines  propriétés  spéciales  que  la  matière  peut  prendre  ou 
perdre  sans  se  modifier  intimement  et  dont  la  cause  paraît  ré* 
sîder  dans  un  principe  nouveau.  Les  anciens  savaient  qu'en 
frottant  Tambre  jaune  avec  une  étoffe  de  laine,  on  lui  donne  la 
propriété  d'attirer  les  corps  légers  :  c'est  là  tout  ce  qu'ils  nous 
ont  légué  de  connaissances  sur  un  sujet  qui  devait  prendre  dans 
la  suite  d'immenses  développements,  et  c'est  tout  ce  que  l'on 
en  a  su  jusqu'au  xvi*  siècle,  où  Gilbert,  en  répétant  la  même 
expérience  avec  le  verre,  le  soufre,  la  gomme  laque,  etc.,  fit 
voir  que  cette  vertu  iatlractive,  loin  d'appartenir  exclusivement 
à  quelques  substances  exceptionnelles,  peut,  au  contraire,  se 
communiquer  à  une  classe  très-nombreuse  de  corps,  et  con- 
stitue une  propriété  générale  qui  mérité  une  étude  suivie. 
C'est  celle  élude  que  nous  commençons  aujourd'hui. 

PHÉ1I0MÈIE8  ftÉHËRAinL.  —  On  prend  un  gros  bâton  de  verre, 
ou  de  cire  d'Espagne,  ou-de  gomme  laque,  ou  de  soufce;  on  le 
saisît  d'une  main  par  l'une  de  ses  extrémités  et  on  le  frotte 
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vivement  dans  toute  sa  longueur  avec  une  étoffe  de  laine  ou 
une  peau  de  chat;  on  l'approche  ensuite  d'une  table  sur  la- 
quelle ont  été  déposés  de  la  sciure  de  bois,  ou  des  barbes  de 
plumes,  ou  en  général  des  fragnients  déliés  de  corps  légers,  et 
on  les  voit  s'envoler  d'abord  vers  le  cylindre  frotté  qui  les 
attire,  puis  se  disperser  ensuite  dans  toutes  les  directions,  par 
l'effet  d'une  répulsion  qui,  après  le  contact,  succède  immédia- 
tement à  l'attraction. 

Quand,  au  lieu  de  présenter  le  bâton  frotté  à  des  corps  lé- 
gers, l'opérateur  l'approche  de  sa  joue  sans  la  toucher,  il 
éprouve  un  chatouillement  comparable  à  celui  que  cause  une 
toile  d'araignée.  Si  le  bâton  a  de  grandes  dimensions  et  qu'il 
ait  été  frotté  pendant  longtemps,  ces  impressions  s'exagèrent; 
on  sent  une  série  de  picotements  douloureux,  on  entend  une 
suite  de  décrépitations,  et  l'on  voit  dans  l'obscurité  de  nom- 
breuses étincelles  lumineuses  éclater  entre  les  organes  et  les 
parties  du  bâton  qui  les  viennent  approcher;  après  quoi  ces 
parties  ont  perdu  Jes  propriétés  qu'elles  avaient  reçues  parle 
frottement  et  se  retrouvent  à  leur  état  naturel. 

En  considérant  ces  manifestations  dans  leur  ensemble,  on 
est  amené  à  une  première  remarque  générale,  c'est  que  les 
corps  ont  acquis  ici  des  propriétés. qui  ne  ressemblent  en  rien 
à  celles  qui  ont  été  jusqu'à  présent  étudiées;  ils  les  gagnent 
par  le  frottement,  ils  les  perdent  par  le  contact  avec  nos  or- 
ganes ou  avec  d'autres  objets  naturels;  et  pendant  qu'ils  les 
possèdent,  ils  affectent  un  mode  particulier  d'existence  :  on 
dit  qu'ils  sont  alors  électrisés,  et  l'on  nomme  électricité  la 
cau^e  qui  développe  ces  phénomènes.  Il  convient  de  faire  ob- 
server que  ces  mots  ne  sont  point  une  explication,  qu'ils  ne 
sont  créés  et  ne  seront  employés  jusqu'à  nouvel  ordre  que 
pour  exprimer  un  état  nouveau  de  la  matière  et  la  cause  abso- 
lument inconnue  de  cet  état. 

Aussitôt  que  l'on  eut  commencé  ces  études,  on  put  remar- 
quer que  s'il  existe  un  certain  nombre  de  substances  qui  peu- 
vent s'électriser,  on  trouve  une  catégorie  plus  nombreuse 
encore  de  corps  incapables  de  recevoir  cette  propriété  nou- 
velle par  le  frottement  :  de  ce  nombre  sont  les  métaux,  les 
pierres,  les  organes  des  animaux  et  des  végétaux.  On  crut  dès 
lors  devoir  partager  les  corps  en  deux  grandes  classes  compre- 
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nant>  la  première»  ceux  qui  sont  électrîsables,  et  on  les  appela 
idio^lectriques;  la  deuxième,  ceux  qui  ne  s'électrisent  point 
directement  quand  on  les  frotte,  ils  furent  nommés  anélectri^ 
ques.  Cette  distinction,  qui  rappelait  un  fait  général,  était  très- 
natureHe  ;  mais,  ainsi  qu'on  va  le  voir,  on  découvrît  bientôt  la 
cause  de  ces  différences  qui  ne  sont  point  aussi  essentielles 
qu'elles  paraissaient  l'être. 

DISTIHGTIOI  DSg  G0BP8  COnVGTBUBS  ET  DES  G0BP8  EOI  COHEVG- 
TEUB8.  —  En  1727,  le  physicien  Gray  électrisait  un  tube  de 
verre  creux  qu'il  avait  fermé  par  un  bouchon  de  liège,  et  il  vit 
ce  bouchon  prendre  la  propriété  d'attirer  les  corps  légers  toutes 
les  fois  que  l'on  frottait  le  tube,  bien  qu'il  fût  incapable  d'ac- 
quérir cette  propriété  quand  on  le  frottait  directement;  on  fut 
donc  conduit  à  admettre  qu'il  prenait  et  gardait  ensuite  la  vertu 
électrique,  la  recevant  du  verre  par  communication.  Voulant 
étendre  ces  résultats,  Gray  attacha  au  bouchon  une  corde  de 
chanvre  dont  la  longueur  était  de  233  mètres;  il  la  tendit  hori- 
zontalement en  la  soutenant  par  des  rubans  de  soie  qui  la  sus- 
pendaient au  plafond  de  la  salle,  et  toutes  les  fois  qu'il  frot- 
tait le  tube  de  verre,  il  voyait  l'attraction  électrique  s'exercer 
dans  toute  l'étendue  de  la  corde,  jusqu'à  son  extrémité  la  plus 
éloignée.  La  première  conséquence  qui  ressort  de  cette  expé- 
rience capitale,  c*est  que  l'électricité  se  transmet  par  la  corde, 
jusqu'à  des  distances  quelconques,  et  c'est  ce  qu'on  exprime 
en  disant  que  le  chanvre  est  conducteur  et  l'électricité.  Il  y  a, 
en  second  lieu,  à  énoncer  une  seconde  conclusion  qui  n'est 
pas  moins  évidente,  c'est  que  les  rubans  de  soie  qui  soute- 
naient la  corde  empêchaient  cette  électricité  de  s'échapper  : 
autrement  elle  eût  été  transmise  au  plafond  pour  de  là  se 
perdre  en  se  disséminant  dans  toutes  les  directions.  Un  acci- 
dent qui  survint  acheva  de  compléter  celte  observation  :  un 
des  rubans  de  soie  se  rompit,  on  le  remplaça  par  un  fil  de  lai- 
ton, et  après  cette  substitution,  la  corde  cessa  de  manifester 
des  attractions.  C'est  que  ce  laiton  offrait  une  issue  par  oii  l'é- 
lectricité se  perdait  à  mesure  qu'elle  arrivait  à  la  corde.  S'il  y 
a  des  corps  qui  transmettent  Télectricité,  comme  le  chanvre  et 
les  métaux,  il  y  etî  a  doinc  aussi  qui  ne  la  conduisent  pas  ou  qui 
sont  isolants  :  c'est  le  cas  de  la  soie,  du  verre,  du  soufre,  etc. 
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En  faisant  la  liste  des  corps  conducteurs,  on  reconnut  bien- 
tôt  qu'elle  con^prend  tous  les  anélectriques,  et  l'on  trouva 
d'un  autre  côté  que  toutes  les  substances  idio-^leclriques  soni 
isolantes.  En  y  réfléchissant,  on  reconnaît  aisément  qu'il  ne 
peut  en  être  autrement  :  pour  qu'un  corps  puisse  acquérir  de 
l'électricité,  il  faut,  en  eflfet,  non-seulement  qu'elle  y  soit  dé- 
veloppée pendant  le  frottement,  mais  il  est  encore  nécessaire 
qu'elle  y  demeure  et  ne  se  dissipe  point  pendant  le  temps 
qu'on  la  produit;  d'où  il  suit  que  les  idio-électriques  doivent 
être  nécessairement  mauvais  conducteurs.  Mais  il  en  est  tout 
autrement  des  corps  qui  conduisent  l'électricité,  car  toute 
celle  qui  pourrait  se  développer  sur  eux  serait  immédiatement 
transmise  à  la  main  qui  les  tient,  et  se  répandrait  dans  la  terre 
pour  s'y  perdre  ;  de  là  vient  que  si  ces  corps  iie  montrent  point 
d'électricité  quand  on  les  a  frottés,  cela  ne  prouve  que  leur 
impuissance  à  la  garder,  et  pour  savoir  s'ils  sont  réellement 
aptes  à  la  produire,  il  est  nécessaire  de  les  isoler  de  la  main 
en  les  soutenant  par  un  manche  de  verre.  En  prenant  cette 
précaution,  tous  les  corps  s'électrisent  également  bien,  qu'ils 
soient  ou  non  conducteurs,  quand  on  les  frappe  avec  une  étoffe 
de  laine.  En  résumé,  il  n'y  a  point  de  corps  anélectriques, 
toutes  les  substances  peuvent  être  électrisées;  mais  il  y  a  des 
corps  isolants  ou  conducteurs,  c'est-à-dire  qui  gardent  ou  per- 
dent la  vertu  électrique  qu'ils  reçoivent  quand  on  les  frotte. 

La  faculté  de  conduire  rêlectricîté  n'est  point  une  propriété 
dont  les  corps  soient  absolument  doués  ou  absolument  dépour- 
\us;  on  |))eut  dire  qu  ils  la  possèdent  tous,  mais  à  des  degrés 
extn^uïement  dîxers,  et  on  peut  les  ranger  dans  une  série  à 
peu  près  iH>ntinue,  par  ordre  de  conductibilité  décroissante, 
depuis  ivux  où  elle  est  la  plus  ^rrande  et  qui  sont  les  meilleurs 
iVnducteurs.  jusqu  à  d  autres  où  elle  n'est  plus  sensible  et  qui 
sv^ut  U'^  substunvvs  isK^lunies*  Cesi  ainsi  que  Ton  a  dressé  le 
tabUsjiu  qu\Mt  \a  lir^:  on  verra  que  généralement  la  faculté 
v.vuviuotruv  est  uu^  prv>pHêtë  inhérente  à  la  nature  même  des 
ovn'^>Sî  nuis  cela  uest  pv>iul  al?solu  et  Tetat  moléculaire  a  ici 
une  iutUieac^  iK^tâbW**  C'est  ainsi  que  le  soufre  et  le  verre, 
b\>lunts  qvwiisi  ils  s\>«i  pris  en  ^rvx^  ùu^meots,  deviennent  con- 
ducteiirs  k>rsqu  ib  sont  en  poudra.  Le  charbon  de  bois  et  le 
diamant  isi.>leut^  uuiis  l\inthp*i*ite.  le  charbon  calciné  et  celui 
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des  cornues  à  gaz  sont  de  bons  conducteurs.  L'eau  et  sa  va- 
peur conduisent,  tandis  que  la  glace  à  une  basse  température 
ne  le  fait  plus.  Ajoutons  encore  que  la  plupart  des  corps  de- 
viennent conducteurs  à  la  température  rouge;  tels  sont  au 
moins  le  verre,  les  cristaux,  les  gaz,  les  flammes,  etc. 

Liste  de  diverses  substances  par  ordre  de  conductibilité 

décroissante. 


CONDUCTEURS. 

Métaux. 

^  Végétaux. 

Charbon  calciné. 

Animaux. 

Plombagine. 

Flamme. 

Acides. 

Vapeur  d'eau. 

Solutions  salines. 

Air  raréfié. 

Minerais  métalliques. 

Verre  pulvérisé. 

Eau. 

Fleur  de  soufre. 

ISOLil 

kNTS. 

Glace. 

Soie. 

Phosphore. 

Diamant. 

Chaux. 

Mica. 

Craie. 

Verre. 

Lycopode. 

Jais. 

Caoutchouc. 

Cire. 

Ciamphre.' 

Huiles  fixes. 

Marbre.        ^ 

Essence  de  térébenthine. 

Porcelaine. 

Sulfure  de  carbone. 

Bois  sec  et  chauffé. 

Gutta-percha. 

Air  et  gaz  secs. 

Soufre. 

Papier  sec. 

Résines.    . 

Plumes. 

Ambre. 

Cheveux,  laine. 

Gomme  laque. 

Ces  notions  sur  la  conductibilité  des  corps  vont  nous  con- 
duire à  quelques  conséquences.  Si. nous  touchons  avec  la  main 
ou  avec  un  conducteur  commuiliquant  au  sol  un  point  d'un 
corps  électrisé,  ce  point  cède,  sous  la  forme  d'une  étincelle, 
rélectricité  qu'il  avait,  elle  chemine  le  long  du  conduit  qui  lui 
est  offert  et  arrive  dans  le  sol  où  elle  se  distribue;  là  elle  cesse 
d'être  sensible,  puisqu'elle  se  répand  sur  l'immense  étendue 
de  la  terre  :  c'est  pour  cette  raison  que  Ton  donne  à  la  terre  le 
nom  de  réservoir  commun.  C'est  en  établissant  cette  commu- 
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nication  que  l'on  enlève  Télectricité  des  points  que  l'on  touche 
et  qu'on  les  ramène  à  l'état  naturel,  et  c'est  ce  qu'on  appelle 
les  décharger,   . 

Mais  les  effets  observés  dans  cette  eicpérience  sont  essen- 
tiellement différents,  suivant  que  le  corps  électrisé  que  l'on 
touche  est  conducteur  ou  non.  S'il  ne  l'est  pas,  on  ne  prend 
l'électricité  qu'aux  points  eux-mêmes  sur  lesquels  se  fait  le 
contact  et  les  autres  ne  se  déchargent  pas;  aussi  l'étincelle  qui 
jaillit  est-elle  à  peine  perceptible.  Quand, au  contraire,  le  corps 
électrisé  est  conducteur,  il  suffit  de  toucher  un  de  ses  points  pour 
lui  enlever  la  totalité  de  son  électricité  et  le  ramener  à  l'état 
naturel  dans  toutes  ses  parties  ;  alors  l'étincelle  est  allongée  et 
jaillit  avec  un  bruit  sec  semblable  à  celui  d'un  coup  de  fouet. 

C'est  en  utilisant  ces  propriétés  isolantes  et  conductrices  que 
l'on  parvient  à  transmettre  et  à  retenir  sur  les  appareils  l'éler- 
iricité  dont  on  veut  étudier  l'effet.  Si  l'on  veut  donner  de  Té- 
lectricité  à  un  corps,  on  le  joint  aux  appareils  qui  la  produisent 
par  des  tiges  ou  des  chaînes  de  métal,  et  pour  l'y  maintenir 
après  l'y  avoir  amenée,  on  le  soutient  sur  des  supports  qui  ne 
la  conduisent  pas;  ces  supports  sont  habituellement  des  pieds 
de  verre  vernis  à  la  gomme  laque  ou  des  cordons  de  soie  atta- 
chés au  plafond.  Il  faut  encore  se  prémunir  contre  une  autre 
cause  de  déperdition  électrique  qui  vient  trop  fréquemment 
annuler  les  résultats  :  l'air  est  un  corps  isolant,  quand  il  est 
bien  sec  ;  mais  il  cesse  de  l'être  s'il  est  humide  et,  dans  ce  cas, 
toute  manifestation  électrique  disparaît  rapidement.  Outre 
cela,  comme  les  isoloirs  de  verre  sont  hygrométriques,  ils  se 
couvrent  de  vapeur  condensée  pendant  les  temps  humides  et 
ils  cessent  de  retenir  l'électricité  :  d'où  vient  la  nécessité  de 
chauffer  les  appareils,  de  frotter  les  supports  avec  des  étoffes 
séchées  au  feu  et  souvent  d'enfermer  les  conducteurs  dans  des 
cloches  de  verre  où  l'on  dépose  des  substances  desséchantes. 
Après  avoir  indiqué  ces  règles  pratiques,  nous  pouvons  conti- 
nuer l'étude  des  propriétés  électriques. 

DISTINCTION  DES  DEUX  ESPÈCES  D'iLECTBIGITË.  —  11  nous  faut 
d'abord  revenir  sur  le  phénomène  de  l'attraction  des  corps 
légers,  pour  l'analyser  complètement.  Suspendons  à  un  sup- 
port en  verre  A  {^g.  i88)  une  balle  conductrice  de  moelle  de 
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sureau  par  Tintermédiaire  d'un  fil  de  soie  très-fin  qui  produit 
un  isolement  complet,  puis  faisons-la  toucher  par  un  bâton 

Fîg.  i88. 


électrisé  quelconque.  Après  le  contact,  la  balle  aura  reçu  de 
rélectricité  par  communication,  absolument  comme  la  corde 
de  chanvre  en  avait  pris  au  tube  de  verre  frotté  dans  Texpé- 
rience  de  Gray,  et  puisque  cette  balle  est  isolée  par  le  fil  de 
soie,  elle  va  garder  cette  électricité;  on  peut  s'en  assurer  d'ail- 
leurs en  lui  présentant  de  la  sciure  de  bois  qu'elle  attirera.  Une 
fois  que  l'on  aura  constaté  qu'elle  est  réellement  électrisée, 
on  approchera  de  nouveau  le  bâton  :  le  pendule  sera  repoussé 
très-énergiquement,  et  cette  répulsion  durera  tant  qu'il  restera 
sur  chacun  des  deux  corps  une  quantité  suffisante  d'électricité. 
Cette  expérience  peut  se  faire  et  réussit  également  bien  avec 
des  cylindres  de  verre,  de  soufre,  de  cire,  d'ambre,  etc.,  et 
l'on  peut  dire  généralement  que  deux  corps  chargés  d'une 
électricité,  qui  a  été  donnée  par  communication  de  l'un  à 
l'autre,  àe  repoussent  mutuellement. 

Prenons  maintenant  deux  bâtons,  l'un  de  verre,  l'autre  de 
résine,  électrisés  tous  deux  par  le  moyen  d'une  étoffe  de  laine; 
commençons  par  toucher  le  pendule  avec  le  verre,  et  le  lais- 
sant ensuite  dans  l'état  électrique  que  ce  contact  lui  donne, 
approchons  alternativement  de  lui  tantôt  le  verre,  tantôt  la 
résine  :  il  sera  repoussé  par  le  premier,  ce  que  nous  savons 
déjà  par  l'expérience  précédente;  mais  il  sera  attiré  par  le  se- 
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cond.  Inversemeni  ce  même, pendule,  s'il  a  primitivement 
louché  la  résine,  sera  repoussé  par  elle  et  attiré  par  le  verre. 
Cette  expérience  capitale  nous  apprend  conséquemment  que 
les  deux  bâtons  exerçant  des  actions  opposées,  il  existe  deui 
modes  d'électrisation  qui  se  développent  par  le  frottement: 
Tun  sur  le  verre,  l'autre  sur  la  résine;  ou,  en  d'autres  termes, 
qu'il  faut  distinguer  deux  espèces  d'électricité  :  l'une  vitréey 
l'autre  résineuse;  et  après  avoir  établi  cette  distinction,  il  nous 
reste  à  énoncer  cette  loi  fondamentale  :  Les  corps  chargés 
d'électricités  de  même  nom  se  repoussent,  et  ceux  qui  ont  des 
électricités  contraires  s'attirent*  Ainsi  ces  effets  d'attraction 
que  les  anciens  avaient  aperçus  et  que  qous  avions  attribués 
d'abord  à  une  cause  unique,  résultent  de  deux  états  électriques 
distincts  que  nous  désignons  par  des  noms  différents  pour  les 
distinguer  dans  le  langage,  sans  nous  prononcer  d'ailleurs  sur 
la  nature  ou  les  différences  de  ces  électricités  inverses.  Celte 
importante  découverte  fut  faite  en  inSS  par  Dufay,  intendant 
du  Jardin  du  Roi. 


SÉPARâTION  DES  DEUX  ÉLEGTBIGITÉ8  PA&  LE  FROTTEMER.  —  Si 

l'on  réfléchit  maintenant  aux  conditions  de 
l'expérience  par  laquelle  on  développe 
l'électricité,  on  voit  que  les  deux  corps 
é.lant  frottés  l'un  contre  l'autre  et  l'un 
d'eux  s'élecirisant,  il  est  extrêmement  pro- 
bable que  l'autre  s'élecirise  aussi  ;  c'est  ce 
dont  on  va  s'assurer  par  l'expérience  sui- 
vante. On  se  procure  deux  plateaux  circu- 
laires A  et  B  {Jig.  189)  dont  l'un  est  en 
verre,  pendant  que  l'autre  est  formé  par  un 
disque  de  métal  recouvert  d'une  éloffe  de 
laine  collée  sur  la  surface  :  tous  deux  sont 
munis  de  manches  isolants  qui  servent  à 
les  manœuvrer.  On  les  fait  frotter  l'un 
contre  l'autre,  ensuite  on  les  sépare  vive- 
ment et  on  les  présente  alternativement  à 
un  pendule  isolé  que  l'on  a  primitivement 
chargé  avec  de  l'électricité  vitrée.  Le  pla- 
teau de  verre  repousse  ce  pendule  et  le  disque  de  drap  l'at- 
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tire;  mais  le  drap  repousserait  et  le  verre  attirerait  ce  pendule 
s'il  avait  primitivement  été  chargé  d*électrlcité  résineuse.  On 
voit  donc  que  si  Ton  frotte  deux  corps  entre  eux,  tous  deux 
reçoivent,  de  l'électricité,  et  de  plus  elle  est  vitrée  sur  Tun  et 
résineuse  sur  l'autre;  on  ne  peut  donc  développer  Tune  sans 
obtenir  Tautre.  en  même  temps,  et  c'est  là  une  loi  générale 
que  tous  les  cas  particuliers  confirment. 

Une  conséquence  forcée  découle  de  la  loi  précédente  :  c'est 
qu'une  même  substance  ne  recevra  pas  toujours  la  même  es- 
pèce d'électricité  quand  on  la  frottera  avec  des  corps  différents; 
car  si  le  verre  et  la  résine  se  chargent  vitreusement  et  rési- 
neusement  avec  la  laine,  il  faut  que  cette  laine  prenne  dans  le 
premier  cas  l'électricité  résineuse  et  dans  le  second  l'éleciri- 
cité  vitrée;  et  si  cette  inversion  se  produit  pour  la  laine,  on 
prévoit  que  le  verre  et  la  résine  eux^^mêmes  n'auront  pas  tou- 
jours la  même  espèce  d'électricité  quand  ils  seront  frottés  par 
d'autres  corps  que  la  laine  :  c'est,  en  effet,  ce  qui  a  lieu,  et  cela 
nous  montre  qu'il  y  a  convenance  à  changer  les  deux  mots  par 
lesquels  nousavons  jusqu'à  présent  distingué  les  deux  espèces 
d'effets  électriques.  Nous  appellerons  à  l'avenir  électricités 
positive  et  négatiife  celles  que  la  laine  développe  sur  le  verre 
et  la  résine.  Ces  nouvelles  désignations,  qui  viennent  d'une 
théorie  qu'avait  imaginée  Franklin,  ont  été  consacrées  par  l'u- 
sage, bien  que  la  théorie  ait  été  oubliée,  et  quoiqu'elles  aient 
une  signification  grammaticale  à  laquelle  il  ne  faut  attacher 
aucun  sens. 

Pour  compléter  ce  sujet,  il  faudrait  pouvoir  déterminer  les 
conditions  qui  président  à  la  distribution  des  deux  électricités 
sur  les  deux  corps  frottés  ;  malheureusement  c'est  une  question 
extrêmement  complexe.  La  seule  chose  que  Ton  ait  pu  faire 
aété  de  dresser  le  tableau  suivant  où  les  corps  sont  rangés 
dans  un  ordre  tel,  qu'ils  sont  positifs  quand  on  les  frotte 
avec  ceux  qui  les  suivent  et  négatifs  avec  ceux  qui  les 
précèdent. 


Poil  de  chat  vivant. 

Papier. 

Verre  poli. 

Soie. 

Étoffes  de  laine. 

Gomme  laque. 

Plumes, 

Résine. 

Bois. 

Verre  dépoli. 

l.  '23 
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D'après  cela,  le  poil  d*un  chai  vivant  sera  loujours positif  et  le 
verre  dépoli  toujours  négatif.  Mais  ce  lableau  esl  loin  de  résu- 
mer toutes  les  conditions  qui  déterminent  la  distribution  des 
deux  éleclricilés.  Une  foule  de  circonstances,  dont  quelques- 
unes  paraissent  irès-insignifiantes,  ont  une  influence  capitale 
sur  le  résultat.  Pour  en  donner  Tidée,  il  me  suffîra  de  citer 
les  singularités  que  le  verre  présente.  Canton  prît  un  long 
cylindre  de  verre  dotit  la  moitié  avait  été  dépolie  à  rémeri;  il 
le  frotta  dans  toute  sa  longueur  avec  une  étoffe  de  laine  ei 
trouva  ensuite  les  parties  polies  chargées  positivement,  pen- 
dant que  la  moitié  rugueuse  était  négative.  Deux  disques  du 
même  verre,  entre  lesquels  il  n'y  a  d'autre  différence  que  le 
poli,  s'électrisent  entre  eux  et  dans  le  même  sens  que  précé- 
demment. Quand  il  a  été  chaufTé  dans  la  flamme  de  l'alcool  et 
refroidi  ensuite,  ou  bien  baigné  dans  un  acide  concentré  et 
rincé  à  l'eau  distillée,  ce  même  verre  devient  négatif.  Il  en  esl 
encore  de  même  s'il  esl  chaud  et  frotté  sur  du  verre  froid;  en- 
fin deux  disques  identiques  s'électrisent  par  leur  frottement 
mutuel,  tantôt  dans  un  sens  et  tantôt  dans  l'autre.  On  a  remar- 
qué en  général  que  deux  corps  identiques  peuvent  s'électriser 
mutuellement  et  que  celui  qui  s'échauffe  le  plus  devient  né- 
gatif :  c'est  ce  qu'on  réalise  en  frottant  une  petite  surface  sur 
une  grande  ou  en  promenant  un  long  ruban  de  soie  perpendi- 
culairement à  la  largeur  d'un  autre  ruban  pareil.  Ce  sont  là  des 
faits  qu'il  faut  accepter  et  dont  l'explication  est  évidemment 
encore  impossible. 

Mais  s'il  n'y  a  rien  de  général  à  dire  sur  le  sens  de  cette  dis- 
tribution, il  y  a  une  loi  très-remarquable  qui  règle  les  propor- 
tions des  deux  électricités  développées.  Que  l'on  frotte  l'un 
contre  l'autre  deux  plateaux  quelconques  isolés  et  pris  à  l'état 
naturel,  on  les  trouvera  chargés  d'électricités  contraires  quand 
on  les  séparera;  mais  si  on  les  réunit  ensuite  de  manière  à 
mettre  toutes  leurs  parties  frottées  en  contact,  chacun  d'eux 
reçoit  peu  à  peu  de  l'autre  et  lui  cède  par  communication  la 
moitié  de  l'électricité  qu'il  possède,  et  tous  deux  finissent  par 
se  retrouver  à  l'état  naturel  comme  ils  y  étaient  avant  d'avoir 
été  frottés.  Les  deux  électricités  développées  sont  donc  de 
telle  nature  et  en  telle  proportion,  que  séparées  elles  produi- 
sent des  actions  attractives  et  répulsives  opposées,  et  que 
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réunies  elles  annulent  réciproquement  leurs  effets.  On  dit  alors 
que  ces  quantités  d'électricités  contraires  sont  égales,  puis- 
qu'elles s'annulent  :  il  vaudrait  mieux  dire  équivaientes^. czr  il 
n*y  a  d'égalité  qu'entre  des  choses  de  même  espèce. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  découvrir  par  les  expériences 
précédentes  se  réduit  à  cinq  faits  généraux,  c'est-à-dire  à  cinq 
lois  élémentaires  qui  sont  les  principes  essentiels  de  toutes 
les  actions  électriques  et  qui  serviront  à  prévoir  les  phéno- 
mènes qui  nous  restent  à  décrire.  On  peut  résumer  ces  lois  de 
la  manière  suivante:  i"Ies  corps  frottés  attirent  les  corps  lé- 
gers, ils  s'électrisent;  2"  il  y  a  des  substances  qui  transmettent 
la  vertu  électrique  et  d'autres  qui  la  maintiennent  fixement 
sur  eux  :  il  y  a  donc  des  corps  conducteurs  et  des  corps  iso- 
lants; 3°  il  existe  deux  modes  différents  d'électrisalion  ou  deux 
éleciriciiés  :  les  corps  se  repoussent  ou  s'attirent  suivant  qu'ils 
ont  de  l'électricité  de  même  nom  ou  de  nom  contraire;  4"  le 
frottement  développe  sur  les  deux  substances  qui  se  frottent 
des  quantités  équivalentes  d'électricités  opposées;  5°  les  élec- 
tricités contraires  en  proportions  équivalentes  détruisent  leurs 
effets  en  se  réunissant. 

Jusqu'à  présent  nous  nous  sommes  borné  à  exposer. les 
phénomènes  électriques  tels  que  l'expérience  nous  les  a  mon- 
trés, et  nous  avons  pris  le  soin  de  n'y  mêler  aucune  considé- 
ration théorique  destinée  à  nous  les  expliquer;  c'est  qu'en 
effet  il  y  a  dans  ces  actions  tant  d'inconnu  et  tant  d'imprévu, 
que  pour  nous  en  représenter  la  cause,  il  iri'y  a  d'autres  res- 
sources que  celles  des  hypothèses,  et  qu'en  nous  y  abandon- 
nant nous  courons  le  danger  à  peu  près  certain  de  nous  trom- 
per. On  ne  s'est  point  arrêté  devant  ce  danger,  et  l'on  a  imaginé 
un  système  qui  coordonne  les  faits  avec  assez  de  commodité, 
qui  a  tout  le  degré  de  simplicité  possible  et  qu'il  faut  mainte- 
nant exposer,  non  qu'on  le  croie  démontré,  mais  parce  qu'il  a 
été  accepté  par  les  physiciens  et  qu'il  a  d  autre  part  introduit 
dans  le  langage  des  expressions  consacrées  auxquelles  il  faut 
se  conformer*  Une  fois  qu'on  ne  le  considère  plus  que  comme 
hypothétique,  il  n'y  a  aucun  inconvénient  à  le  conserver. 

HYPOTHÈSE  DES  DEUX  FLUIDES  ÉLEGTRiaUES. —  I.  On  admet  que 
tous  les  corps  à  l'état  naturel  contiennent  en  eux  une  quantité 

?3. 
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indéfinie,  ou  au  moins  qu'on  ne  peut  épuiser,  d'une  matière 
sublile  el  sans  poids,  que  Ton  désigne  sous  le  nom  de  fluide 
électrique  neutre. 

\\,  Ce  fluide  est  complexe;  c'est  un  corps  formé  par  la 
réunion  de  deux  espèces  de  molécules,  les  unes  positives^  les 
autres  négatives;  quand  elles  sont  combinées,  le  corps  qui  les 
contient  est  à  l'état  naturel  ;  quand  il  y  a  un  excès  plus  ou 
moins  grand  de  l'une  ou  de  l'autre  espèce  de  molécules,  le 
corps  est  plus  ou  moins  électrisé ,  positivement  ou  négati- 
vement. 

III.  Les  deux  fluides  peuvent  circuler  avec  une  grande  ra- 
pidité à  travers  certains  corps  qui  sont  conducteurs  ;  mais  ils 
restent  fixés  sur  les  molécules  des  substances  isolantes  y  sans 
pouvoir  cheminer  d'un  point  à  un  autre. 

IV.  Quand  on  frotte  deux  corps  l'un  sur  l'autre ,  le  fluide 
neutre  se  décompose,  les  molécules  positives  passent  d'un 
côté  ot  les  négatives  de  l'autre  ;  dès  lors  les  deux  corps  se 
chargent  d'électricités  contraires;  dès  lors  aussi,  quand  on  les 
réunit  après  le  frottement,  ils  doivent  se  remettre  à  l'élal  na- 
turel, puisque  les  deux  fluides  se  recombinent  pour  repro- 
duire l'électricité  neutre. 

V.  On  admet  que  les  molécules  de  même  nom  se  repous- 
sent, et  que  les  fluides  de  nom  contraire  s'attirent,  en  vertu 
d'une  affinité  spéciale  qui  tend  à  les  combiner  quand  ils  sont 
en  présence  et  que  le  frottement  parvient  à  vaincre.  Si  cela 
est  ainsi,  deux  corps  électrisés  avec  des  fluides  de  même  nom 
ou  de  noms  contraires  devront  se  repousser  ou  s'attirer,  c'est- 
à-dire  s'éloigner  ou  se  rapprocher  sous  l'influence  des  actions 
que  les  fluides  exercent  entre  eux,  actions  qui  entraînent  la 
matière  olle-méme. 

Ce  système  a  été  imaginé  par  Symmer;  ce  n'est  pas  le  seul 
que  l'on  ail  inventé,  mais  c'est  celui  que  l'on  a  générale- 
ment accepté.  On  voit  qu'il  ne  fait  que  traduire  les  lois  géné- 
rales que  nous  avons  exposées,  en  les  faisant  dépendre  de 
propriétés  que  l'on  attribue  à  des  fluides  hypothétiques.  On 
verra  par  la  suite  que  ce  système  explique  aisément  la  plupart 
des  effets  électriques  qu'il  nous  reste  à  faire  connaître. 
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LOIS   DES  ACTIONS   ÉLECTRIQUES. 

Démonslration  des  lois  de  l'attraction  et  de  la  répulsion  des  fluides 
électriques.  —  Expériences  de  Coulomb. 


Après  avoir  reconnu  le  sens  des  actions  électriques,  il  faut 
chercher  à  délernniner  les  lois  numériques  qui  les  règlent. 
Dans  ce  sujet  d'études  ,  nous  devons  nous  attendre  à  rencon- 
trer de  grandes  difficultés,  car  les  forces  que  nous  allons  me- 
surer sont  extrêmement  faibles,  et,  d'un  autre  côté,  elles  dimi- 
nuent graduellement  pendant  les  expériences,  puisque  les 
corps  perdent  assez  rapidement  Télectricité  qu'on  leur  a  don- 
née. Coulomb  parvint  néanmoins  à  comparer  ces  forces  par  un 
procédé  qui  ne  laisse  rien  à  désirer  sous  le  rapport  de  l'exac- 
titude et  que  nous  connaissons  déjà  pour  l'avoir  employé  à 
mesurer  l'attraction  universelle.  Concevons  un  fil  mét<illique 
extrêmement  fin,  ï\\é  à  son  extrémité  supérieure  et  suppor- 
tant à  l'autre  bout  une  aiguille  horizontale  isolante  terminée 
par  une  balle  de  sureau  ;  si  nous  touchons  cette  balle  avec  un 
corps  électrisé,  il  la  repoussera  en  déviant  l'aiguille,  et  la  tor- 
sion que  le  fil  éprouvera  agira  pour  ramener  la  balle  dans  sa 
position  première.  On  pourra  donc  équilibrer  la  répulsion 
électrique  par  la  force  de  torsion,  et  comniie  celle-ci  est  pro- 
portionnelle à  l'angle  de  torsion,  on  comparera  les  forces  élec- 
triques en  comparant  les  angles  dont  il  faudra  tordre  le  fil  pour 
les  équilibrer. 

BALAHGE  DE  TOBSION.  —  La  balance  de  torsion  que  Coulomb 
construisit  dans  ce  but  est  renfermée  dans  une  grande  cage 
cubique  en  verre  {Jig.  190):  sur  le  couvercle  s'élève  vertica- 
lement un  tube,  et  au  haut  de  celui-ci,  on  voit  un  treuil  A  qui 
soutient  le  fil  métallique  AU.  Ce  treuil,  qui  peut  tourner  dans 
sa  monture,  sert  à  orienter  l'aiguille  et  à  la  placer  dans  la  direc- 
tion initiale. BC,  vis-à-vis  le  point  1,  qui  est  le  zéro  des  divisions. 
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Le  fil  AB  qui  descend  dans  la  cage  est  la  pièce  essentielle 
de  l'instrument.  Un  de  ceux  que  Coulomb  em])lo^'a  éiaii  en 


argent,  et  si  fm,  qu'une  longueur  de  i  mètre  ne  pesait  que  i  cen- 
tigramme; quand  il  était  placé  dans  la  balance,  il  ne  fallait  pour 

le  tordre  de  r  degré  qu'une  force  égale  à  — = —  de  milligramiuc 

appliquée  à  la  boule  G.  La  réaction  qu'il  exerçait,  après  avuir 
été  tordu,  était  donc  extrêmement  faible  et  tout  à  fait  com[)a- 
rable  aux  répulsions  électriques.  L'aiguille  BG,  qui  lend  le  lil, 
devant  être  à  la  fois  parfaitement  isolante  et  très-légère,  Cxiu- 
lomb  la  fit  avec  de  la  gomme  laque  tirée  en  fil,  et  il  colla  4 
rexirciiiité  une  balle  de  sureau  G.  C'est  vis-à-vis  cette  sphère  (î 
que  l'on  place  une  autre  balle  de  sureau  G  parfaitement  égale  à 
la  première,  suspendue  comme  elle  par  un  cylindre  très-Qn  ilt- 
gomme  laque  CD,  et  qui  reste,  pendant  les  expériences,  fixi'- 
ment  placée  vis-^-vis  le  point  L  Avant  de  commencer  les  nit-- 
sures,  on  enlève  la  bulle  fixe  ;  on  fait  tourner  le  treuil  A  pouf 
amener  l'aiguille  BC  en  équilibre  vis-à-vis  le  point  I,  puis  ixi 
replace  la  boule  fixe,  ce  qui  écarte  un  peu  la  balle  mobile,  «i 
toutes  deux  se  tiennent  au  contact,  un  peu  pressées  l'une 
contre  l'autre,  par  \a  légère  torsion  qu'éprouve  le  fil.  Cela  fait, 
on  électrise  une  grande  épingle  isolée  par  un  manche  de  cire 
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d'Espagne  où  elle  est  implantée  par  sa  pointe  ;  on  l'introduit 
dans  la  balance  par  un  trou  M  disposé  à  cet  effet,  et  aussitôt 
qu'elle  a  touché  Tune  des  balles,  elles  s'électrisent  et  se  re- 
poussent toutes  deux  ;  Taiguille  se  déplace  en  tordant  le  fil,  et 
après  quelques  oscillations,  elle  se  fixe  en  BG  :  à  ce  moment, 
la  force  de  torsion  fait  équilibre  à  la  répulsion  électrique.  On 
ne  tarde  pas  à  reconnaître  que  la  distance  des  deux  balles  di- 
minue peu  à  peu ,  cela  tient  à  la  déperdition  progressive  de 
rélectricité,  déperdition  qui  est  très-rapide  dans  l'air  humide, 
mais  fort  lente  dans  l'air  sec  ;  aussi  doit-on  prendre  la  pré- 
caution essentielle  de  placer  dans  la  cage,  longtemps  avant  d'o- 
pérer, des  substances  desséchantes,  comme  le  chlorure  de 
calcium,  et  alors  les  pertes  deviennent  assez  faibles  pour  que 
les  résultats  ne  soient  pas  sensiblem^ent  altérés  par  elles. 

Il  faut,  maintenant,  pouvoir  apprécier  dans  chaque  cas  la 
distance  CG  des  deux  balles,  et  changer  à  volonté  la  torsion  du 
fil  ;  il  faut  conséquemment  adapter  à  l'appareil  deux  sys- 
tèmes de  divisions.  Le  premier  est  tracé  sur  une  bande  de  pa- 
pier HKL  collée  sur  la  cage  à  la  hauteur  des  balles  ;  les  traits 
qu'elle  porte  partent  du  zéro  I  qui  est  tracé  sur  le  milieu,  ils 
se  continuent  à  droite  et  à  gauche  et  mesurent  en  degrés  les 
angles  d'écart  CBG  :  cela  revient  à  dire  que  les  longueurs  des 
divisions,  à  partir  du  point  zéro,  sont  les  tangentes  des  angles 
d'écart.  Pour  apprécier  ces  angles  quand  l'aiguille  s'est  dé- 
viée ,  on  place  l'oeil  dans  la  direction  prolongée  de  cette 
aiguille  et  on  lit  les  numéros  des  divisions  qui  se  trouvent  dans 
le  rayon  visuel. 

Le  deuxième  système  de  division,  qui  est  destiné  à  mesurer 
et  à  faire  varier  la  torsion  du  fil,  est  placé  au  sommet  de  l'ap- 
pareil ;  la  pièce  AEF  [fig,  190),  qui  porte  le  fil,  s'emboîte 
en  EF  sur  la  douille  qui  termine  le  tube  de  verre,  peut  tour- 
ner sur  elle  à  frottement  doux ,  et  les  contours  de  ces  deux 
pièces  portent,  l'une  un  cercle  divisé,  l'autre  un  vernier  qui 
le  parcourt.  On  peut  donc,  si  la  boule  a  été  écartée  jusqu'en  G 
par  la  répulsion  électrique,  la  ramener  vers  C  en  tournant 
le  micromètre  supérieur  de  G  vers  C,  ou  augmenter  la  dis- 
tance CG  en  tournant  inversement  l'appareil.  L'angle  de  ro- 
tation se  mesure  dans  tous  les  cas  par  le  déplacement  du 
vernie  rr  • 
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LOIS  DES  BtFULSIOirs.  —  Tel  est  dans  son  ensemble  l'appareil 
de  Coulomb;  nous  n'avons  plus  qu'à  indiquer  comment  on  va 
s'en  servir,  et  nous  supposerons  d'abord  que  les  deux  boules 
ayant  été  chargées  d'une  électricité  commune  on  veuille  me- 
surer leur  répulsion  à  diverses  distances.  Bans  une  expérience 
de  Coulomb,  l'angle  initial  d'écart  fut  de  36  degrés  »  et  à  ce 
moment  la  torsion  du  fîl  était  elle-même  de  36  degrés.  Alors 
on  tourna  le  micromètre  supérieur  de  G  vers  C,  ce  qui  força 
les  balles  à  se  rapprocher,  et  quand  elles  furent  à  i8  degrés 
Tune  de  l'autre,  on  mesura  la  rotation  du  micromètre  qui  fut 
trouvée  de  126  degrés,  ici  le  fil  a  éprouvé  deux  torsions,  l'une 
parce  que  le  micromètre  supérieur  a  marché  de  126  degrés, 
de  G  vers  C  ;  l'autre  parce  que  l'aiguille  inférieure  a  été  dé- 
placée de  18  degrés  de  Q  en  G,  ce  qui  a  produit  une  torsion 
totale  égale  à  la  somme  126  +  18  de  ces  angles,  ou  à  i44  <1^~ 
grés.  Aussiiôl  que  cette  mesure  est  terminée,  on  continue  de 
déplacer  le  micromètre  dans  le  même  sens  jusqu'à  réduire 
l'angle  d'écart  à  8 1  degrés,  ce  déplacement  est  de  667  degrés, 
et  la  torsion  est  alors  égale  à  567  -h  8  y  degrés,  ou  à  575  {  de- 
grés. Nous  résumons  ces  divers  résultats  par  le  tableau  suivant 
dans  lequel  on  a  d'un  côté  les  angles  d'écart  et  de  l'autre  les 
arcs  de  loi'sion  ;  l'on  y  verra  que  les  premiers  variant  à  peu 

près  comme  i,  ->  ^>  les  derniers  suivent  sensiblement  la  pro- 

portion  des  nombres  i,  4>  *6;  c'est-à-dire  que  les  arcs  de  tor- 
sion sont  en  raison  inverse  des  carrés  des  angles  d'écart. 


Angles  d'écart. 

Arcs  de  torsion 

36 

36 

18 

•44 

«i 

5751 

Si  l'on  remarque  que  les  forces  répulsives  et  les  distances 
sont  à  peu  près  proportionnelles  aux  arcs  de  torsion  et  aux 
angles  d'écart,  on  est  porté  à  penser  que  les  forces  répulsives 
sont  en  raison  inverse  du  carré  des  distances.  Toutefois  ce 
raisonnement,  qui  suffit  pour  nous  faire  pressentir  la  loi,  ne 
la  démontre  pas  et,  avant  de  l'admettre,  il  faut  interpréter 
rigoureusement  les  expériences  précédentes.  Faisons  dans 
cette  intention  ime  coupe  horizontale  de  la  balance  {yig,  191), 
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représentons  par  BG  la  position  initiale  de  Tfitguillc,  et  par  BG 


Fig.    191 . 


sa  direction  quand  elle  est  repous- 
sée ;  soient  a  l'angle  d'écart  CBG  et  A 
la  torsion  du  fil.  Si  nous  désignons 
par  F  la  force  répulsive  à  Tunité  de 
distance,  elle  devra,  si  la  loi  précé- 

F 

dente  est  exacte,  être  égale  à  t^ 

entre  les  boules  G  et  G  et  être  dirigée 
suivant  GH;  on  pourra  la  décom- 
poser en  deux  autres ,  Tune  dirigée 
suivant  GM,  qui  sera  sans  effet  pour  écarter  la  boule,  l'autre 
agi3sant  suivant  GK,  tangentiellement  au  cercle;  celle-ci. sera 


F  a 


4r'  sin*- 
1 


a 

cos  -  9 
a         1 


en  désignant  par  r  le  rayon  du  cercle  ou  la  longueur  de  Tai- 
guille.  Mais  en  même  temps  que  la  boule  tend  à  marcher  sui- 
vant GK  par  l'influence  dç  cette  force,  elle  est  ramenée  dans 
la  direction  opposée  parla  réaction  de  torsion  du  fil.  Cette 
dernière,  qui  est  proportionnelle  à  l'angle  de  torsion  A,  peut 
se  représenter  par  KA,  et  l'équilibre  ayant  lieu,  on  a 


F 


a 


-cos  -  =  KA, 


d'où  l'on  tire 


4  / '^sin*  - 


-7———=  A  sin  -  tang  - 
4r'K  2        ^  ?. 


Or  le  premier  membre  étant  constant,  le  deuxième  devra  l'être 
également  si  la  loi  précédente  est  vraie.  Voici  le  résultat  du 
calcul  pour  les  expériences  précédentes  : 


y.. 

A.  , 

A  sin  -  tang  - 
•2            1 

36 

36 

3,Gi4 

18 

'44 

3,568 

8^ 

575  •■ 

3,169     * 
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La  troisième  colonne  nous  donne  des  nombres  qui  devraient 
être  égaux,  mais  qui  en  réalité  diminuent  du  premier  au  der- 
nier. Cela  ne  doit  point  nous  étonner;  car,  ainsi  que  nous  l'a- 
vons déjà  fait  remarquer,  il  y-a  de  la  première  à  la  dernière 
expérience  une  perte  d'électricité  qui  diminue  l'angle  d'écart, 
et  qui  se  fait  sentir  dans  le  résultat  du  calcul.  Nous  verrons, 
en  outre,  que  cette  loi  doit  sensiblement  cesser  d'être  exacte 
quand  les  balles  se  rapprochent  beaucoup.  Dès  lors,  nous 
adntiettrons  que,  sans  ces  causes  de  perturbation,  les  nombres 
calculés  seraient  égaux,  et  nous  énoncerons  la  loi  suivante  :  La 
répulsion  de  deux  balles  égales r  élecl risées  par  un  contait 
commun i  est  en  raison  in(^erse  du  carré  des  distances, 

'  LOIS  DES  ATTRACTIONS. —  Après  avoir  trouvé  la  loi  des  re- 
pulsions, il  faut  recommencer  la  même  étude  pour  le  cas  où 
les  deux  balles  auraient  reçu  des  électricités  contraires  et 
s'attireraient.  Les  expériences  se  feront  à  peu  près  de  la  même 
manière  ;  il  faudra  seulement  prendre  le  soin  de  tendre  verti- 
calement dans  la  balance  entre  les  deux  boules  qui  s'attirent 
un  fil  de  soie  qui  les  empêche  de  se  réunir,  ce  qui  pourrait 
arriver  souvent  et  compromettrait  le  succès. 

On  commencera  par  éleclriser  négativement  la  balle  mo- 
bile,  puis  on  l'écartera  de  sa  position  première  d'un  angle  < , 
en  tournant  du  même  angle  le  micromètre  supérieur;  ensuite 
on  éleclrisera  positivement  la  balle  fixe,  en  la  touchant  axer 
la  tête  d'épingle  isolée.  L'attraction  se  manifestera  aussitôt  lîe 
façon  à  réduire  l'angle  de  déviation  à  une  valeur  plus  petite  a 
et  à  tordre  le  fil  d'une  quantité  c  —  a.  Si  nous  admettons  que 
la  distance  est  proportionnelle  à  l'arc  a  et  que  l'attraction  soit 

F 

en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  —  représentera  la 

force  qui  tend  à  réunir  les  baltes,  et  K(c —  a)  étant  celle  qui 
agit  pour  les  écarter,  l'équilibre  aura  lieu  quand 

F  F 

--=:K(c  —  a)     ou     —  =a»{c-  —  «). 
a  K. 

On  connaît  c,  on  mesurera  a  et  l'on  calculera  «'(c  —  a).  En- 
suite on  fera  varier  la  valeur  de  c^  on  répétera  ia  même  mesure 
de  a  et  le  même  calcul,  et  Texpérience  prouvera  qtie  «^  (c — a 
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est  sensiblement  constant;  d*où  l'on  conclura  que  la  force 
attractive  entre  des  balles  chargées  de  fluides  de  noms  con- 
traires varie  suivant  la  même  loi  que  la  force  répulsive  entre 
deux  corps  chargés  du  même  fluide. 

F 

Pour  que  rexpérience  réussisse,  il  faut  que  jr  puisse  deve- 

nir  égal  k  a' {c  —  a),  ce  qui  ne  sera  possible  que  lorsqu'on 
aura  donné  à  c  une  valeur  sufflsamment  grande.  En  effet , 
lorsque  a  augmente,  a^{c  —  a)  croît  d'abord,  puis  diminue  en- 
suite, en  atteignant  un  maximum  quand  la  différentielle  est 
nulle,  c'est-à-dire  quand  ia{c  —  a)  —  a'  =  o.  Ce  maximum  a 

5  4 

lieu  pour  a:=  ^  c^  et  sa  valeur  est  —  c\  Si  donc  on  a  donné 
'^  3  3.7 

4  F 

à  a  une  valeur  telle  que  —  c^  soit  plus  grand  que  jt  5  l'équi- 
libre pourra  se  réaliser  ;  si  au  contraire  —  c^  est  plus  petit 

F 

que  ^F  '  cet  équilibre  ne  sera  pas  possible  et  la  balle  mobile  se 

précipitera  sur  la  balle  fixe.  C'est  pour  empêcher  cette  réunion 
que  l'on  tend  un  fil  de  soie  dans  la  balance. 

niFLUEirGS  DES  aUAHTITÉS  D'ÉLECTRICITÉ.— Ces  expériences  ne 
nous  font  connaître  que  la  variation  des  répulsions  et  des  attrac- 
tions qui  s'exercent  entre  deux  corps  quand  leurs  dislances 
changent ,  et  ce  n'est  pas  tout  ce  que  nous  avions  à  détermi- 
ner, car  il  est  bien  évident  que  les  valeurs  de  ces  forces  dé- 
pendent aussi  de  la  quantité  d'électricité  qui  est  répandue 
sur  chacune  des  balles.  Pour  savoir  comment  intervient  cette 
quantité  d'électricité,  on  la  fait  varier  dans  des  proportions 
connues.  Chargeons  comme  précédemment  les  deux  balles 
avec  la  même  électricité,  et  après  qu'elles  se  seront  repous- 
sées, diminuons  l'angle  d'écart  jusqu'à  le  réduire  à  la  valeur 
de  28  degrés  en  tordant  le  fil  :  soit  148  degrés  la  torsion  totale. 
Touchons  ensuite  la  boule  fixe  avec  une  autre  qui  soit  isolée 
et  absolument  identique;  il  est  certain  que  Téleclricité  qui 
était  répandue  sur  la  première  se  partagera  également  sur 
toutes  les  deux  et  que  la  balle  fixe  ne  conservera  plus  après 
ce  contact  que  la  moitié  du  fluide  qu'elle  possédait  aupara- 
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vanl.  Retirant  alors  la  balle  avec  laquelle  ort  l*a  touchée  ,  on 
voit  que  la  répulsion  a  diminué ,  et  que ,  pour  maintenir  Tai- 
guille  dans  le  ménr)e  écart  de  28  degrés,  il  ne  faut  plus  qu'une 
torsion  que  Coulomb  a  trouvée  être  de  72  degrés.  72  étant  à 
peu  près  la  moitié  de  148,  on  en  conclut  que,  toutes  choses 
égales  d'ailleurs,  la  répulsion  est  proportionnelle  à  la  charge 
électrique  de  la  balle  fixe;  et  comme  la  même  épreuve  donne 
le  même  résultat  en  touchant  la  balle  mobile,  il  faut  dire  que  la 
force  répulsive  est  proportionnelle  au  produit  des  quantités 
d'électricité  répandues  sur  les  deux  boules.  En  résumé,  celte 
loi  est  la  même  que  celle  de  Tattraction  universelle. 

MÉTHODE  DES  OSCILLATIONS.  —  Pour  confirmer  ces  résultats. 
Coulomb  fit  une  nouvelle  série  d'expériences  ,  par  un  procédé 
tout  à  fait  différent,  et  qui  est  une  application  d'une  méthode 
générale  que  nous  avons  indiquée  page  98.  Il  prit  une  sphèri» 
métalli(iue  A  ,  parfaitement  isolée  et  chargée  d'électricité 
(/ig.  192  ).  Il  plaça  ensuite  vis-à-vis  cette  sphère  un  pendule  Bi'. 
-,.  formé  par  une  aiguille   hori- 

Fig.  192.  '  ° 

zontale  en  gomme  laque,  ler- 
n       c  minée  par  une  balle  de  su- 

\  ^  reau   B   et  soutenue   par   un 

""^^  long  fil  de  cocon  attaché  en  C: 

il  chargea  la  balle  B  avec  une  électricité  oppqsée  à  celle  de  A, 
et  il  la  fit  osciller.  Si  la  loi  des  rapports  inverses  des  carré> 
de  la  distance  est  vraie,  l'action  exercée  par  l'électricité  de  la 
sphère  sur  le  point  extérieur  B  doit  être  la  même  que  si  tout 
le  fluide  était  condensé  au  centre  A.  Comme  d'un  autre  côté 
l'aiguille  était  peu  longue  et  que  les  oscillations  avaient  peu 
dVniplitude,  on  pouvait  admettre  que  la  force  qui  produit  h* 
mouvement  était  parallèle  à  elle-même  dans  toutes  les  posi- 
tions de  l'aiguille,  et  que  celle-ci  oscillait,  comme  le  pendule 
géodésique  ,  suivant  la  formule 


i  z=nT.  i/  -pi 


formule  dans  laquelle  T  exprime  le  temps  de  n  oscinatioii> 
et  /  l'accélération  due  à  la  force  qui  sollicite  la  balle  B,  En 
changeant  ensuite  la  distance  ,  qui  était  rf,  jusqu'à  la  rendre 
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égale  à  d\  on  répèle  la  même  ejipérience,  on  observe  de  nou- 
\  eau  le  temps  T'  de  n  oscillalions,  et  Ton  a 


r=:n7i  y/j-,; 


puis,  en  comparant  les  temps,  on  a 

II  — Zl 

Or  l'expérience  montre  que  les  temps  ï  et  T'  sont  proportion- 
nels aux  distances  rf,  d'  des  centres  A  et  B  de  la  sphère  et  de  la 
halle,  et  l'on  conclut  que 

c'est-à-dire  que  les  forces  attractives  sont  en  raison  inverse 
des  carrés  de  la  distance.  Voici  le  résultat  de  quelques  expé- 
riences; on  voit  que  les  durées  observées  et  calculées  de 
j5  oscillations  sont  très-sensiblement  égales. 

Durée  de  i5  oscillations 


Distances. 

obsorvée. 

calculée 

9 

20^ 

20* 

18 

4> 

40 

.4 

60 

54 

Les  différences  entre  le  calcul  el  l'observation  sont  du  même 
ordre  que  dans  les  expériences  précédentes  et  sont  dues  aux 
mêmes  causes  perturbatrices,  c'est-à-dire  à  la  déperdition  de 
l'éleclricité  et  aussi  à  la  distribution  inégale  des  fluides  à 
diverses  distances.  Si  Ton  voulait  comparer  les  répulsions  à 
diverses  distances,  il  suffirait  de  charger  de  fluides  de  même 
nom  les  deux  appareils  opposés  ;  dans  ce  cas ,  l'aiguille  se  re- 
tournerait, mais  elle  oscillerait  encore  suivant  les  mêmes  lois. 
Enfin,  pour  vérifier  la  loi  des  quantités  d'électricité,  il  faudra  , 
sans  changer  la  distance  et  l'état  électrique  de  l'aiguille ,  tou- 
cher la  sphère  avec  une  autre  sphère  de  même  dimension,  de 
manière  à  lui  enlever  la  moitié  de  sa  chargé ,  el  comparer 
Teffel  réduit  avec  l'effet  primitif. 
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Telles  sont  les  expériences  de  Coulomb  :  il  faut  maintenani 
les  interpréter.  Quand  deux  corps  électrisés,  qui  ont  des  formes 
et  sont  à  une  distance  quelcont|ues,  sont  en  présence,  le  fluide 
que  contient  chaque  point  de  l'un  agit  à  la  fois  sur  le  fluide 
répandu  sur  tous  les  points  de  Taulre,  el  toutes  ces  forces  élé- 
mentaires se  composent  en  une  résultante  unique  complexe; 
c'est  cette  résultante  qui  entraîne  les  deux  corps  et  que  les 
expériences  précédentes  ont  mesurée.  II  faut  maintenant  aller 
plus  loin  et  déduire  de  l'action  totale  la  loi  des  forces  élémen- 
taires qui  s'exercent  d'un  point  à  un  autre  point.  Or,  dans  les 
expériences  exécutées  avec  la  balance  de  torsion,  les  balles 
étaient  fort  petites  et  on  les  maintenait  à  des  distances  com- 
parativement très-grandes;  il  suit  de  là  que  les  actions  élé- 
mentaires étaient  très-sensiblement  égales  et  parallèles  entre 
elles  et  que  leur  résultante  est  à  très-peu  près  égale  à  la  force 
qui  s'exercerait  si  les  masses  des  fluides  en  présence  étaient 
condensées  aux  centres  des  deux  balles.  On  peut  donc  légiti- 
mement admettre  que  les  forces  élémentaires  dont  on  cherche 
l'expression  varient  comme  leur  résultante  que  l'on  a  obsenée» 
et  énoncer  la  loi  suivante.:  Si  deux  points  matériels  sont  élec- 
trisés^ les  fluides  qu'ils  contiennent  s'attirent  ou  se  repous- 
sent proportionnellement  à  leurs  masses  et  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance.  Une  fois  que  l'on  a  réussi,  par  l'étude 
d'un  cas  particulier  très-simple,  à  découvrir  la  loi  élémentaire, 
on  peut  traiter  mathématiquement  tous  les  cas  complexes  qui 
peuvent  se  présenter  et  déterminer  l'action  qui  s'exerce  entre 
deux  corps,  quelle  que  soit  leur  forme,  pourvu  que  celle  forme 
soit  géométriquement  définie,  et  quelle  que  soit  la  distribu- 
tion des  fluides  sur  leurs  différents  points,  pourvu  que  la  loi 
de  celle  distribution  soit  connue.  Ces  questions  sont  du  ressort 
de  la  théorie  mathématique  de  l'électricité,  et  Ton  conçoit  aisé- 
ment que  suivant  les  cas  l'action  résultante  ne  sera  par  tou- 
jours aussi  simplement  exprimée  que  dans  les  expériences  de 
Coulomb. 
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DE  LA  DÉPERDITION  DE  L'ÉLECTRICITÉ. 

Influence  de  l'air.  —  Influence  des  supports  isolants.  —  Influence  de 
l'hunnidilé  condensée  à  la  surface  des  supports. 


L'expérience  nous  apprend  que  tous  les  corps,  après  avoir 
été  chargés  d'électricité,  la  perdent  peu  à  peu  pour  revenir  à 
rétal  naturel.  Ces  pertes  sont  dues  à  deux  causes  qu'il  n'est  pas 
difficile  de  deviner:  la  première  est  Timperfeclion  des  sup- 
ports isolants,  la  deuxième  est  la  conductibilité  de  l'air.  11 
n'est  pas  de  substances  qui  soient  entièrement  dépourvues  de 
la  faculté  de  conduire  l'éleciricilé  ;  celles  que  l'on  nomme  wo- 
lantes  ne  sont  que  des  substances  conduisant  très-mal,  et  Ton 
s'en  assure  aisément  en  touchant  un  corps  électrisé  avec  des 
aiguilles  de  gomme  laque,  ou  de  verre,  ou  de  soufre.  Au  bout 
de  quelque  temps,  ces  aiguilles  sont  toujours  chargées,  sur  une 
grande  partie  de  leur  longueur,  d'une  quantité  de  fluide  con- 
sidérable à  l'extrémité  qui  a  touché,  et  de  moins  en  moins 
grande  en  des  points  de  plus  en  plus  éloignés  de  celte  extré- 
mité. Dès  lors,  toutes  les  fois  qu'un  conducteur  sera  soutenu 
sur  des  supports,  il  perdra  par  la  conductibilité  de  ceux-ci  une 
quantité  plus  ou  moins  grande,  mais  certaine,  de  son  électri- 
cité. D*un  autre  côté ,  l'air  qui  entoure  les  conducteurs  agit 
comme  les  isoloirs.  S'il  est  sec,  on  peut  se  figurer  l'effet  qu'il 
produit,  en  supposant  que  ses  molécules  viennent  d'abord  se 
mettre  au  contact  avec  les  surfaces  électrisées  pour  y  prendre 
du  fluide  qu'elles  transportent  ensuite  au  loin,  puisK]u'elles 
sont  repoussées.  S'il  est  humide,  il  devient  bon  conducteur 
et  enlève  instantanément  toute  l'électricité  des  corps  chargés. 

Du  moment  que  la  déperdition  de  l'électricité  résulte  de 
deux  actions  qui  se  superposent,  le  phénomène  est  nécessai- 
rement complexe,  et  ce  qu'il  faut  se  proposer  tout  d'abord, 
c'est  d'éliminer  l'une  des  causes  de  déperdition  pour  n'étudier 
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que  l'autre  ;  c'est  ce  que  Coulomb  a  réussi  à  faire  en  em- 
ployant des  isoloirs  dont  la  conduclibililé  est  la  mente  que 
celle  de  Tair  sec. 

Pour  reconnaître  si  un  isoloir  satisfait  à  cette  condition,  on 
commence  par  soutenir,  par  son  intermédiaire,  la  balle  fixe  de 
la  balance,  et  après  Tavoir  électrisée,  on  mesure  de  minute  en 
minute  la  diminution  de  la  force  répulsive;  ensuite  on  sup- 
porte la  même  balle  par  deux  isoloirs  pareils  au  premier  et 
Ton  recommence  l'épreuve.  Si  la  perte  est  augmentée,  c'esi 
que  chacun  d'eux  enlevait  plus  que  l'air  ;  si,  au  cortlraire,  elle 
n'a  pas  varié,  on  doit  conclure  que  chacun  des  supports  ne 
laisse  pas  échapper  plus  d'électricité  par  ses  points  de  contari 
que  ne  le  ferait  l'air  lui-même  :  alors  il  n'y  a  qu'à  étudier  les 
lois  de  la  perte,  et  elles  sont  les  mêmes  que  si  le  corps  était 
en  entier  plongé  dans  l'atmosphère  de  la  cage,  sans  support 
pour  l'v  maintenir. 
Coulomb  reconnut  par  des  essais  de  ce  genre  que  le  verre 
.  isole  très-mal  dans  les  temps  secs  et  pas  du  tout  pendant  les 
jours  pluvieux,  que  la  soie  est  préférable,  et  que  de  tous  les 
corps  la  gomme  laque  brune  est  le  meilleur  isolateur.  Dès  lors, 
il  employa  des  soutiens  de  gomme  laque  ayant  i  millimètre 
de  diamètre  et  2  à  3  centimètres  de  longueur,  qui  lui  parurent 
suffisants  pour  isoler  parfaitement  les  balles  de  sureau  d'une 
balance,  et  la  déperdition  totale  se  trouvant  ainsi  réduite  a 
celle  de  l'air,  voici  comment  il  la  mesura. 

LOI  DS  Ul  PSETE  par  L'AIR.  ~  Les  deux  balles  qui  étaient 
parlaitement  égales  furent  élecirisées  en  commun  par  le  pro- 
cédé ordinaire:  elles  se  repoussèrent,  mais  on  les  1  amena 
l'une  vers  l'autre  par  une  torsion  convenable.  A  6**  ôo™  Técart 
était  de  10  degrés  et  la  torsion  de  i6o  degrés. 

On  diminua  la  torsion  de  3o  degrés  immédiatement  aprê> 
avoir  fuit  l'observation,  cela  fit  augmenter  aussitôt  l'écart  des 
deux  balles  ;  mais  comme  elles  perdaient  du  fluide  avec  le 
temps,  la  ivpuisîon  diminua  peu  à  peu,  et  à  6*»  53*  elles  re- 
vinrent à  récarl  de  20  degrés,  n*ayanl  plus  qu'une  répulsion 
de  iGo — 3o  ou  i3o  degi^és.  On  continua  ensuite  la  même 
opération  pendant  tout  le  temps  que  les  balles  conservèrent 
une  force  tépulsi\e  sufiisanie. 
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Dans  la  première  de  ces  épreuves  consécutives,  la  perle  de 

torsion  a  été  de  3o  degrés  pendant  3  minutes,  elle  sera  approxi- 

3o° 
malivement  de  -r-  ou  10  degrés  en  i  minute.  D'un  autre  côté, 

la  répulsion  totale  était  égale  à  160  degrés  au  commence- 
ment, et  à  ï3o  degrés  à  la  fin  de  l'expérience  ;  en  moyenne, 
c'est  145  degrés.  Par  conséquent,  on  peut  dire  que  le  rapport 
de   la  perte  de  répulsion  pendant  une  minute  à  la  répulsion 

nioyenne  est  égal  a  — ^* 

En  cherchant  de  la  même  manière  les  valeurs  de  ce  rapport 
dans  toutes  les  expériences  successives  qui  ont  été  faites. 
Coulomb  a  trouvé  sensiblement  le  même  nombre.  La  con- 
stance de  ce  rapport  constitue  dès  lors  une  loi  physique  que 
l'on  résume  ainsi  :  Le  rapport  de  la  diminution  de  force  ré- 
pulsive pendant  i  minute  à  la  force  répulsis^e  totale  est  con- 
stant, 

W  faut  s'empresser  d'ajouter  que  ce  rapport  change  d'un  jour 
à  l'autre,  suivant  que  l'air  est  plus  ou  moins  chargé  de  vapeur 
d'eau,  et  par  conséquent  plus  ou  moins  conducteur.  C'est  ce 
dont  on  jugera  par  le  tableau  suivant  oii  Ton  voit  le  rapport 
demeurer  constant  dans  les  expériences  faites  à  des  inter- 
valle^  très-rapprochés ,  et  augmenter  avec  l'état  hygrométri- 
que, d'une  journée  à  l'autre. 


I.  -24 
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-  29  mai. 
Hygromètre, 
G9  degrés. 


28  mai. 

Hygromètre, 

75  degrés. 


2  juiHel. 

Hygromètre, 

80  degrés. 


22  juin. 
Hygromètre,  / 
87  degré>. 


I 


TEilPS. 


b     m    S 
5./|5.3o 

5.53.  o 

6.  2.3o 
G. 12. i5 
6.33.  o 
C .  5 1 .  o 

6.32.3o 
6.38.15 
6. 44 -30 
6.53.  o 

7.  3.  o 
7.17.  0 

7.43. '|0 

7.49.   0 

7 .  57 .  rîo 

8.  9. 10 
8. 17.30 

I 1 .53.45 
I I .56.45 
II. .59. 45 
12.  5.  o 
12. 16. i5 


FOBJE    RÉPULSIVr 

POIlJE    HÉPOLSIVE 

perdue. 

moyeiine. 

0 

20 

0 

i5o 

20 

i3o 

30 

1 10 

20 

75 

20 

60 

20 

i4o 

20 

120 

20 

100 

'20 

80 

20 

60 

20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 
20 


90 

5o 

35 


90 

5o 

28 


RAPPOKT 

lie  la  force  {terdur 

pendant  1  mlnote 

à  la  force  moyrooe. 


0,0178 

0,0164 
o , o 1 85 
0,0180 
o , o I 85 

0,0 25o 
o,o253 
o,o238 
o,oa5o 
o,0238 


0 ,  o5 1 4 
o,o526 
o,o333 
o,o5-i6 


0,07*10 
0,0909 
0,0769 
0,0741 


Nous  allons  mainienanl  traduire  celle  loi  exporimenlale  en 
formule  malhémalique  :  représentons  par  A  l'angle  de  torsion 
à  un  moment  quelconque,  par  A  —  ôA  celle  même  quantité 

ôA 
après  qu'il  s'est  écoulé  un  intervalle  $t  Irès-pelit.  -^—  représen- 
tera la  perle  de  torsion  qui  se  ferait  pendant  l'unité  de  temps, 

ôA 
et  la  torsion  moyenne  sera  égale  à  A —'^  il  faut  donc  écrire 

,                   j  ■  ^A  ,    .        d\  ,     ^  .    , 

que  le  rapport  de  ^a  A reste  constant,  ce  qui  donne 
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or  en  passant  à  la  limite,  -r-  devient  la  dérivée,  en-signe  con- 
traire, de  la  relation  qui  exprime  A  en  fonction  du  tenips ,  et 
on  a,  en  appelant  A'  cette  dérivée, 

A'=—p\; 

par  conséquent,  en  intégrant,  c'est-à-dire  en  repassant  de  la 
dérivée  à  la  fonction,  on  a,  d'après  une  règle  connue, 

(i)  A=:A.e-'P'. 

p  est  le  rapport  constant  que  nous  avons  expérimentalement 
trouvé,  Ao  est  la  torsion  initiale.  On  voit  que  les  deux  balles 
restant  à  une  distance  constante,  la  torsion  décroît  en  progres- 
sion géométrique  quand  t  augmente  en  progression  arithmé- 
tique. 

On  peut  maintenant  remarquer  que  les  angles  de  torsion  A,  Ap 
sont  proportionnels  aux  forces  répulsives  F,  Fo,  qui  s'exercent 
entre  les  balles,  et  écrire 

F  =  F«6-A". 

De  plus,  comme  la  distance  des  deux  balles  demeure  constante, 
les  forces  répulsives  F,  Fo  sont  en  raison  composée  des  quan- 
tités d'électricité  E,  Eo  et  E',  E'o  qui  sont  sur  l'une  et  Tautre  de 
ces  balles,  ce  qui  donne 

EE'  =  EoE'oe-^', 

et  comme  les  deux  balles  sont  identiques,  E  =  E'  et  E»  =  E'o, 
alors  l'équation  précédente  devient 


ou 


{*) 


E» 

_E| 

e-P^ 

E  = 

1 

2 

• 

Les  deux  formules  (i)  et  {^)  pourront  maintenant  servir  à  cal- 
culer^  la  première  l'angle  de  torsion,,  la  deuxième  la  quaniiié 

24. 
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d'électricité  de  chaque  balle,  après  un  temps  quelconque,  ei 
pour  faire  aisément  ce  calcul,  il  suffira  de  prendre  les  loga- 
rithmes des  deux  membres  ;  on  obtiendra  ainsi ,  de  la  for- 
mule  (i), 

log  A  =  log  Ao  — /?f  log  p , 

logA  =  logAo  —  ptM, 
et  de  la  formule  (2), 

logE=logEa— ^M. 
M  représente  le  module  des  Tables. 

*  EZPÉEŒHGES  DE  K.  HATTEUGGI.  —  Malgré  l'importance  des 
recherches  précédentes,  il  faut  reconnaître  qu'elles  n'ont  pas 
épuisé  la  question.  £n  effet,  la  perte  de  l'électricité  dans  un 
gaz  doit  dépendre  d'une  foule  de  causes  superposées  dont  il 
faut  démêler  les  influences.  Ainsi  on  comprend,  1°  qu'elle 
puisse  être  différente  pour  les  deux  espèces  d'électricité  posi- 
tive et  négative  ;  2?  qu'elle  ne  soit  pas  la  même  quand  les  corps 
sont  bons  ou  mauvais  conducteurs;  3°  qu'elle  varie  avec  la  na- 
ture des  gaz  où  elle  se  fait  ;  4"  avec  leur  température  ;  5"  avec 
leur  élat  hvgrométrique  ;  6*»  avec  leur  pression  ;  7**  elle  peut 
enfîn  dépendre  de  la  forme,  de  l'étendue  et  de  la  distance 
des  corps  en  présence.  Pour  que  le  problème  fût  complète- 
ment traité,  il  faudrait  que  toutes  ces  influences  fussent  con- 
nues et  exprimées;  ce  n'est  point  le  cas  des  expériences 
de  Coulomb,  qui  ont  été  exécutées  dans  un  cas  trop  particu- 
lier pour  qu'on  puisse  aflirmer  la  généralité  de  la  loi  trouvée. 
On  doit  à  divers  expérimenlaieurs,  et  en  particulier  à  M.  Mat- 
toucci»  des  expériences  nombreuses  qui  ont  élucidé  diver- 
ses faces  de  la  question,  sans  toutefois  la  résoudre  complè- 
tement. 

M.  Biot  a\aii  exécuté  déjà  des  expériences  comparatives 
sur  les  doux  olectnoités  positive  et  négative  ;  il  avait  trouvé 
que  toutes  doux  suivent  la  même  loi  de  déperdition  avec  le 
momo  OiHHlioiont  do  porte  ;  mais  depuis  cette  époque  M.  Fa- 
rad«v  «dmit  que  le  fluide  négatif  se  dissipe  plus  vite  que  le  po- 
sitif* Ces  doux  résultats  opposés  ont  été  expliqués  par  les 
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expériences  de  M.  Matteucci  ;  car  ces  expériences  montrent 
que  les  deux  électricités  se  perdent  également  quand  elles  ont 
de  faibles  tensions,  et  que  pour  des  charges  trè&-intenses  la 
négative  disparaît  plus  rapidement  que  la  positive.  Cela  prouve 
déjà  que  si  la  loi  de  Coulomb  s'applique  à  Tune  des  électri- 
cités, elle  ne  peut  être  vraie  pour  Taulre. 

Voulant  d'abord  simplifier  les  phénomènes  autant  que  cela 
est  possible,  M.  Matteucci  opéra  dans  une  balance  fermée,  au 
milieu  de  gaz  amenés  à  un  état  absolu  de  siccité  par  l'acide 
phosphorique  anhydre;  il  vit  que  la  perte  devenait  alors  très- 
lente  ,  mais  qu'elle  restait  la  même  dans  des  gaz  différents  pris 
à  une  même  température  et  sous  une  même  pression.  Il  recon- 
nut en  outre  qu'elle  ne  variait  pas  si  les  balles  étaient  de  verre, 
de  résine  ou  de  métal,  et  qu'elle  était  conséquemment  indé- 
pendante de  la  conductibilité  des  corps  :  ce  dernier  résultat 
avait  été  déjà  énoncé  par  Coulomb. 

Cela  posé,  il  suffisait  d'opérer  avec  des  substances  et  dans 
un  gaz  quelconque,  puisqu'il  n'y  a  aucune  modification  dans 
le  phénomène  quand  on  change  ces  éléments.  Alors  M.  Mat- 
teucci fit  varier  la  température  d'abord,  puis  ensuite  il  intro- 
duisit dans  sa  balance  de  l'air  à  des  états  hygrométriques  de 
plus  en  plus  grands;  il  reconnut  que  la  perte  devenait  de  plus 
en  plus  rapide ,  soit  quand  la  température,  soit  quand  la  quan- 
tité de  vapeur  d'eau  augmentait.  Mais  la  complication  des 
résultats  est  si  grande,  que  l'on  ne  put  exprimer  par  une  loi 
ni  l'influence  de  la  température,  ni  celle  de  l'humidité  ;  on  ne 
lit  que  les  constater. 

La  question  étant  ainsi  préparée  par  ces  expériences  prélimi- 
naires ,  on  étudia  spécialement  le  cas  bien  défini  où  la  perte 
se  fait  dans  l'air  parfaitement  sec  et  à  une  température  inva- 
riable. On  opéra  par  la  méthodp  de  Coulomb,  c'est-à-dire  que 
l'on  amenait  la  boule  mobile  à  une  distance  angulaire  con- 
stante de  la  boule  fixe ,  en  donnant  au  fil  une  torsion  détermi- 
née ;  ensuite  on  diminuait  la  torsion  de  10  degrés,  et  l'on 
attendait  que  l'aiguille  fût  revenue  à  sa  position  première.  Le 
tableau  suivant  résume  ces  expériences  ;  elles  ont  été  exécu- 
tées pour  trois  positions  d'écart  différentes,  36,  26  et  18  degrés. 
Les  premières  colonnes  de  chaque  série  indiquent  les  torsions 
du  fil,  les  secondes  le  temps  qui  s'écoule  entre  les  retours  suc- 
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cessifs  de  Taiguille  à  l'écart  primitif,  et  les  troisièmes  coniien- 

nenl  les  valeurs  calculées  du  coefficient/?. 


ÉCART  =  36». 


TOnSIONS. 

TEMPS. 

0        0 

m    8 

1 504-36 

0.    0 

i/lo-t-36 

10. 3o 

1 304-36 

II  .    0 

I  qo4-36 

10.  i5 

1104-36 

1 0 .  55 

1004-36 

Il  .5o 

n 

o,eo5?6 
o,oo53ii 
o, 00612 
0,00628 
0,00616 


ECART  =26*^. 


TORSIONS. 


O        O 
2004-26 

1904-26 

I  804-26 

1704-26 

1604-26 

I  504-26 

1404-26 

I 304^26 

1204-26 

1104-26 

1004-26 


TEMPS. 


m    S 
o,  o 

5.55 

5.   5 

5  37 
5.36 

6  4 
6.3i 
6.25 
6.28 
6.32 
6.34 


M 


o,oo8i5 
0,00938 
0,00926 
0,00977 
0,00915 
0,00927 
0,00994 
0, 01054 
0,01 122 
0,01204 


ÉCART  =18". 


TORSIONS. 


O        O 
2004-18 

1904-18 

1804-18 

1704-18 

1604^18 

i5o4-i8 
1404- 18 
i3o4-i8 
1204-18 
1104-18 
1004-18 
5o4-i8 
404-18 


TEMrS. 


m     s 
O.    0 

4.30 

4.35 

4.40 

4.10 

4.45 

4.  10 

4.10 

!\ .  20 
4.35 
4.35 
3o.  io 
9.  5 


n 
0,01089 
0,01 l32 

0,01177 

0,01 33-1 

0,01299 
0,01496 
0,0159', 

0,01 665 
0,01729 
0,01869 
0,01882 
0,01667 


Nous  avons  plusieurs  observations  à  faire  sur  ce  tableau  :  la 
première,  c'est  que  les  temps  employés  pour  perdre  la  même 
torsion  de  10  degrés  sont  très-sensiblement  égaux  entre  eux 
dans  chaque  série  d'expériences  :  ce  qui  voudrait  dire  que  les 
balles  perdent  pendant  des  temps  égaux  des  quantités  égales 
d'électricité,  quelle  que  soit  la  charge  qu'elles  ont  ;  c'est  une 
loi  très-différente  de  celle  qui  a  été  énoncée  par  Coulomb  et, 
par  conséquent,  si  l'on  calcule  le  coefficient/?  ou  le  rapport  de 
la  perte  de  torsion  pendant  une  minute  à  la  torsion  moyenne, 
il  doit  augmenter  quand  la  charge  décroît  ;  c'est  ce  que  mon- 
trent les  troisièmes  colonnes  des  tableaux  où  ces  valeurs  soni 
généralement  croissantes. 

Il  ne  faut  point  conclure  de  là  que  la  loi  de  Coulomb  soit 
absolument  fausse  et  qu'on  doive  la  remplacer  par  celle  que 
nous  venons  d'énoncer;  ce  qu'il  faut  conclure,  c'est  qu'elles 
représentent  toutes  deux  empiriquement  et  approximative- 
ment la  progression  de  la  perte  pour  des  circonstances  diffé- 
rentes et  dans  des  limites  convenables  de  charge.  Quant  à  la 
loi  générale  qui  embrasserait  tous  les  cas  dans  une  expression 
commune,  elle  est  évidemment  inconnue.  L'examen  attentif 
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du  dernier  des  tableaux  précédents,  qui  est  plus  complet  que 
les  autres,  va  confirmer  ces  conclusions.  On  peut  remarquer, 
en  effet,  que  pour  les  cinq  dernières  expériences,  alors  que  la 
torsion  diminue  de  i38  à  58  degrés,  le  coefficient/?  va  d*abord 
en  augmentant  pour  diminuer  ensuite,  et  que  si  Ton  s'était 
contenté  de  faire  varier  la  torsion  de  1 38  à  58  degrés,  on  aurait 
trouvé  pour  p  des  valeurs  très-sensiblement  égales  entre  elles. 
Par  conséquent,  entre  ces  limites,  la  loi  de  Coulomb  est  ap- 
plicable, mais  elle  n'est  pas  vraie  pour  des  charges  plus  fortes. 

M.  Malteucci  ne  s*est  point  contenté  de  ces  expériences; 
après  avoir  opéré  dans  Tair  sec,  il  a  étudié  les  pertes  dans  Tair 
chargé  de  quantités  progressives  et  connues  de  vapeur  d'eau, 
et  il  a  reconnu  que  dans  ces  diverses  circonstances  la  loi  de 
Coulomb  s'applique  pour  des  charges  moyennes  comparables 
à  celles  que  l'on  emploie  habituellement,  mais  qu'elle  devient 
fausse  aussitôt  que  ces  charges  dépassent  certaines  limites. 
D'où  il  résuite  que  celte  loi  est  une  représentation  empirique 
satisfaisante  des  phénomènes  dans  les  cas  où  Coulomb  s'était 
placé;  mais  c'esrà  cela  qu'il  faut  la  réduire,  et  l'oa  doit  se 
garder  de  la  considérer  comme  l'expression  générale  de,s  phé- 
nomènes que  nous  étudions. 

Non-seulement  on  s'était  trompé  sur  le  degré  de  généralité 
de  cette  loi,  mais  on  se  faisait  encore  illusion  dans  l'interpré- 
tation qu'on  en  donnait.  On  admettait  que  le  voisinage  des 
deux  balles  n'a  aucune  influence  sur  la  déperdition  éprouvée 
par  chacune  d'elles,  et  que  toutes  deux  se  comportent  absolu- 
ment comme  si  elles  eussent  été  indépendantes.  De  là  on  con- 
cluait que  la  loi  trouvée  exprimait  généralement  la  déperdition 
d'un  corps  isolé  dans  tous  les  cas  possibles  ;  or  c'est  un  point 
que  les  expériences  de  M.  Matteucci  contredisent  formelle- 
ment. Les'trois  séries  d'expériences  que  nous  avons  transcrites 
ont  été  faites  dans  la  même  balance,  avec  les  mêmes  balles 
placées  successivement  à  des  distances  angulaires  égales  à  36, 
'2,6  et  18  degrés  ;  il  n'y  avait  rien  de  changé  dans  ces  trois  cas , 
si  ce  n'est  cette  distance;  mais  celte  différence  a  suffi  pour 
modifier  très-notablement  les  résultats.  La  perte  d'une  même 
torsion  de  10  degrés  se  faisait  sensiblement  en  lo'^^o*  pour 
l'écart  de  36  degrés,  en  6'"3o'  pour  l'écart  de  26  degrés,  et  en 
|"'3o»  dans  le  dernier  cas,  où  l'écartement  était  de  18  degrés* 
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La  perte  esl  donc  fonction  de  la  distance  des  balles,  c*esi-à-dire 
(le  leur  influence  réciproque,  et  Ton  ne  peut  rien  conclure 
pour  un  conducteur  placé  dans  des  conditions  quelconques  de 
ce  qu'on  a  trouvé  dans  la  balance  pour  des  balles  qui  étaient 
dans  des  conditions  particulières. 

IHFIiUEHGE  DE  LA  PRESSIOH.  —  Quand  on  diminue  la  pression 
des  ga%  au  milieu  desquels  les  conducteurs  électrisés  sont 
plongés,  on  découvre  d'autres  particularités  que  nous  allons 
étudier.  Si  Ton  charge  ces  conducteurs  avec  une  source  puis- 
sante, ils  ne  conservent  pas  tout  ce  qu'ils  reçoivent,  ils  per- 
dent pondant  les  premiers  moments  une  très-grande  partie  de 
leur  fluide,  qui  s'échappe  très-rapidement  dans  le  gaz  raréfié, 
et  ne  gardent  qu'une  charge  limite  qui  se  perd  ensuite  très- 
lentemenl  et  qui  est  d'autant  plus  faible  que  la  pression  du  gaz 
est  moindre.  Voici  comment  M.  Matteucci  le  démontre. 

Il  retire  de  la  balance  la  balle  fixe  avec  le  support  qui  la 
soutient  et  il  la  dispose,  toujours  isolée,  au  milieu  d'une 
cloche  posée  sur  la  machine  pneumatique.  11  raréfie  Tair  jus- 
qu'à une  pression  déterminée  ;  après  quoi  il  charge  la  balle  au 
moyen  d'un  conducteur  qui  traverse  la  cloche  et  il  a  soin  de 
lui  fournir  toujours  la  même  quantité  d'électricité.  Immédiate- 
ment après,  il  laisse  rentrer  Tair,  il  reprend  la  balle  pour  la 
ivmoltre  dans  la  balance  et  pour  mesurer,  par  la  répulsion 
qu^ollo  pn>duit ,  la  charge  électrique  qu'elle  a  reçue  dans  l'air 
raroliè*  Il  tix>u\e  que  celte  charge  électrique  est  d  autant  moin- 
dre que  le  \ide  était  plus  txirfiùt  ri  en  mison  directe  de  la  près- 
si%m  de  /\iiiau  montent  où  la  charge  a  été  donnée. 

On  >'^Mrïi  dans  la  suite  que  releciricité  à  haute  charge  se 
diviomino,  en  eUet,  dans  Tair  rartMie  eai  y  développant  des 
IMuMUMuonos  cmieu\>  IVur  le  momenu  coni entons-nous  d'a- 
>oir  consume  rovislenco  de  cotte  dejvriiinon  rapide,  et  puîs- 
^jno  le  <>Muliu-iour  «  <i\M)>er\e  ensuîie  une  charge  limite, 
xoxons  0\>mmcnt  oclU^-<'i  >e  pcTxi  lUns  T^îr  rairetiè  où  elle  est 
jrwIuitCv  A  oot  ct'lVt*  M.  MiiTioucri  i*x>n>iruî>il  une  balance  de 
Uïision  *i?iVi>  une  <-U>rhc  où  Ion  |HMj>jiii  faire  le  \ide  et  où  Ton 
^hvinsjiii  lc>  K«iliO>  i^^r  un  r\M)dtiriein  moi'ile  qui  s'enfonçait 
^  f:v;îM'i')Cin  t^^^ns  Wi  îub;i1nî'C*  O^i-^i^^^  1  "**i*  jv^il  eiè  rarélîé, 
•:;,c  lc>  t'»;"'.^'^  jix^iicr,!  ne  0ÎOi'n*i>iX'>  t*^t  ^u>!3e>  axaient  pris 
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leur  charge  limite,  on  suivait  la  diminution  progressive  de  Té- 
rari  des  deux  balles,  et  Ton  trouva  que  la  déperdition  est 
d'autant  plus  lente  que  la  raréfaction  de  l'air  est  plus  grande. 
Je  ne  citerai  qu'un  seul  exemple.  L'air  étant  à  la  pression  de 
757  millimètres,  on  élecirisa  les  balles  jusqu'à  une  torsion  de 
38  degrés.  Après  4**5"',  elles  étaient  revenues  au  contact.  On 
diminua  ensuite  la  pression  jusqu'à  4^0  millimètres,  on  élec- 
trisa  de  nouveau  jusqu'à  reproduire  l'écart  initial  de  38  degrés, 
et  après  i4  heures,  l'écartement  était  encore  égal  à  i3  degrés. 
Quand  on  diminue  la  pression  davantage,  Jes  balles  restent 
encore  plus  longtemps  écartées,  et  l'on  conçoit  que  dans  le 
vide  absolu  la  perte  électrique  arriverait  à  être,  nulle.  Mais , 
dans  ce  cas,  la  charge  limite  elle-même  serait  ou  nulle,  ou  au 
moins  extrêmement  faible. 

PERTE  PAR  LES  SUPPORTS.  —  Quand  les  supports  que  l'on  em- 
ploie  cessent  d'isoler  complètement,  il  arrive  nécessairement 
que  la  perle  d'électricité  est  augmentée ,  et  l'on  pourrait  se 
proposer  de  chercher  aussi  la  loi  de  cette  perte  par  les  isola- 
teurs imparfaits.  Mais  c'est  une  question  que  Ton  n'a  pas  abor- 
dée dans  sa  généralité,  à  cause  de  sa  complication.  Coulomb 
s'est  contenté  de  montrer  qu'un  support  qui  n'isole  pas  par- 
faitement une  forte  charge  peut  en  isoler  une  plus  faible,  et  il 
a  cherché  les  rapports  qui  doivent  exister  entre  les  longueurs 
des  supports  et  les  charges  qu'on  veut  isoler.  Voici  comment 
il  a  opéré. 

Il  conserve  dans  la  balance  de  torsion  l'aiguille  de  gomme 
laque  qui  soutient  la  balle  mobile  et  qui  est  un  isolant  parfait  ; 
mais  il  remplace  le  support  de  la  boule  fixe,  qui  était  en 
gomme  laque,  par  un  fil  de  soie  de  i5  pouces.  11  charge  les 
deux  balles  d'une  électricité  commune,  et  il  cherche  comme 
précédemment  le  rapport  de  la  perle  de  torsion  pendant  une 
minute  à  la  torsion  moyenne,  en  maintenant  les  balles  à  une 
distance  constante.  11  trouve  d'abord  que  ce  rapport  est  beau- 
coup plus  grand  que  celui  qui  est  trouvé  dans  la  même  journée 
avec  un  isolateur  parfait  de  la  boule  fixe:  cela  prouve  qu'une 
partie  de  l'électricité  s'échappe  par  le  fil  de  soie.  Mais  peu  à 
peu  ce  rapport  diminue  et  devient  égal  à  ce  qu'il  est  quand 
risolemênt  est  complet,  et  cela  veut  dire  que  le  fil  de  soie  qui 
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laisse  éch^ipperune  forte  tension  en  maintient  une  plus  faible, 
C'est  ce  que  prouvent  les  expériences  suivantes  : 


TEMPS. 


28  mai 


29  mar 


1 


h     m    8 
10.    0.    O 

10.    2.3o 

10.  8.  o 

10. i3.  o 

1 0 .  -29 .  3o 
io.5o.3o 

11.  7.  0 

7.34.  0 
7 .  36 .  !\o 
7 .  /|  1 .  3o 
7V|8,ao 
7.55.45 
8.27.30 
8.25.  0 
8.42.50 
9.  5.  o 


DIMNOTION 

d«    torsion. 


3o 

40 

20 

40 

20 
10 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

i5 

14 


TOKftlOKj 

moyeone. 

BAI>POaT. 

i65 

0,0714 

i3o 

o,o556 

100 

o,o4oo 

70 

0,0345 

40 

0.02"8 

25 

0,024î 

170 

o,o'|3j 

i5o 

o,o3'i5 

i3o 

0,0228 

110 

0,0232 

90 

0,01^9 

70 

o,oi(i'i 

52 

0,0173 

38 

0,0177 

Il  est  donc  démontré  que  le  fil  de  soie  de  i5  pouces  éiaii 
un  isolateur  imparfait  pour  de  fortes  charges,  mais  parfait  quand 
les  torsions  devenaient  de  4o  degrés  au  28  mai  et  de  70  degnSs 
le  jour  suivant  ;  et  comme  dans  la  deuxième  série  d'expé- 
riences l'air  était  moins  conducteur  que  dans  la  première,  on 
voit  que  le  même  fil  isole  lui-même  d'autant  mieux  que  l'air 
est  plus  sec  ;  cela  est  dû  à  l'humidité  condensée  à  la  surface 
des  supports  isolants.  Si  l'on  admet  la  loi  de  Coulomb,  on  peut 
démontrer  que  l'isolement  parfait  commence  pour  des  lon- 
gueurs qui  sont  proportionnelles  aux  carrés  des  charges. 

Au  commencement  de  l'expérience,  les  deux  balles,  qui 
sont  identiques,  prennent  en  se  touchant  une  charge  électrique 
égale  Eo,  et  la  torsion  trouvée  étant  A»,  on  a 

Ao  =  KE, , 

R  est  un  facteur  constant  dont  la  valeur  dépend  de  l'uniiê 
choisie  pour  mesurer  les  charges  et  qu'on  peut  supposer  égal 
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à  l'unilé,  ce  qui  donne, 

Au  bout  d*un  temps  t,  la  baile  mobile,  qui  est  parfaitement 
isolée,  a  conservé  une  charge  E  que  Ton  peut  calculer  d'après 
la  loi  de  Coulomb  par  la  formule 

E  =  E.^     ». 

A  celte  même  époque,  la  balle  fixe  qui  n'est  pas  isolée  par- 
faitement n'a  plus  qu'une  charge  E'  plus  petite  que  E,  mais  la 
torsion  A  que  l'on  observe  est  toujours  proportionnelle  à  E 

et  à  E',  et  Ton  a 

A=EE'; 

en  éliminant  Eo  et  E  entre  ces- trois  équations,  on  trouve 

On  peut  donc  calculer  la  charge  restée  sur  la  boule  fixe  après^ 
le  temps  observé  t,  où  l'isolement  commence  à  devenir  par- 
fait :  c'est  ce  que  fit  Coulomb  d'abord  pour  le  fil  de  i5  pouces.. 
Il  a  répété  ensuite  la  même  expérience  en  soutenant  la  boule 
fixe  par  un  fil  de  soie  quatre  fois  plus  long,  c'est-à-dire  de 
60  pouces;  il  a  déterminé  le  temps  t'  et  la  torsion  A',  pour  les- 
quels l'isolement  devenait  parfait  ;  il  a  trouvé  dans  ce  deuxième 
cas 

4'      — 

et  il  a  vu  que  E"  était  double  de  E'  ;  par  conséquent,  il  a  admis 
que  les  quantités  d'électricité  qu'un  même  fil  peut  isoler  sont 
proportionnelles  à  la  racine  carrée  des  longueurs. 

Coulomb  a  pu  encore  comparer  les  pouvoirs  isolants  de 
diverses  substances.  En  comparant  les  quantités  d'électricité 
qui  peuvent  être  isolées  par  des  fils  de  gomme  laque  et  de 
soie  de  même  longueur  et  de  même  diamètre ,  il  a  trouvé  que 
la  soie  conduisait  dix  fois  plus  que  la  gomme  laque. 
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DE  LA  DISTRIBUTION  DE  L'ÉLECTRICITÉ. 

Étude  expérimentale  de  la  distribution  de  l'électricité  à  la  surface  des 
corps.  —  Méthode  du  plan  d'épreuve.  —  Propriété  des  pointes. 


Nous  n'avons  pas  jusqu'à  présent  cherché  à  savoir  commeiii 
le  principe  électrique  se  dispose  dans  les  conducteurs  isolés 
qui  en  sont  chargés.  Pénètre-t-il  dans  leur  masse  tout  entière, 
ou  est-il  localisé  à  leur  surface  ?  La  forme,  la  nature  des  con- 
ducteurs, ou  leur  voisinage  ont-ils  une  influence  sur  la  manière 
dont  il  se  distribue  ?  Ce  sont  les  questions  que  nous  allons 
essayer  de  traiter. 

L'ÉLECTRICITÉ  UBBE  SE  PLAGE  A  LA  SUEFACE  DES  COUPS.  —  Pla- 
çons dans  la  balance  de  Coulomb,  au  lieu  de  la  balle  fixe,  une 
sphère  électrisée  A  et  mesurons  la  répulsion  qu'elle  exerce. 
Puis ,  après  l'avoir  enlevée  de  la  balance,  faisons-la  loucher 
par  une  sphère  absolument  identique  R,  mais  prise  à  Tétai 
naturel  ;  elle  cédera  la  moitié  de  son  électricité,  et, .remise 
dans  la  balance,  elle  n*y  produira  plus  qu'une  répulsion  moitié 
moindre.  Recommençons  ensuite  la  même  épreuve  en  faisant 
successivement  toucher  A  par  d'autres  sphères  R',  R",...,  for- 
mées de  matières  conductrices  quelconques,  les  unes  pleines, 
les  autres  réduites  à  une  enveloppe  extrêmement  mince,  mais 
ayant  toutes  la  même  surface  que  A ,  et  nous  obtiendrons  le 
même  résultat  que  dans  le  premier  cas  ;  mais  la  diminution  de 
force  répulsive  serait  différente  si  la  surface  de  R  différait  de 
celle  de  A.  D'où  il  faut  conclure  que  la  distribution  du  fluide 
ne  dépend  ni  de  la  nature,  ni  de  la  masse  du  conducteur, 
mais  uniquement  de  sa  surface,  et  Ton  est  naturellement  con- 
duit à  admettre  que  l'électricité  ne  pénètre  pas  à  l'intérieur, 
mais  s'accumule  sur  cette  surface  :  c'est  ce  que  nous  allons 
confirmer  par  des  épreuves  plus  directes. 
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On  prend  une  sphère  métallique  isolée  A  [fig*  193),  el  on 


Fig.  194. 


fait  disposer  deux  calottes  hémisphériques  B  et  C  qui  sont  mu- 
nies de  manches  en  verre  et  que 
Ton  peut  appliquer  sur  la  sphère  A. 
Après  qu'on  a  caché  la  surface  en- 
tière de  celle-ci  sous  les  calottes , 
on  électrise  le  système,  puis  on 
enlève  à  la  fois  les  deux  hémi- 
sphères et,  en  les  présentant  tous 
deux  à  un  pendule,  on  voit  qu'ils 
sont  éleclrisés;  tandis  qu'en  faisant 
le  même  essai  avec  la  sphère  A,  on 
la  trouve  à  Tétat  naturel.  Cette  ex- 
périence exigeant  une  certaine  ha- 
bileté pour  réussir  complètement, 
on  peut  en  faire  une  autre  qui  n'offre 
aucune  difficulté.  On  électrise  une 
sphère  creuse  de  laiton  A  {Jig,  194) 
qui  est  percée  d'un  trou  B  à  sa  partie 
supérieure,  et  on  la  touche  avec  un 
petit  disque  de  clinquant  isolé  C 
qui  reçoit  par  ce  contact  une  partie 

de  l'électricité  qui  couvre  le  point  touché.  Or  quand  on  le 
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plonge  à  rintérieur,  on  ne  ramène  aucune  électricité,  mais 
quand  on  Tappuie  légèrement  sur  Textérieur  ou  même  contre 
les  bords  du  trou,  il  se  charge  toujours. 

Dans  ces  derniers  temps,  M.  Faraday  a  donné  à  cette  expp- 
ricnce  une  disposition  plus  ingénieuse  et  qui  la  rend  plus  con- 
cluante. Il  soutient,  par  un  support  isolant,  un  cercle  métal- 
lique AB  [Jig.  196)  auquel  est  attaché  un  sac  conique  en  toile 


Fig.  195. 


Y. 


de  lin  ABC,  tout  à  fait  semblable  aux  filets  à  insectes.  Un  til  de 
soie  ECD  placé  dans  l'axe  du  cône  permet  de  retourner  le  filet. 
Après  avoir  électrisé  cet  appareil,  on  trouve  en  le  touchant 
avec  le  disque  de  clinquant  que  Textérieur  est  électrisé  pen- 
dant que  l'intérieur  ne  l'est  pas;  puis  en  tirant  le  fil  EC  de  ma- 
nière à  ramener  à  l'intérieur  la  face  qui  était  externe,  on  voit 
que  les  rôles  des  deux  surfaces  ont  changé  en  même  temps 
que  leurs  positions,  c'est-à-dii^  que  l'électricité  a  quitté  Tune 
pour  se  porter  sur  l'autre. 

Voici  encore  sur  le  même  sujet  une  expérience  très-ancienne 
et  tout  aussi  curieuse.  Sur  un  gros  tube  de  verre,  on  colle 
rexirémUé  d'un  long  ruban  d*étaln  laminé  qu'on  laisse  pen- 
dre, et  qui  est  terminé  par  un  pendule  formé  de  deux  petites 
balles  do  sun\\u«  On  électrisé  ce  ruban,  ce  qui  fait  diverger  les 
balles»  puis  on  Tenn^ule  sur  le  tube  en  tournant  celui-ci ,  et 
roleotricité>  qui  d^abord  était  répandue  sur  les  deux  surfaces, 
uUuulouno  peu  à  peu  les  parties  du  ruban  qui  se  superposent 
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en  s'enroulairt,  el  se  concentre  sur  celles  qui  restent  libres: 
aussi  voit-on  croître  leur  charge  et  augmenter  la  divergence 
des  balles.  L'effet  inverse  se  produit  quand  ensuite  on  déroule 
la  bande  métallique. 

DEHSITÉ  on  tPAISSEUR  ÉLEGTBUHUE.  —  Ces  expériences  nous 
montrent  clairement  que  le  fluide  électrique  libre  est  confiné 
dans  les  parties  extérieures  des  conducteurs,  et  qu'il  s'y  dis- 
tribue en  une  couche  extrêmement  mince:  mais  nous  sommes 
réduits  à  des  conjectures  si  nous  voulons  apprécier  l'épaisseur 
de  cette  couche,  ou  nous  représenter  l'état  de  condensation 
plus  ou  moins  grand  que  le  fluide  y  éprouve.  Quand  la  charge 
du  conducteur  augmente  ou  diminue,  il  se  peut  que  l'épaisseur 
croisse  ou  décroisse,  mais  il  se  peut  aussi  qu'elle  reste  inva- 
riable, et  que  ce  soit  la  densité  du  fluide  qui  varie  ;  dans  la 
première  hypothèse,  la  quantité  d'électricité  contenue  dans 
un  élément  de  cette  couche  serait  proportionnelle  à  son  épais- 
seur; dans  la  seconde,  elle  le  serait  k  sa  densité  :  mais  comme 
il  esl  indifférent  de  choisir  l'une  ou  l'autre  de  ces  hypothèses, 
on  emploiera  indifféremment  les  mots  épaisseur  électrique  ou 
densité  électrique  pour  exprimer  la  quantité  de  fluide  qui,  à 
un  moment  donné,  est  répandue  sur  Télémenl  de  la  surface 
que  Ton  considère. 

LOIS  DE  LA  DISTRIBUnOH  ÉLEGTBIOUE.  —  Si  le  conducteur  est 
sphérique,  il  est  évident,  par  la  seule  raison  de  symétrie,  que. 
la  couche  électrique  doit  être  égale  en  tous  les  points  de  la 
surface;  mais  quand  on  donne  à  ce  conducteur  une  forme 
quelconque ,  la  même  raison  ne  pouvant  être  invoquée,  il  se 
peut  que  l'électricité  se  porte  en  plus  grande  proportion  sur 
certaines  parties  que  sur  d'autres:  c'est  ce  que  l'expérience 
doit  nous  apprendre,  et  Coulomb  a  imaginé  une  méthode 
expérimentale  qui  non-seulement  permet  de  reconnaître  l'iné- 
galité des  charges  aux  divers  points  d'un  même  corps  ,  mais 
encore  d'en  rechercher  les  rapports  :  nous  allons  exposer  cette 
niéthode. 

Qn  fixe  un  disque  plan  de  clinquant  à  l'extrémité  d'une 
aiguille  en  gomme  laque  qui  est  longue  el  très-fine,  c'est  ce 
que  Coulomb  nomme  le  plan  d'épreuve  ;  ^\x\s  on  l'applique 
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sur  les  points  du  conducteur  dont  on  veut  étudier  la  charge. 
Si  ce  disque  est  irès-pelit ,  si  le  corps  touché  n'est  pas  très- 
courbe,  on  peut  admettre  que  le  plan  d'épreuve  substitue  sa 
surface  à  celle  qu'il  couvre,  et  que  l'électricité,  abandonnant 
les  points  recouverts,  se  transporte  en  totalité  sur  la  face  exié- 
Heure  du  disque.  Quand  ensuite  on  retirera  le  plan  d'épreuve, 
on  ramènera  avec  lui  toute  la  couche  électrique  qui  existait  sur 
les  parties  touchées  avant  l'opération.  ^ 

Si  donc  nous  plaçons  ensuite  ce  plan  d'épreuve  dans  la  ba- 
lance de  torsion  à  la  place  de  laboule  fixe,  vis-à-vis  l'aiguille 
mobile  primitivement  chargée  d'une  quantité  constante  d'é- 
lectricité de  même  nom,  nous  mesurerons  à  une  distance  x  h 
répulsion  A,  et  elle  sera  proportionnelle  à  la  quantité  d'élec- 
tricité enlevée,  c'est-à-dire  à  l'épaisseur  électrique.  On  répèle 
ensuite  la  même  observation  en  touchant  une  autre  partie  du 
conducteur,  on  mesure  à  la  même  distance  a  une  seconde  tor- 
sion A',  et  le  quotient  de  A  par  A'  exprime  le  rapport  des  épais- 
seurs électriques  aux  deux  points  successivement  touchés. 

Bien  que  les  raisonnements  que  nous  venons  de  faire  ne 
puissent  être  contestés,  Coulomb  jugea  qu'il  était  important 
de  les  confirmer  par  une  vérification  expérimentale ,  et  de 
prouver  directement  que  les  torsions  mesurées  sont  réelle- 
ment proportionnelles  aux  charges  des  parties  touchées.  11 
prit  à  cet  effet  une  sphère  électrisée,  et,  après  avoir  touché 
l'un  de  ses  points  avec  le  plan  d'épreuve,  il  introduisit  celui-ci 
dans  la  balance  vis-à-vis  l'aiguille  primitivement  chargée,  et 
mesura  la  répulsion  A  qui  maintenait  l'écart  ^  20  degrés.  Immé- 
diatement après,  il  mit  la  sphère  en  contact  avec  une  autre 
sphère  isolée  qui  lui  était  identique,  mais  à  l'état  naturel,  puis 
il  les  sépara  ;  il  avait  ainsi  réduit  à  la  moitié  l'épaisseur  élec- 
trique sur  la  première,  alors  il  la  toucha  de  nouveau  avec  le 
plan  d'épreuve,  remit  celui-ci  dans  la  balance  et  ne  trouva 
plus  qu'une  répulsion  moitié  moindre  à  la  même  distance  de 
20  degrés. 

Une  fois  que  l'on  a  vérifié,  comme  on  vient  de  le  faire ,  le 
principe  même  de  la  méthode,  il  faut  encore  savoir  corriger 
l'erreur  qui  résulte  de  la  déperdition  progressive  de  l'éleolri- 
cité  des  conducteurs.  Supposons  que  l'on  veuille  comparer  le> 
épaisseurs  électriques  en  des  points  a,  b  quelconques  ;  il  fau- 
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dra  d'abord  toucher  a  el  mesurer  la  répulsion  A  ;  celte  opé- 
ration prendra  environ  3  minutes.  Ensuite,  il  faudra  faire  la 
même  mesure  sur  fr,  ce  qui  donnera  une  répulsion  B  et  em- 
ploiera 3  autres  minutes  ;  mais  il  est  évident  que  la  charge  du 
point  b  a)^ant  été  diminuée  pendant  l'intervalle  qui  sépare  les 
deux  mesures,  le  rapport  de  A  à  B  sera  plus  grand  que  celui 
des  charges  réelles  que  les  deux  points  possèdent  au  même 
moment.  Pour  annuler  cette  erreur,  Coulomb  revient  ensuite 
au  point  a,  après  le  même  intervalle  de  3  minutes  ;  il  recom- 
mence la  mesure,  ce  qui  donne  une  autre  torsion  A',  et  il  ad- 
met que  la  moyenne  de  A  et  de  A'  exprime  la  répulsion  que 
Ton  eût  trouvée  en  a  si  on  avait  touché  ce  point  en  même 
temps  que  Ton  a  touché  le  point  h.  Avec  cette;  précaution  d'al- 
terner les  contacts  après  des  intervalles  de  temps  égaux,  la 
méthode  de  Coulomb  ne  laisse  plus  rien  à  désirer,  et  nous 
n'avons  plus  qu'à  faire  connaître  les  résultats  qu'elle  a  fournis 
dans  les  divers  cas  où  elle  a  été  appliquée. 

CAS  D'UNE  LAME  AUON&ÉE.  —  Coulomb  examina  la  distribu- 
tion de  rélectricilé  sur  une  lame  d'acier  qui  avait  ii  pouces 
de  longueur,  i  pouce  de  large  et  |  ligne  d'épaisseur  ;  il  donna 
au  plan  d'épreuve  la  forme  d'un  rectangle  qui  avait  3  lignes  de 
largeur  et  i  pouce  de  long,  de  façon  qu'on  pouvait  l'appliquer 
sur  toute  la  largeur  de  la  lame  à  la  fois  et  à  diverses  distances  de 
ses  extrémités.  Les  expériences  furent  faites  d'abord  au  milieu, 
ensuite  à'  i  pouce  de  l'extrémité,  puis  à  l'exlrémilé  même,  el 
enfin  on  fil  une  dernière  épreuve  en  plaçant  le  plan  sur  le  pro- 
longement de  la  lame.  Voici  les  résultats. 
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Milieu 

I  pouce  de  rextrémité 

Milieu 

I  pouce  de  rcxtrén:itc 
Milieu 

Eitrémilé 

Milieu 

Extrémité 

Milieu 

Extrémité 

Milieu 

Au  delà  du  bord 

Milieu 

Au  delà  du  bord 
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»» 


i/|0,0 
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n 


Moyenne. 


Moyenne. 


Moyenne 


KAIPOKT. 


I  ,22 
I  ,20 

1,18 


1  ,20 


/|00 

» 

ié 

m 

195 

195 

395,0 

2,02 
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390,0 

2,o5 

i85 

i85 

370,0 

2,00 

35o 

n 

tr 

H 

3o5 

n 

it 

tt 

1175 

295 

I 175,0 

3,98 

285 

285 

1 i56,o 

4,o5 

1 137 

n 

n 

// 

On  voit  que  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  est  à  peu 
près  conslanle  el  prise  comme  unité  ,  depuis  le  milieu  jusqu'à 
I  pouce  de  Texlrémité  ,  el  qu'elle  augmente  ensuite  jusqu'à 
devenir  égale  à  2,02  à  cette  extrémité  même.  Quant  à  la  troi- 
sième série  d'expériences,  où  le  plan  d'épreuve  était  placé 
dans  le  prolongement  de  la  lame,  il  faut  remarquer  que  le  plan 
recevait  sur  ses  deux  faces  une  couche  électrique  égale  à  celle 
de  la  lame  même  ,  tandis  qu'il  n'en  recevait  que  sur  Tune 
d'elles  quand  il  étail  appliqué  à  plat  sur  la  surface  ;  il  faut  donc 
diviser  par  2  les  derniers  résultats.  Alors  on  voit  que  l'é- 
paisseur à  l'extrémité  est  égale  à  2,  c'est-à-dire  double  de  l'é- 
paisseur au  milieu.  Coulomb  a  remarqué  en  outre  que  la  lon- 
gueur de  la  lame  augmentant,  la  couche  électrique  reste  encore 
constante  jusqu'à  1  pouce  de  l'extrémité,  et  devient  égale  à  2 
à  celle  extrémilé  même;  de  façon  que  si  l'on  représente  par 
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les  ordonnées  d'une  courbe  les  épaisseurs  électriques ,  celle 
courbe  se  confond  avec  une  ligne  droite  horizontale  dans  pres- 
que toute  rétendue  de  la  plaque  et  ne  se  relève  qu'aux  extré- 
mités ;  mais  cette  portion  relevée  de  la  courbe  est  toujours  la 
même  et  se  transporte  avec  les  extrémités  si  la  plaque  change 
de  longueur. 

CAS  DES  DISaUES.  —  DES  CTLINDBES.  -  DES  POINTES.  —  Celte 
augmentation  rapide  de  l'épaisseur  électrique  aux  extrémités 
d'une  lame  allongée  se  retrouve  sur  les  bords  de  toutes  les 
plaques;  ainsi  un  disque  de  métal  de  10  pouces  de  diamètre 
offrit  les  résultats  suivants  : 

Distances  Épaisseur 

aux  bords.  éleilrique. 

P 

5,0   (centre)        r  ,000 

4,0  I )OOI 

3,0  i,oo5 

2,0  '>i7o 

0,5  2,070 

0,0  2,900 

On  trouve  des  phénomènes  analogues  dans  les  prismes  ou 
cylindres  allongés.  Par  exemple,  Coulomb  étudia  un  cylindre 
à  base  circulaire  de  2  pouces  de  diamètre  et  de  3o  de  lon- 
gueur, il  était  terminé  par  deux  hémisphères,  et  les  quantités 
d'électricité  accumulées  en  son  milieu  et  à  ses  extrémités 
ont  été  trouvées  : 

Milieu .    . .  f  ,00 

2  pouces  dé  Textrémilé.  . .  i  ,7.5 

I  pouce  de  l'extrémité. . .  1 ,80 

Extrémité 2 ,  3o 

Ces  résultats  conduisent  à  une  remarque  générale,  c'est  que 
sur  toutes  les  parties  planes  d'un  conducteur  rélectriciié  est 
faible  ;  sur  les  surfaces  ayant  un  petit  rayon  de  courbure,  ou  le 
long  des  arêtes  vives ,  la  courbe  électrique  augmente,  et  quand 
le  conducteur  se  termine  par  une  pointe  de  plus  en  plus  aigui- 
sée ,  la  charge  s'accroît  jusqu'à  devenir  infiniment  grande. 
(]ette  particularité  que  présentent  les  pointes  fines  nous 
expliquera  dans  la  suite  une  série  de  faits  importants. 

25. 
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THÉORIE  KâTHÉKâTiaUE.  —  Il  est  maintenant  impossible  de 
nier  que  l'électricité  se  distribue  en  proportion  inégale  sur 
les  conducteurs;  mais  il  ne  suffit  pas  d'avoir  constaté  comme 
un  fait  d'expérience  cette  inégalité  de  répartition  du  fluide  sur 
les  différentes  parties  d'un  même  corps,  il  faut  encore  dé- 
montrer théoriquement  qu'elle  est  nécessaire  et  calculer  l'é- 
paisseur de  la  couche  électrique  sur  chaque  élément  d'une 
surface  géométriquement  connue  :  c'est  le  but  de  la  théorie 
mathématique  de  l'électricité  que  l'on  doit  à  Poisson.  Comme 
elle  exige  des  calculs  très-complexes,  nous  ne  pourrons  les 
développer;  mais  il  nous  sera  néanmoins  facile  de  donner 
une  idée  générale  des  principes  de  cette  science  et  d'énoncer 
les  principaux  résultats  auxquels  elle  a  conduit. 

Les  premières  expériences  de  Coulomb  ayant  démontré  que 
les  attractions  et  répulsions  électriques  sont  en  raison  directe 
des  quantités  d'électricité  et  inverse  du'carré  des  distances, 
Poisson  a  accepté  cette  loi  qui  est  la  base  de  toute  sa  théorie. 
En  second  lieu ,  il  fait  remarquer  que  si  un  conducteur  est 
chargé  d'électricité  libre  en  équilibre,  il  faut  nécessairement 
que  l'action  de  tout  ce  fluide  sur  un  point  intérieur  soK  nulle; 
car  si  elle  ne  l'était  pas,  il  se  ferait  en  ce  point  une  attraction 
et  une  répulsion  sur  chacun  des  deux  fluides  qui  s'y  trouvent 
réunis  et  ils  se  sépareraient;  l'équilibre  n'aura  donc  lieu  que  si 
cette  condition  est  réalisée.  Voyons  quelles  en  sont  les  consé- 
quences dans  un  cas  particulier,  celui  de  la  sphère. 

Imaginons,  dans  l'intérieur  de  cette  sphère,  des  couches 
sphériques  concentriques  et  hotnogènes  d'électricité  de  même 
nom.  En  vertu  des  lois  de  l'attraction  dans  une  sphère ,  elles 
n'auront  aucun  effet  sur  les  molécules  électriques  qui  leur 
sont  intérieures,  et  ne  produiront  de  répulsion  que  sur  les 
parties  de  fluide  situées  en  dehors  d'elles  ;  il  suit  de  là  que 
chaque  couche  sera  repoussée  du  centre  vers  la  surface  par 
les  couches  plus  profondes,  et  qu'elle  ne  sera  pas  retenue  par 
les  enveloppes  extérieures.  Toutes  les  couches  devront  donc 
venir  s'accumuler  à  la  surface  extérieure,  et  l'on  voit  qu'il  ne 
pourra  point  rester  de  fluide  libre  dans  la  masse  d'un  conduc- 
teur sphérique.  Poisson  prouve  qu'il  en  sera  de  même»  quelle 
que  soit  la  forme  que  le  conducteur  affectera,  et  il  explique 
ainsi  ce  que  l'expérience  nous  a  déjà  fait  découvrir. 
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Pour  que  la  couche  électrique  ne  puisse  exercer  d'action 
sur  un  point  intérieur,  il  faut  évidemment,  si  le  conducteur 
est  sphérique ,  qu'elle  soit  partout  également  épaisse.  Si  la 
forme  est  celle  d'un  ellipsoïde,  on  peut  se  rappeler  que  l'at- 
traction ou  la  répulsion  exercée  intérieurement  par  une  couche 
mince  comprise  entre  deux  surfaces  ellipsoïdales  semblables 
et  semblablement  placées  est  nulle  ;  par  conséquent,  il  faudra 
pour  l'équilibre  électrique  de  l'ellipsoïde  que  le  fluide  soit 
contenu  entre  l'enveloppe  extérieure  du  corps  et  une  surface 
semblable  et  semblablement  placée,  décrite  dans  l'intérieur,  à 
une  distance  fort  petite  de  la  première  ;  d'où  il  résulte  qu'aux 
extrémités  des  axes  l'épaisseur  de  la  couche  doit  être  propor- 
tionnelle à  leur  longueur.  C'est  ce  qui  est  justifié  par  les  expé-^ 
riences  de  Coulomb. 

On  voit  donc  déjà  que  la  théorie  mathématique  prévoit  com- 
ment l'électricité  doit  se  porter  à  la  surface  des  corps,  qu'elle 
explique  la  distribution  égale  sur  tous  les  points  d'une  sphère, 
et  calcule  sur  un  ellipsoïde  les  rapports  entre  les  couches  élec- 
triques aux  extrémités  des  axes.  Elle  s'applique  également  bien 
aux  cas  les  plus  compliqués ,  car  le  calcul  peut  toujours  déter- 
miner quelle  doit  être  l'épaisseur  en  chaque  point  pour  que 
l'action  de  l'électricité  totale  soit  nulle  sur  une  molécule  de 
fluide  intérieur.  Nous  allons  comparer  la  théorie  et  l'obser- 
vation pour  d'autres  expériences  de  Coulomb  dont  nous  n'a- 
vons point  encore  parlé. 

Quand  on  met  deux  sphères  égales  en  contact  et  qu'on 
étudie  par  la  méthode  du  plan  d'épreuve  la  distribution  de 
l'électricité  sur  divers  points  de  chaque  sphère,  on  trouve  que 

la  charge  est  nulle  au  point  A 
B_     ^'  ijig.  196),  et  qu'elle. reste  in- 

sensible jusqu'au  point  C  à  une 
\       distance  angulaire  égale  à  20 
-  j      degrés.  A  partir  de  ce  point, 
/      en  s'éloignant  encore  de  A, 
on  commence  à  trouver  une 

couche  électriqueappréciabie, 
qui  augmente  rapidement  jusqu'au  point  B  situé  à  90  degrés,  et 
lentement  depuis  B  jusqu'au  point  M  opposé  au  contact.  Cou- 
lomb avait  déterminé  ces  charges  avec  beaucoup  de  soin;  il 
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avait  encore  fait  des  expériences  en  réunissant  deux  sphères 
inégales  dont  les  ravons  R,  R'  étaient  dans  le  rapport  de  i  à  2, 
et  il  avait  noté  les  épaisseurs  comparées  des  couches  électri- 
ques sur  la  petite  sphère,  à  partir  du  contact  jusqu  a  rexlrémité 
opposée  du  diamètre  qui  joint  les  centres.  Tous  ces  nombres 
attendaient  pour  ainsi  dire  ia  théorie  mathématique  afin  de  lui 
servir  d'épreuve.  Aussi  Poisson  calcula-t-il  les  rapports  des 
charges  en  ces  différents  points,  et  la  comparaison  des  résul- 
tats de  Texpérience  et  du  calcul  se  trouve  dans  les  tableaux 
suivants. 

Sphères  égales. 


Distances    angulaires 

j    _. 

à  partir  du  contact. 

observées. 

calculées 

20 

0,000 

0,000 

3o 

0,20S 

0. 170 

60 

o,:99 

0,745 

9« 

1  yOOO 

I  ,OQO 

180 

1,05; 

I,l4o 

Sphères 

inégales,  R  =  i , 

R' 

î» 

3o 

o,oon 

0,000 

60 

o,588 

o,556 

90 

1 ,000 

• 

1 ,000 

iSo 

1,333 

1,353 

Dans  le  dernier  exemple,  où  les  sphères  sont  inégales. 
Coulomb  avait  de  plus  comparé  Tétat  des  deux  globes,  en 
portant  successivement  le  plan  d'épreuve  sur  l'un  et  sur 
l'autre  à  90  degrés  du  point  de  contact  ;  il  avait  trouvé  que 
lèpaisseur  est  plus  grande  sur  le  petit  globe,  dans  le  rapport 
de  1,25  à  1  ;  le  calcul  a  donni  1,24.  On  voit  avec  quelle  exac- 
titude la  théorie  mathématique  reproduit  les  conditions  expé- 
rimentales. 

C'est  avec  le  même  succès  que  l'on  a  calculé  les  quantités 
totales  d'éleclricilé  que  les  deux  globes  possèdent  l'un  et 
l'autre  après  leur  séparvUion ,  et  aussi  l'épaisseur  de  la  couche 
qui  alors  reste  uniformément  répartie  sur  chacun  d'eux.  On 
arrive  |xir  Texpérieuce  et  |xir  la  théorie  à  ces  résultats  toujours 
identiques,  que  le  gros  globe  garde  plus  d'électricité  que  le 
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peiil,  mais  que  le  petit  conserve  en  chaque  point  une  épais- 
seur électrique  plus  grande.  Enfin  le  même  accord  subsiste 
quand  on  suppose  que  la  petite  sphère  diminue  indéfiniment; 
elle  garde ,  après  avoir  été  séparée  de  la  plus  grosse,  une 
épaisseur  i,65  d'après  la  théorie  et  1  suivant  Texpérience, 
pendant  que  Tépaisseur  sur  Taulre  sphère  est  prise  comme 
égale  à  i. 
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DE  LINFLUENCE  ÉLECTRIQUE. 

Êlectrisation  par  influence.  —  Cas  où  le  corps  soumis  à  Tinfluence  «st 
déjà  élertrisé.  —  Ëiincelles.  —  Pouvoir  des  pointes.  —  Ëlectrisation 
par  influence  précédant  le  mouvement  des  corps  légers. 


Un  corps  éleclrisé  détermine,  à  dislance,  ou  une  décompo- 
sition du  fluide  neutre,  ou  une  modification  dans  la  distribu- 
tion de  réiectricité  libre  sur  tous  les  corps  placés  dans  son 
voisinage  :  cette  action  est  désignée  sous  le  nom  ^influence 
ou  ^induction  électrique, 

CAS  D'un  GOimUGTEUR  A  L'ÉTAT  HATUBEL.  —  Plaçons  dans  le 
voisinage  d*un  appareil  chargé  positivement ,  A  [Jig.  197],  un 

Fig.   197. 


conduiieur  BC  isolé  par  un  support  en  verre  et  portant  à  ses 
exlrtMuitès  dos  pendules  électriques.  Aussitôt  que  l'aciion 
de  A  se  fora  soulir,  les  pendules  du  conducteur  divergeront 
et  iadiquonnu  dos  charges  éleclriques  sur  B  et  C.  Pour  recon- 
iiattro  la  naum*  do  ces  ôlociriciiôs,  on  approche  de  B  et  de  C 
un  pondulo  isolé,  primitivement  chargé  avec  un  fluide  connu. 
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et  l'on  constate  que  Télectricité  est  positive  en  G  et  négative 
en  B  ;  de  plus,  il  y  a  sur  le  cylindre  une  section  M  qui  est  à 
rétat  neutre,  que  Ton  nomme  la  ligne  moyenne,  et  à  partir  de 
laquelle  les  charges  croissent  avec  des  signes  inverses  en  s*ap- 
prochant  des  exirémités,  où  elles  atteignent  leur  maximum. 

Si  l'on  supprime  l'électricité  du  corps  A  en  le  mettant  tout 
à  coup  en  communication  avec  le  sol,  les  pendules  s'abaissent 
subitement  et  le  conducteur  BC  rentre  à  l'état  naturel.  Il  y  a 
toutefois  une  cause  d'erreur  dont  il  faut  tenir  compte  et  qui 
devient  grave  si  l'air  est  humide  :  c'est  que  les  électricités  sé- 
parées en  B  et  G  s'échappent  dans  l'air  pendant  la  durée  de 
l'expérience,  et  comnie  la  négative  se  perd  plus  vite  que  la 
positive,  on  trouve,  après  le  retour  de  A  à  l'état  naturel,  un 
reste  de  fluide  positif  sur  BG  ;  mais  ce  n'est  là  qu'une  pertur- 
bation amenée  par  des  causes  étrangères  et  que  Ton  peut 
diminuer,  une  fois  qu'on  est  averti ,  en  apportant  aux  expé- 
riences  les  soins  qu'elles  exigent. 

La  théorie  des  deux  fluides  explique  ces  faits  de  la  manière 
la  plus  simple  :  en  effet,  l'électricité  de  A  attirant  et  repous- 
sant les  molécules  négatives  et  positives  qui  composent  le 
fluide  naturel,  les  sépare,  transporte  les  négatives  vers  B  où 
elles  s'accumulent,  et  les  positives  vers  Textrémité  la  plus 
éloignée  G  où  elles  sont  retenues  par  l'air.  11  est  évident  que 
ces  charges  contraires  devront  être  les  plus  grandes  possibles 
sur  les  deux  bouts  du  conducteur,  et  aller  en  diminuant  jus- 
qu'à devenir  nulles  en  s'étendant  vers  une  section  moyenne  M 
qui  sera  à  l'état  naturel  ;  et  comme  ces  électricités  ne  sont 
maintenues  à  distance  que  par  l'action  du  fluide  qui  est  en  A, 
elles  doivent  se  réunir  et  recomposer  l'état  neutre  quand  la 
force  qui  les  a  séparées  cesse  d'agir,  c'est-à-dire  quand  on  dé- 
charge le  corps  A. 

Pendant  que  le  conducteur  A  agit  pour  décomposer  le  fluide 
neutre  de  BG ,  les  électricités  séparées  en  B  et  en  G  tendent  à 
se  réunir  en  vertu  de  leur  attraction  mutuelle  :  il  suit  de  là 
que  la  décomposition  se  limitera,  et  que  l'état  d'équilibre  sera 
atteint  qiiànd  la  force  qui  tend  à  réunir  les  fluides  séparés  sera 
devenue  égale  à  l'action  de  A  qui  détermine  leur  séparation. 

Les  deux  fluides ,  bien  que  leurs  quantités  totales  soient 
égales,  ne  peuvent  être  distribués  d'une  manière  symétrique 
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sur  BM  ei  MC,  ei  l'épaisseur  de  la  couche  électrique  doit  être 
plus  grande  en  B  qu'en  C,  car  raltraclion  qui  accumule  le  fluide 
négatif  en  B  est  plus  grande,  à  cause  de  la  distance  moindre, 
que  la  répulsion  qui  refoule  le  positif  en  C  :  d*où  Ton  conclut, 
en  premier  lieu,  que  la  ligne  moyenne  est  plus  près  de  B  que 
de  C,  ce  que  l'expérience  vérifie,  et  ensuite  que  la  perte  de  l'é- 
lectricité positive  doit  être  plus  lente  que  celle  de  l'électricité 
négative,  ce  qui  fait  qu'en  prolongeant  l'expérience  on  finit 
par  n'avoir  plus  que  du  fluide  positif  sur  le  conducteur.  On 
conçoit,  en  outre,  que  si  on  change  la  forme  et  là  distance  du 
conducteur  BC,  la  distribution  d'électricité  changera.  Si,  par 
exemple,  BC  augmentait  progressivement  de  longueur,  l'attrac- 
tion réciproque  des  deux  électricités  séparées  sur  sa  surface 
diminuerait  en  même  temps,  et  comme  c'est  cette  attraction 
qui  limite  la  décomposition,  il  s'accumulerait  d'autant  plus  de 
fluide  sur  BC  que  sa  longueur  serait  plus  grande.  Cette  der- 
nière remarque  va  tout  de  suite  trouver  son  application. 

Revenons  à  l'expérience  primitive  ;  mais  au  lieu  d'isoler  le 
conducteur  BC,  réunissons-le  avec  le  sol  par  une  communica- 
tion métallique  établie  d'abord  en  C.  L'influence  se  produira 
comme  précédemment,  mais  avec  celle  différence  essentielle 
que  ce  ne  sera  plus  le  conducteur  BC  seulement  qui  sera  in- 
fluencé, ce  sera  un  conducteur  composé  de  BC,  de  la  tige  de 
communication  et  de  la  terre  tout  entière.  Dans  ce  cas ,  les 
points  B  et  C  seront  chargés  négativement ,  la  ligne  moyenne 
sera  reculée  indéfiniment,  et  puisque  le  conducteur  total  est 
devenu  infini,  la  charge  doit  avoir  augmenté.  Aussi  voit-on  la 
divergence  du  pendule  devenir  plus  grande  en  B  au  moment 
même  où  on  établit  la  réunion  du  point  C  avec  le  sol. 

Que  l'on  enlève  ensuite  la  tige  de  communication,  on  ne  chan- 
gera rien  ni  à  la  quantité  de  fluide  négatif  que  contient  BC,  ni 
à  sa  distribution  sur  les  divers  points  ;  mais  si  on  vient  enfin 
ou  à  éloigner,  ou  à  décharger  le  conducteur  A,  l'éleciricité 
se  répand  librement  sur  BC  qui  se  trouve  ainsi  et  reste  chargé 
par  influence  d'un  fluide  contraire  à  celui  de  A.  En  résumé, 
nous  venons  de  constater  trois  phénomènes  distincts  :  i"  un 
développement  de  deux  électricités  contraires  aux  deux  bouts 
d'un  cylindre  influencé  ;  2"  le  retour  de  ce  conducteur  à  l'é- 
tat  naturel  quand  l'influence  cesse  ;  3"  une  charge  permanente 
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de  BC  avec  une  éleclricilé  contraire  à  A,  quand  d'abord  on 
touche  le  conducteur,  qu'ensuite  on  enlève  la  communication 
et  qu'enfin  on  décharge  A. 

Nous  avons  supposé  que  l'on  établissait  la  communication  du 
conducteur  avec  le  sol  en  touchant  le  point  C  qui  est  le  plus 
éloigné  de  A;  mais  on  pourrait  toucher  toute  autre  partie  de  BC 
et  même  le  point  B,  sans  changer  le  résultat  général  de  l'expé- 
rience. L'iniluence  se  produirait  toujours  de  la  même  ma- 
nière ;  la  ligne  moyenne  serait  encore  à  l'infini  ;  tous  les  points 
de  BC  et  ceux  de  la  tige  seraient  chargés  négativement  ;  en 
enlevant  cette  lige,  le  conducteur  conserverait  encore  de 
réleclricilé,  qui  se  répandrait  librémenfsur  toute  la  surface 
si  on  enlevait  le  conducteur  A. 

Pour  compléter  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  faut  encore 
ajouter  que  si  le  corps  A  était  isolé  dans  l'air,  loin  de  tout  con- 
ducteur tel  queBC,  l'électricité  dont  il  est  chargé  se  distribuerait 
librement  sur  lui  en  prenant  en  chaque  point  des  épaisseurs 
uniquement  déterminées  par  la  forme  de  la  surface.  Mais  au 
moment  où  A  agit  sur  BC  pour  y  séparer  les  deux  électricités, 
celles-ci  réagissent  à  leur  tour  sur  le  fluide  de  A,  et  comme  l'é- 
lectricité négative  qui  est  en  B  produit  un  effet  prépondérant  à 
cause  de  sa  distance  plus  petite,  elle  attire  le  fluide  positif  de  A 
sur  les  points  les  plus  rapprochés.  La  distribution  se  trouve 
donc  modifiée  par  réaction  sur  le  corps  inducteur,  et  il  y  a  en 
regard  deux  électricités  contraires  accumulées  en  A  et  B. 

CAS  D'UN  GOUDïïGTEUB  ËLECTBISË. — Jusqu'à  présent  nous  avons 
supposé  que  le  conducteur  soumis  à  l'influence  élait  originaire- 
ment à  l'état  naturel,  ce  n'est  là  qu'un  cas  particulier,  et  si  nous 
voulons  traiter  dans  leur  ensemble  les  phénomènes  qui  nous 
occupent,  il  faut  examiner  l'action  réciproque  de  deux  conduc- 
teurs chargés  tous  deux  d'électricités  semblables  ou  contraires, 
leur  donner  des  formes  quelconques,  et  les  placer  à  toutes  les 
distances  possibles.  On  voit  aussitôt  combien  il  serait  difficile 
à  l'expérience  de  résoudre  ce  problème  général.  Aussi  Cou- 
lomb n'a-t-il  employé  que  des  conducteurs  sphériques,  égaux 
ou  inégaux.  11  les  plaçait  sur  un  appareil  représenté  (^g*.  198), 
qui  permet  d'écarter,  en  le  faisant  glisser  dans  une  rainure,  le 
pied  de  l'isoloir  qui  supporte  l'une  des  sphères;  on  mesurait 
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les  dislances  sur  une  règle  graduée,  et  Ton  constatait  la  na- 
ture de  réleciricilé  répandue  sur  les  sphères  en  touchant  leurs 

Fig.  198. 


différents  points  avec  un  plan  d'épreuve  que  Ton  présentait  en- 
suite à  un  éiectroscope  chargé. 

Le  premier  et  le  plus  simple  des  cas  examinés  par  Coulomb 
est  C(*lui  où  les  deux  sphères  de  dimensions  inégales  sont 
d'abord  mises  au  contact  et  chargées  en  commun.  On  sait  déjà 
qu'à  ce  moment  il  n'y  a  pas  de  fluide  libre  aux  points  qui  se 
louchent.  On  éloigne  ensuite  la  petite  sphère  B,  et  alors  l'in- 
fluence réciproque  changeant  d'intensité,  on  voit  se  produire 
en  B'  {/ig,  i9())  de  l'électricité  négative  sur  la  partie  qui  regarde 

Fig.  199- 
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\,  et  do  la  positive  au  point  opposé.  La  distance  continuant  à 
augmenter,  la  petite  sphère  arrive  à  une  position  d  étei  minée  B* 
où  elle  n'a  plus  que  de  l'électricité  positive  et  se  reirou^ve  à 
l'état  naturel  aux  parties  les  plus  voisines  de  A,  comme  au 
moment  où  le  contact  avait  lieu.  Quand,  enfîn,  elle  est  en  B" 
et  au  delà,  elle  est  chargée  positivement  dans  tous  ses  points, 
mais  inégalement.  11  faut  doue  admettre  que  l'influence  a 
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d'abord  augmenté  jusqu'à  une  dislance  A B',  puis  qu'elle  a 
diminué,  et  qu'arrivée  en  B",  la  sphère  B  conlieni  la  même 
quantité  de  fluide  libre,  distribué  à  peu  près  de  la  même  ma- 
nière qu'au  moment  oii  elle  touchait  A.  Coulomb  a  mesuré  la 
distance  de  A  à  B*',  et  il  a  vu  qu'elle  diminuait  jusqu'à  devenir 
nulle  quand  la  sphère  B  augmentait  jusqu'à  devenir  égale  à  A  : 
les  mesures  qu'il  a  obtenues  pourront  servir  d'épreuves  à  la 
théorie  mathématique. 

Dans  le  deuxième  cas,  qui  est  beaucoup  plus  général,  le^ 
deux  sphères  ont  reçu  séparément,  sans  être  mises  au  contact, 
des  quantités  quelconques  de  fluide  de  même  nom  ;  dès  lors, 
Tune  d'elles  en  possède  moins  qu'elle  n'en  prendrait  si  on 
les  faisait  toucher:  supposons  que  ce  soit  B.  il  y  a  toujours 
une  position  B  [Jig.  200)  pour  laquelle  tout  le  fluide  est  con- 

Fig.  200. 
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centré  vers  G  et  a  abandonné  la  partie  D  qui  est  en  regard  de  A. 
Quand  la  distance  diminue  jusqu'en  B',  l'influence  augmente 
en  énergie,  et  il  se  fait  une  décomposition  de  fluide  neutre  qui 
amène  de  l'électricité  négative  en  D'  et  ajoute  du  fluide  positif 
en  G  à  celui  que  la  sphère  avait  primitivement  reçu.  Alors  il 
y  a  une  ligne  moyenne  comme  dans  nos  primitives  expé- 
riences, elle  est  entre  B'  et  D'. 

11  y  a  enfin  à  examiner  le  troisième  cas  oii  les  deux  sphères 
seraient  chargées  d'électricités  contraires  en  quantité  quel- 

Fig.  201. 


conque.  Ici  il  y  a  toujours  attraction  entre  les  électricités  qui 
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tendent  à  s*accunr)uler  sur  les  faces  en  regard,  et  il  y  a  une 
position  B{Jig.  201)  pour  laquelle  tout  le  fluide  a  abandonné 
le  point  opposé  C.  En  rapprochant  la  sphère  B,  une  décompo- 
siiion  secondaire  aura  lieu  et  l'on  trouvera  de  l'électricité 
positive  en  C,  négative  en  D';  celle-ci  sera  plus  abondante 
que  celle-là,  et  la  ligne  moyenne  se  placera  généralemei.l 
entre  le  centre  et  le  point  C 

Coulomb  s'est  contenté  de  constater  ces  faits  généraux  sans 
tenter  de  mesures  numériques.  Nous  voyons  qu'en  résumé 
deux  corps  électrîsés  ou  non  tendent  toujours  à  se  constituer 
en  des  états  électriques  inverses  à  leurs  points  les  plus  voisins, 
pourvu  qu'on  les  rapproche  assez,  et  qu'à  Texceplion  du  seul 
cas  où  ils  ont  été  primitivement  mis  au  contact,  il  devra  y  avoir 
une  recombinaison  de  ces  fluides  quand  les  corps  se  louche- 
ront. Nous  verrons  bientôt  qu'alors  une  étincelle  jaillit  entre 
eux  si  on  les  rapproche  assez,  excepté  quand  le  contact  primitif 
les  avait  mis  en  équilibre. 

En  réfléchissant  à  tous  ces  phénomènes,  on  voit  clairement 
qu'ils  ne  sont  qu'une  extension  de  ceux  que  nous  avons  étu- 
diés sous  le  nom  de  distribution  électrique.  Celte  distribution 
n'était,  en  effet,  que  l'état  d'équilibre  des  fluides  sur  un  seul 
corps ,  ei  les  phénomènes  d'influenre  résultent  uniquement 
de  l'équilibre  qui  s'établit  entre  les  actions  des  éleciricilés 
répandues  sur  plusieurs  corps  voisins.  Dès  lors  la  condition 
mathématique  qui  permit  à  Poisson  de  calculer  le  mode  de  dis- 
tribution sur  un  corps  unique  n'a  besoin  que  d'être  étendue  à 
plusieurs  conducteurs  voisins  pour  qu'on  en  puisse  anahti- 
quement  déduire  l'équilibre  par  influence.  Voici  l'énoncé  <Ie 
celte  condition  : 

(C  Si  plusieurs  conducteurs  électrisés  sont  mis  en  présenc 
et  qu'ils  parviennent  à  un  étal  électrique  permanent,  il  faudr.i 
que  la  résultante  des  actions  des  couches  électriques  qui  les  re- 
couvrent sur  un  point  quelconque  pris  dans  l'intérieur  de  Tun 
des  corps,  soit  nulle.  Car,  si  cette  résultante  n'était  pas  m  Ile, 
l'éleclricilé  neutre  qui  réside  au  point  que  l'on  considère  serait 
décomposée  et  l'état  éleclriciue  changerait,  contrairement  à 
r hypothèse  que  l'on  a  faite  de  sa  permanence,  m 

En  traduisant  ce  principe  en  calcul,  Poisson  parvint  nor.- 
seuleinent  à  expliquer  tous  les  faits  généraux  de  rinfluenco 
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électrique,  mais  à  en  trouver  les  conditions  numériques  dans 
un  très-grand  nombre  de  cas.  Ici  l'analyse  a  dépassé  de  beau- 
coup Texpérience,  mais  ses  conclusions  n*ont  point  été  véri- 
fiées, faute  de  mesures  auxquelles  on  pût  les  comparer. 

CAS  DES  GOBPS  KAIIYAIS  CONDUGTEUBS.  —  Nous  étudierons  suc- 
cessivement les  cas  où  un  corps  isolant  est  soumis  à  l'influence 
d*une  source  électrique,  i**  à  distance;  2°  en  contact  pendant 
peu  de  temps  ;  3"  en  contact  pendant  longtemps. 

I.  M.  Matteuccisuspenditparunfildecocon,  au  centre  d'une 
floche  en  verre  pleine  d'air  desséché,  de  petites  aiguilles  de 
soufre,  de  résine  ou  de  gomme  laque,  puis  il  approcha  d'elles 
un  corps  électrisé  A  :  à  Tinstant  elles  se  dirigèrent  vers  lui, 
comme  une  aiguille  aimantée  vers  un  barreau  de  fer,  en  exé-* 
cutant  des  oscillations  autour  de  leur  position  d'équilibre.  Tant 
que  dura  l'influence,  elles  donnèrent  des  signes  électriques,, 
contraires  à  ceux  du  corps  inducteur  à  leur  bout  le  plus  rap- 
proché de  lui,  et  de  même  sens  à  leur  extrémité  la  plus  éloi- 
gnée. Aussitôt  que  l'on  éloigna  le  corps  électrisé  A,  les  aiguilles 
revinrent  instanlanément.à  Tétatnaturel.  A  l'intensité  près,  qui 
est  très-faible,  ces  effets  sont  identiques  à  ceux  que  montrent 
les  corps  conducteurs. 

Cependant,  si  l'on  réfléchit  à  la  difficulté  et  à  la  lenteur  avec 
lesquelles  les  fluides  électriques  se  transpcrtenl  le  long  des 
corps  isolants,  on  sera  convaincu  que,  malgré  l'identité  des 
effets,  le  mode  de  distribution  électrique  ne  peut  être  le  même 
dans  les  deux  cas ,  c'est-à-dire  que  les  deux  électricités  qui 
composent  le  fluide  neutre  ne  peuvent  se  désunir  et  se  trans- 
porter instantanément  aux  deux  bouts  des  aiguilles  isolantes, 
s'y  maintenir  séparées  par  une  ligne  moyenne  tant  que  dure 
l'influence,  et  se  réunir  aussitôt  qu'elle  cesse  en  cheminant 
rapidement  l'une  vers  l'autre.  11  faut  donc  chercher  une  autre 
explication. 

Pour  la  trouver,  considérons  le  cas  hypothétique  011  l'on 
aurait  une  suite  de  conducteurs  très-petits  et  très-voisins  A,  B, 
C,  D  [fig>  101),  A  l'instant  où  nous  placerons  en  avant  de  A  un 
corps  électrisé,  par  exemple  négativement,  les  fluides  neutreî? 
se  décomposeront  tout  le  long  de  la  série,  chaque  extrémité 
antérieure  se  chargera  positivement  et  chaque  bout  postérieur 
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négativement;  et  comme  les  fluides  de  noms  contraires  qui 
sont  opposés  entre  eux  dans  les  intervalles  de  deux  conduc- 

Fig.    202. 
A  B  C  D  E 
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leurs  voisins  exercent  des  actions  inverses,  l'effet  total  de  hi 
série  de  corps  sera  sensiblement  réduit  à  celui  des  électricités 
positive  et  négative  qui  se  trouvent  aux  deux  bouts  A  el  E. 
On  conçoit  maintenant  que  si  chaque  molécule  d'un  corps 
isolant  se  conduit  comme  chacun  des  conducteurs  A,  B,  C,..., 
l'effet  observé  par  M.  Maiieucci  s'explique  naturellement,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  recourir  à  une  transmission  instantanée 
des  fluides  sur  les  aiguilles.  On  admet  qu'il  en  est  ainsi,  et  les 
molécules  des  corps  prenant  deux  pôles  électriques,  on  dit 
qu'elles  sont  polarisées» 

II.  Quand  un  corps  Inducteur  électrisé  A  touche  une  sub- 
stance isolante,  l'effet  que  nous  venons  d'analyser  doit  se  pro- 
duire d'abord  ;  mais  aussitôt  que  l'action  se  prolonge ,  le  mode 
de  distribution  commence  à  changer.  Les  fluides  de  nom  con- 
traire à  celui  de  A  attirés  par  lui,  et  les  fluides  de  même  nom 
qui  sont  repoussés,  se  transportent  peu  à  peu  sur  la  substance, 
qui  n'est  jamais  absolument  isolante,  et  bientôt  les  points  en 
contact  sont  électrisés  positivement  si  A  est  néeratif,  et  les  par- 
ties plus  éloignées  ont  l'électricité  négative.  Puis,  si  Ton  en- 
lève le  corps  A,  la  recomposition  des  fluides  commence  à  se 
faire,  mais  avec  la  même  lenteur  que  leur  décomposition  s'é- 
tait produite.  Ceci  est  confirmé  par  une  expérience  d'iEpînus, 
que  M.  Malteucci  a  répétée  et  complétée.  On  place  sur  un  gâ- 
teau de  résine  neutre  un  corps  chargé  négativement  ;  au  bout 
d'une  minute  on  enlève  celui-ci,  et,  par  un  pendule  char|;é, 
on  constate  une  plage  positive  sur  les  points  qui  ont  été  tou- 
chés et  un  cercle  négatif  qui  l'entoure. 

IVIais  on  doit  à  M.  Malteucci  une  expérience  plus  concluante. 
Ayant  formé  une  pile  de  lames  minces  de  mica  superposées  et 
pressées,  il  arma  les  faces  extrêmes  de  deux  conducteurs  mé- 
talliques et  fit  communiquer  l'un  avec  la  machine  électrique , 
pendant  que  l'autre  touchait  au  sol.  Au  bout  de  quelque 
tennps,  il  enleva  les  conducteurs  et  sépara  les  lames  qu'il 
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trouva  toutes  électrisées ,  négativement  sur  la  face  qui  regar- 
dait le  conducteur  positif  et  positivement  sur  sa  surface  oppo- 
sée. Chacune  des  lames  de  mica  avait  donc  subi  le  genre  de 
décomposition  que  nous  venons  de  décrire  et  Tavait  conservé 
après  Taction  terminée. 

Ce  qu'il  faut  remarquer  avec  soin,  c'est  que,  bien  que  le 
contact  ait  lieu,  il  ne  se  fait  point  de  transmission  de  fluide  du 
corps  inducteur  au  corps  isolant  induit.  L'expérrence  sui- 
vante va  prouver  que  cette  transmission  n'a  pas  lieu  davantage 
au  contact  d'un  corps  isolant  électrisé  et  d'un  conducteur  sou- 
mis à  son  influence.  On  électrisé  par  frottement  un  gâteau  de 
résine  qui  devient  alors  négatif,  et  l'on  dépose  sur  sa  surface 
un  plateau  métallique  ;  celui-ci  subit  la  décomposition  par 
influence  sans  recevoir  d'électricité  par  communication,  car  si 
on  touche  sa  surface  opposée  au  gâteau,  on  reçoit  une  étincelle 
négative,  et  si  après  cela  on  le  soulève  avec  un  manche  iso- 
lant ,  il  est  chargé  positivement ,  c'est-à-dire  d'une  électricité 
contraire  à  celle  du  gâteau. 

III.  Tous  ces  effets  produits  au  contact  ne  se  montrent  que 
pendant  un  certain  temps  ;  quand  l'expérience  est  prolongée 
davantage,  ils  disparaissent  :  alors  la  communication  électrique 
directe  se  fait  entre  le  corps  chargé  et  la  substance  isolante. 
Ainsi  les  isoloirs  des  machines  électriques  prennent  de  l'élec- 
tricité positive  dans  toute  leur  étendue  ;  ainsi  les  lames  de 
mica  superposées  dans  l'expérience  de  M.  Malteucci  linis- 
seni  par  être  toutes  chargées  positivement  sur  leurs  deux  sur- 
faces. On  voit  qu'à  la  longue  tout  corps  isolant  transmet  l'élec- 
iricité ,  mais  avec  une  lenteur  proportionnée  à  son  pouvoir 
d'isolement. 

MM.  Matieucci  et  Faraday  ont  tous  deux  montré  que  cette 
transmission  lente  ne  se  fait  pas  seulement  par  l'extérieur, 
mais  par  la  masse  entière  des  mauvais  conducteurs.  On  touche 
une  machine  électrique  par  un  bâton  de  résine  qui  Onit  par 
devenir  positif  dans  une  grande  longueur;  après  cela 'on  le 
frotte  avec  une  étoffe  de  laine,  ce  qui  le  rend  négatif;  mais  en 
l'abandonnant  à  lui-même,  il  redevient  neutre,  puis  reprend 
de  l'électricité  positive,  ce  qu'on  peut  expliquer  en  suppo- 
sant que  cette  électricité,  primitivement  fournie  par  la  ma^ 
.chine,  a  pénétré  dans  le  corps,  qu'elle  a  été  ensuite  recouverte 
I.  26 
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de  fluide  négatif  par  le  frottement,  et  que  peu  à  peu  elle  re- 
vient de  Tintérieur  à  la  surface.  Un  cube  de  sperma  ceii  ou 
d'acide  stéarique  est  d'abord  électrisé  par  la  machine  ;  quand 
Taciion  a  duré  pendant  longtemps ,  on  le  lave  à  Talcool ,  ce 
qui  lui  enlève  toute  électricité;  mais  quelque  temps  après  elle 
revient  de  l'intérieur  et  reparaît  à  la  surface. 

GOmUNIGATIOH  PAB  CONTACT.  ~  ÉTINCELLE.  —  L'étude  que 
nous  venons  de  faire  de  l'influence  électrique  va  maintenant 
nous  conduire  à  .une  explication  plus  complète  de  phéno- 
mènes que  nous  connaissons  déjà.  Nous  avons  admis  qu'au 
nK)ment  où  l'on  approche  un  conducteur  à  l'état  naturel  d*un 
autre  corps  électrisé,  il  reçoit  de  lui  par  transmission  direcie 
el  sous  forme  d'étincelle  une  partie  de  son  éleclricilé.  Il  est 
bien  vrai  que  le  résultai  final  est  le  même  que  si  celte  trans- 
mission avait  lieu  ;  mais  il  ne  l'est  pas  que  le  transport  élec- 
trique se  fasse  de  cette  manière. 

Approchons  une  sphereBd'unconducieurA(^g^.  201,  p.  397): 
l'influence  de  A  amènera  du  fluide  négatif  en  B,  et  la  réaction  de 
celui-ci  sur  A  accumulera  du  fluide  positif  en  regard.  Il  y  aura 
donc  en  présence  sur  A  et  B  des  charges  électriques  de  noni^ 
contraires  dont  les  épaisseurs  croîtront  à  mesure  que  leur  dis- 
tance diminuera. 

Or,  quand  de  l'électricité  est  accumulée  à  la  surface  d*uii 
corps,  elle  y  forme  une  couche  mince  composée  d'une  infînité 
de  molécules  qui  se  repoussent  mutuellement  et  qui,  en  vertu 
de  cette  répulsion,  tendent  d'une  part  à  pénétrer  dans  rimé- 
rieur  du  conducteur,  et  de  l'autre  à  s'échapper  à  travers  l'air,  à 
peu  près  comme  un  gaz  enfermé  dans  un  vase  presse  contre 
les  parois  opposées  qui  le  retiennent.  De  là  le  nom  de  pres- 
sion ou  tension  électrique  donné  à  l'effort  exercé  par  réleclri- 
cité.  11  est  proportionnel  au  nombre  de  molécules  accumulées, 
c'est-à-dire  à  l'épaisseur  de  la  couche  et  aussi  à  la  force  ré- 
pulsive que  tout  le  fluide  exerce  sur  une  molécule  isolée  ;  le 
calcul  montre  que  cette  force  est  elle-même  proportionnelle 
à  l'épaisseur,  d'où  il  résulte  que  la  tension  électrique  en  un 
point  varie  comme  le  carré  de  l'épaisseur  de  la  couche  élec- 
trique. 11  y  a  donc  aux  parties  en  regard  des  deux  corps  A  et  B 
deux  fluides  contraires  qui  tendent  isolément  à  s'échapper  à 
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travers  Tair  el  qui  de  plus  exercent  de  Tun  à  Faulre  une  attrac- 
tion qui  augmente  encore  l*elTort  qu'ils  font  pour  se  réunir. 

Nous  savons  d'un  autre  côté  que  le  pouvoir  isolant  d'une 
substance  diminue  rapidement  avec  son  épaisseur  ;  par  consé- 
quent, la  résistance  opposée  par  Tair  finira,  si  l'on  rapproche 
assez  les  conducteurs,  par  devenir  moindre  que  Teffort  crois- 
sant des  molécules  électriques  pour  se  recombincr  ;  alors 
elles  s'échapperont  brusquement  et  se  réuniront  avant  que  le 
contact  ait  lieu.  C'est  là  ce  qui  produit  l'étincelle  et  l'explo- 
sion qui  l'accompagne. 

Après  cette  étincelle,  et  le  contaci  étant  établi,  une  partie 
de  l'éleôlricité  positive  de  A  aura  reproduit  du  fluide  neutre 
avec  une  quantité  équivalente  de  l'électricité  négative  qui  était 
en  B,  et  il  restera  sur  B  une  proportion  de  fluide  positif  égaie 
à  celle  qui  a  été  annulée  sur  A.  Le  résultat  est  donc  le  même 
que  si  cette  proportion  avait  passé  de  A  sur  B  par  communi- 
cation ;  mais  on  voit  que  réellement  il  n'y  a  pas  eu  de  partage 
entre  les  deux  corps,  que  l'électrisation  par  contact  a  été  pré- 
cédée et  préparée  par  une  influence  électrique  à  distance,  et 
que  l'étincelle  est  la  manifestation  physique  de  la  réunion  à 
travers  l'air  des  deux  fluides  contraires. 

Cela  nous  explique  de  nombreuses  particularités.  Quand  le 
corps  approché  d'une  source  électrique  est  bon  conducteur, 
mais  isolé,  l'étincelle  est  nette,  mais  petite;  elle  est  beau- 
coup plus  bruyante  et  plus  longue  s'il  est  en  communication 
avec  le  sol  :  c'eét  qu'alors  la  masse  de  fluide  accumulée  par 
l'influence  avant  l'explosion  était  plus  considérable.  On  pré- 
voit également  que  plus  les  surfaces  opposées  seront  larges, 
plus  l'étincelle  sera  forte,  car  les  quantités  de  fluide  qui  sont 
séparées  par  l'induction  augmentent  avec  la  dimension  des 
corps  qui  sont  en  regard.  Tous  ces  phénomènes  changent 
quand  le  corps  que  l'on  oppose  à-la  source  électrique  est  mau- 
vais conducteur.  On  sait  que,  dans  ce  cas,  l'influence  se  fait 
tout  autrement  et  qu'elle  se  réduit  à  polariser  toutes  les  mo- 
lécules du  corps  isolant.  11  y  a  bien  encore  sur  les  parties  voi- 
sines une  électricité  contraire  à  celle  du  corps  inducteur;  mais 
elle  est  localisée  sur  chaque  élément,  et  ce  n'est  pas  une  étin- 
celle unique  qui  peut  décharger  ces  parties,  mais  une  série 
d'étincelles  élémentaires  dirigées  vers  chaque  point  :  c'est,  en 

26. 


4o4  VINGT-QUATRIÈME  LEÇON, 

effet,  ce  que  Ton  observe.  Par  exemple,  si  Ton  promène  suc- 
cessivement sur  un  gâteau  de  résine  des  conducteurs  élec- 
trisés  positivement  et  négativement,  on  entend  des  décrépîla- 
lions  très-faibles ,  et  Ton  communique  aux  points  touchés 
réiectricité  positive  et  négative.  On  peut  ensuite  rendre  ces 
électricités  sensibles  en  agitant,  puis  en  projetant  sur  le  gâ- 
teau une  poudre  composée  de  minium  et  de  fleur  de  soufre; 
le  minium  s'attache  aux  points  négatifs,  le  soufre  aux  parties 
positives,  et  cette  séparation  vient  de  ce  que,  dans  le  frotte- 
ment préalable  du  soufre  contre  leminium,  le  premier  s'élec- 
trise  négativement  et  le  second  positivement.  Ces  dessins,  qui 
portent  le  nom  ûejigures  de  Liclitenberg,  sont  très-différents 
d'aspect  sur  les  points  chargés  par  les  deux  électricités  de 
noms  contraires. 

Comme  on  veut  expliquer  tout ,  on  a  discuté  pour  savoir  de 
quel  côté  vient  Télincelle  et  vers  quel  point  elle  va.  Ce.  n'est 
point  une  question  que  Ton  puisse  résoudre,  caria  théorie  ne 
peut  Taborder  et  l'expérience  fait  voir  l'étincelle  instantané- 
ment et  au  même  moment  en  tous  les  points  de  l'espace  qu'elle 
franchit  ;  elle  n'a  d'ailleurs  aucune  dissymétrie  :  c'est  un  trait 
lumineux  qui  a  le  même  aspect  à  ses  deux  bouts.  On  s'est  de- 
mandé quelle  est  la  cause  du  bruit  que  l'on  entend,  et  Ton  ima- 
gina qu'il  provient  de  l'agitation  de  l'air,  ce  qui  ne  fait  que  re- 
culer la  question.  Enfîn  on  a  cherché  à  expliquer  la  lumière  de 
l'étincelle.  Un  peu  de  réflexion  montre  que  pour  résoudre  ces 
questions  il  faudrait  d'abord  avoir  une  idée  nette  de  l'éleciri- 
oité,  et  nous  sommes  loin  d'en  être  arrivés  là.  Dans  ces  sortes 
do  phénomènes,  et  quand  on  sait  si  peu  de  chose,  la  seule  res- 
source que  Ton  ait  est ,  en  avouant  tout  ce  que  l'on  ignore , 
de  n^cueillir  toutes  les  circonsiances  qui  peuvent  nous  in- 
struire :  c'est  le  nde  auquel  nous  allons  nous  réduire. 

L*èliueelle  est  rectiUgne  quand  elle  est  peu  longue  :  si  elle 
jaillit  entre  deux  conducteurs  éloignés,  elle  devient  sinueuse 
rouune  un  éclair  et  quelquefois  se  sépare  en  plusieurs  bran- 
ches. Si^  couleur  varie  du  pourpre  au  blanc  bleuâtre,  mais  cette 
couleur  dépend  des  métaux  entre  lesquels  elle  part.  On  doit  à 
Massou  de  curieuses  expériences  sur  ce  point.  Toute  lu- 
nùèiv  étant  tn^mpost^  de  couleurs  élémentaires  que  l'on  ana- 
lyse a\ec   un  piismo»  il  faut*  si  Ton  veut  savoir  commeni 
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la  lumière  électrique  est  constituée,  l'analyser  de  la  même 
manière  ;  or,  au  rebours  du  spectre  solaire  qui  est  continu  du 
rouge  au  violet  et  qui  n*est  interrompu  que  par  des  lignes  très- 
minces  que  Ton  nomme  les  raies,  le  spectre  électrique  est 
formé  de  raies  brillantes,  très-nettement  dessinées  et  très-fines, 
entre  lesquelles  se  trouvent  de  larges  intervalles  obscurs.  La 
position  de  .ces  raies  brillantes,  leur  nombre  et  leur  largeur, 
sont  uniquement  dépendants  de  la  nature  des  métaux  entre 
lesquels  jaillit  l'étincelle.  Il  y  a  même  cette  circonstance  re- 
marquable, qu'un  alliage  de  deux  métaux  donne  la  superposi- 
tion des  deux  systèmes  de  bandes  fournies  séparément  par 
chacune  des  substances  qui  le  composent  :  ainsi  nous  voyons 
apparaître  un  premier  fait  qui  montre  une  dépendance  entre 
la  lumière  électrique  et  les  corps  ;  nous  verrons  dans  la  suite 
qu'ils  sont  entraînés  par  l'étincelle. 

Dans  les  divers  gaz,  la  couleur  de  l'étincelle  est  variable,  ce 
qui  montre  aussi  qu'ils  ne  sont  pas  sans  influence  sur  la  pro-^ 
duction  de  la  lumière.  Faraday  étudia  celte  couleur  avec  soin, 
et  ses  observations  se  résument  ainsi  : 

Air * Blanche ,  un  peu  bleue. 

Azote Bleue  ou  pourpre.  Son  remarquable. 

Hydrogène Cramoisie. 

Acide  carbonique.  Verte.  Très-irrégulière. 

Oxyde  de  carbone.  Rouge  ou  verte. 

Chlore Verte. 

Ces  résultats  sont  variables  avec  la  tension  des  gîiz.  La  couleur 
vire  au  blanc  quand  la  pression  s'accroît. 

Il  y  a  un  fait  hors  de  contestation,  c'est  que  l'étincelle  aug- 
mente la  température  des  corps  dans  lesquels  elle  se  produit. 
Dans  les  liquides,  elle  les  projette  :  dans  l'air,  elle  détermine 
une  dilatation  ;  le  thermomètre  de  Kinnerstley  sert  à  le  démon- 
trer. C'est  un  vase  fermé  A  [Jig.  2o3)  contenant  de  l'eau  et  de 
l'air,  et  dans  lequel  on  fait  passer  une  étincelle  entre  deux 
liges  A  ;  au  moment  où  elle  se  manifeste,  le  liquide  est  projeté 
par  un  tube  communiquant  B,  On  fait  une  expérience  analogue 
au  moyendu  mortier  électrique (^g*.  204 ),  qui  permet  de  lan- 
cer une  bille  A  par  la  dilatation  qu'éprouve  l'air  contenu  dans 
la  chambre  B  au  moment  où  l'on  y  produit  une  forte  étincelle. 
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Tous  ces  pliéiiomènes  changeni  entièrement  d'aspect  d>Ds 
le  vide  des  machines  pneumatiques  ;  l'étincelle  n'y  est  plus  uti 
trait  net,  linéaire  et  brillant,  c'est  une  lueur  rougeâtre,  peu 

Fig.  ab3.  Fîg.   aoil. 


vive  et  qui  s'étale.  L'expé- 
rience se  fait  avec  l'œuf  élec- 
trique qui  est,  ainsi  que  l'in- 
dique son  nom,  un  ballon  en 
verre  de  forme  ellipsoïdale 
{^g,  2o5)  ;  on  le  \ide  par  un 
tube  à  robinet  *t  l'on  y  fait 
passer  entre  deux  tiges  A  el  B 
l'électricité  que  fournit,  d'une 
manière  continue,  une  ma- 
(îhîne  éiectrique.  La  lueur  qui 
se  voit  entre  les  conducteurs  est  u 

il  rcxtrémité  positive  <]u'à  la  négative.  On  peut  faire  la  n 
expérience  en  employant  un  tube  de  2  mètres  de  long, 
vide  d'air  et  muni  de  conducteurs  comme  l'œuf  électrique;  on 
y  voit  les  mêmes  lueurs  <|ui  rappellent  les  jeux  de  l'aurorf 


e  double  aigrette,  plus  viïc 
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boréale  et  qui  semblent  suivre  la  main  quand  on  la  promène 
extérieurement  sur  le  tube.  Nous  voyons  dans  ces  expériences 
une  confirmation  de  celles  que  Ton  doit  à  M.  Matteucci  sur  la 
déperdition  dans  Fair;  elles  montrent  qu'à  haute  tension  Té- 
ieclricité  s'échappe  instantanément  dans  Tair  raréfié. 

POUVOIR  DES  POINTBS.  —  En  étudiant  la  distribution  de  Télec- 
iricité  sur  les  conducteurs ,  nous  avons  reconnu  que  l'épais- 
seur de  la  couche  électrique  devient  infinie  à  l'extrémité  des 
corps  terminés  en  pointe.  Cela  conduit  à  une  conséquence  for- 
cée ,  c'est  que  la  tension  ou  l'effort  exercé  par  le  fluide  contre 
l'air  doit  être  infinie ,  et  que  par  suite  ce  fluide  doit  s'échapper 
dans  l'atmosphère.  C'est,  en  effet,  ce  que  l'expérience  con- 
firme, car  en  plaçant  sur  une  machine  électrique  un  con- 
ducteur pointu ,  toute  l'électricité  disparaît  en  même  temps 
qu'elle  est  produite  et  la  machine  ne  se  charge  plus. 

Pour  savoir  comment  cet  écoulement  électrique  se  fait,  il  faut 
examiner  la  pointe  dans  l'obscurité.  On  la  voit  alors  terminée 
par  une  aigretle  lumineuse  qui  part  de  l'extrémité  même  et 
s'étale  comme  une  gerbe  divergente  en  diminuant  peu  à  peu  d'é- 
clat; on  entend,  en  oulre,  un  bruit  sourd  011  on  démêle  de  pelits 
picotements  qui  semblent  venir  d'une  série  de  faibles  étin- 
celles. Cette  gerbe  augmente  d'éclat  et  change  de  direction  si  on 
promène  au-dessus  de  la  pointe,  ou  la  main,  ou  un  conducteur 
métallique  ;  cela  ne  doit  point  nous  étonner,  car  ce  conducteur 
est  influencé,  et,  réagissant  sur  la  poinie,  il  doit  augmenter  en- 
core et  sa  charge  et  l'écoulement  qu'elle  produit. 

Les  deux  électricités  ne  donnent  pas  les  mêmes  résultais  ; 
l'aigrette  venant  d'une  pointe  positive  est  large,  allongée  et 
pourpre  ;  celle  qui  part  d'une  pointe  chargée  négativement  se 
réduit  à  un  point  lumineux  plus  foncé  qui  ne  se  dilate  et  ne 
se  prolonge  pas.  Cependant  ces  différences  d'aspect  tendent  à 
disparaître  quand  la  tension  augmente. 

Quand  on  dirige  vers  le  conducteur  d'une  machine  un  con- 
ducteur aiguisé  à  son  extrémité,  il  se  charge  par  influence  de 
fluide  négatif  dont  la  tension  est  infinie  et  qui  s'écoule  vers  la 
machine;  alors  celle-ci  ne  se  charge  plus,  d'où  il  résulte  qu'une 
pointe  dirigée  vers  un  corps  éleclrisé  suffit  pour  le  ramener  à 
l'état  naturel.  Nous  verrons  plusieurs  applications  de  ce  procédé. 
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Jusque-là,  Taction  des  pointes  s'explique  sans  difficullé;  mais 
ce  qui  nous  reste  à  en  dire  n'est  plus  aussi  simple.  Quand  une 
pointe  communiquant  avec  une  source  électrique  produit  Té- 
couiemenl  de  fluide  que  nous,  venons  d'étudier  et  qu'on  pro- 
mène la  main  au-dessus,  on  sent  une  a*gitation  de  l'air  que  l'on 
a  nommée  le  vent  électrique:  il  est  assez  fort  pour  incliner  la 
flamme  d'une  bougie  et  l'éteindre;  il  y  a  donc,  en  même  temps 
qu'un  transport  d'électricité,  un  transport  de  l'air,  et  c'est  ce 
fait  dont  l'explication  a  partagé  les  physiciens. 

Quelques  auteurs  ont  assimilé  la  tension  électrique  à  une 
véritable  pression  qui  s'exercerait  contre  la  couche  d'air  en- 
tourant les  conducteurs  et  qui  diminuerait  la  pression  atmo- 
sphérique sur  leur  surface.  Partant  de  cette  idée,  ils  étaient 
conduits  à  dire  que  le  fluide  en  s'échappant  chasse  l'air  devant 
lui,  absolument  comme  le  ferait  un  gaz  qui  serait  lancé  par  la 
pointe.  Mais  cette  assimilation  entre  la  pression  d'un  gaz  et  la 
tension  électriq  ue  n'est  j  ustifiée  par  aucun  fait,  et  nous  ne  l'adop- 
terons pas.  On  peut,  au  contraire,  expliquer  ces  phénomènes 
de  la  manière  suivante  sans  hypothèse  nouvelle.  Au  contact 
des  conducteurs' chargés,  les  molécules  s'électriseni,  puis  sont 
repoùssées  ;  elles  sont  ensuite  remplacées  par  des  molécules 
nouvelles  qui  s'élecirisent  à  leur  tour  et  suivent  les  premières 
dans  leur  répulsion.  De  ce  mouvement  doit  résulter  le  veut 
électrique. 

Quoi  qu'il  en  soit  de  ces  explications,  il  y  a  un  fait  d'expé- 
rience qui  nous  est  acquis,  c'est  qu'à  l'extrémité  d'une  pointe 

il  y  a  une  action  qui  chasse  lair;  il  y 
a  donc  conséquemmeni  une  réaction 
qui  doit  repousser  la  pointe  en  sens 
opposé,  et,  si  elle  était  libre,  elle  re- 
culerait. Cette  conséquence  se  vérifie 
pleinement  par  le  tourniquet  élec- 
trique {fig.  206);  il  se  compose  d'une 
chape  centrale  sur  laquelle  sont  fixés 
des  rayons  divergents  en  fil  de  laiton  ; 
tous  sont  recourbés  dans  le  même  sens 
à  leur  extrémité  et  terminés  en  pointe 
aiguë  ;  la  chape  se  place  en  équilibre  sur  un  pivot  communi- 
quant à  une  machine  électrique,  et  quand  on  charge  celle-ci. 


Fig.206. 
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lous  les  reculs  de  toutes  les  pointes  concourent  pour  faire 
tourner  le  moulinet. 

Cet  appareil  marche  indéfiniment  dans  Tair  libre,  mais  s'il 
est  placé  sous  une  cloche,  il  ne  tourne  que  pendant  un  cer- 
tain temps,  après  lequel  il  s'arrête,  quoique  la  machine  con- 
tinue de  fonctionner  ;  c'est  qu'à  ce  moment  toutes  les  molé- 
cules d'air  ont  été  éicctrisées  au  même  degré,  et  qu'étant  toutes 
repoussées  par  la  pointe,  elles  ne  viennent  plus  successive- 
ment y  prendre  du  fluide  pour  s'en  éloigner  ensuite.  On  voit 
que  la  dernière  explication  que  nous  avons  donnée  prévoit  ce 
fait  très-naturellement,  il  n'en  serait  pas  de  même  de  la  pre- 
mière. 

Aimé  a  encore  constaté  que  l'aiguille  recourbée  ne  tourne 
ni  dans  l'eau  ni  dans  le  vide.  Elle  le  fait  dans  l'huile  ou  dans 
l'essence  de  térébenthine;  mais  il  faut  tenir  près  du  niveau 
une  pointe  conductrice  en  communication  avec  le  sol. 

iUBGTBISATIOH  PAB  raFLUENGE  PRÉCÉDANT  LE  KOUTEMEHT  DES 
COBPS  LÉGERS.  —  Le  premier  phénomène  électrique  que  nous 
avons  étudié  est  l'attraction  des  corps  légers;  nous  l'avons 
expliqué  en  gros  en  disant  que  les  actions  exercées  entre  les 
fluides  entraînaient  la  matière  elle-même.  Nous  devons  main- 
tenant revenir  sur  ce  sujet  pour  montrer  comment  l'influence 
électrique  s'exerce  d'abord  entre  les  corps  en  présence ,  et 
comment,  une  fois  accomplie,  elle  détermine  ces  attractions 
des  fluides  et  ces  mouvements  de  la  matière. 

Le  premier  et  le  plus  simple  des  cas  que  nous  ayons  à  étu- 
dier est  celui  où  le  pendule  est  mauvais  conducteur.  Quand  il 
est  chargé  d'une  électricité  quelconque ,  elle  est  adhérente  à 
sa  surface  et  fixée  sur  ses  molécules  sans  pouvoir  les  quitter  : 
vient-on  à  lui  présenter  un  corps  électrisé  d'une  manière  sem- 
blable ou  inverse,  les  fluides  du  pendule  seront  repoussés  ou 
attirés ,  et  les  molécules  auxquelles  ils  adhèrent  s'écarteront 
ou  se  rapprocheront  du  corps  électrisé.  Quand  ce  pendule  , 
toujours  mauvais  conducteur,  est  à  l'état  naturel,  il  subit  d'a- 
bord la  décomposition  polaire  dont  nous  avons  parlé,  chaque 
molécule  prend  un  pôle  de  nom  contraire  au  corps  inducteur 
à  son  extrémité  la  plus  rapprochée,  un  pôle  de  même  nom  au 
bout  le  plus  éloigné,  toutes  sont  attirées  individuellement,  et 
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leur  ensemble,  c'esl-à-dire  le  pendule  tout  eniier,  se  rajy- 
proche  du  corps  inducteur  et  vient  le  toucher. 

Mais,  une  fais  le  contact  établi ,  il  n'y  a  pas  de  répulsion 
immédiate,  car  la  balle  non  conductrice  prend  une  électricilé 
contraire  à  celle  de  Tinducteur  sur  les  points  qui  le  touchent, 
et  si  Ton  fait  l'expérience  dans  la  balance  de  Coulomb,  il  faut 
tordrç  le  til  de  plusieurs  degrés  pour  vaincre  cette  adhérence. 
A  la  longue,  le  pendule  finit  par  se  charger  par  communi- 
cation de  la  même  électricité  que  Tinducteur,  et  alors  il  est 
repoussé. 

Quand  le  pendule  est  formé  d'une  substance  conductrice 
isolée,  il  convient  de  distinguer  trois  cas  :  le  premier  où  il  est 
chargé  d'électricité  contraire  à  celle  de  l'inducteur,  le  second 
où  il  possède  la  même  électricité,  le  troisième  où  il  est  à 
l'état  naturel. 

Le  corps  fixe  étant  en  A  (^g-.  207  )  et  positif,  le  pendule  éiam 
en  B  et  négatif,  les  fluides  s'attireront,  et,  se  distribuant  inéga- 

Fig.   207. 


i'-f 


D-i 


B 


.^ 


J 


C 


X 


lement  sur  les  deux  corps,  s'accumuleront  sur  les  faces  qui  >c 
regardent.  Cela  se  fera  instantanément ,  et  alors  les  couches 
électriques  comprises  entre  l'air  qui  les  retient  et  le  corps  dans 
lequel  elles  ne  peuvent  pénétrer  tendront  à  se  rapprocher  et 
ne  pourront  le  faire  sans  entraîner  le  pendule.  Aussitôt  le  mou- 
vement commencé,  la  distiibution  change;  l'influence  au^^- 
mente,  l'accumulation  des  fluides  contraires  s'accroît  sur  les 
parties  les  plus  voisines  et  l'attraction  augmente,  aussi  bien 
par  l'effet  du  rapprochement  des  corps  que  par  celui  de  l'accu- 
mulation  plus  grande  des  fluides.  Aussitôt  que  le  conlacl  a  eu 
lieu,  le  pendule  B  a  pris  du  fluide  positif  et  il  est  repousse, 
comme  nous  allons  le  voir. 

Hepréseritons  toujours  par  A  eiB  (^'g*.  208)  le  corps  inducteur 
et  le  pendule ,  mais  supposons-les  cette  fois  chargés  de  fluides 
semblables  :  ces  fluides  se  repousseront  tout  d'abord  et  cou:- 
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menceroni  par  s'accumuler  sur  les  surfaces  les  plus  éloignées 
des  deux  conducteurs.  Une  fols  qu'ils  sont  ainsi  disposés  et 
confinés  sous  les  enveloppes  d*air  qu'ils  ne  peuvent  franchir, 
leur  répulsion  continue  et  entraîne  le  pendule  qu'ils  ne  peu- 

Fig.  208.  • 
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vent  quitter.  Mais  là  ne  se  bornent  pas  les  effets  que  Ton  peut 
avoir  à  observer.  Je  suppose  que  l'on  force  le  pendule  à  se 
rapprocher  jusqu'en  B',  on , déterminera  par  une  action  d'in- 
fluence plus  énergique  une  décomposition  secondaire  du  fluide 
neutre  et  l'on  aura,  en  D'  de  l'électricité  négative  qui  sera  atti- 
rée, et  en  C  du  fluide  positif  qui  sera  repoussé.  Ce  dernier  est  à 
la  vérité  plus  abondant  que  le  premier;  mais  d'un  autre  côté  sa 
distance  au  corps  inducteur  est  plus  grande,  et  il  y  aura  une 
position  pour  laquelle,  attraction  et  répulsion  devenant  égales, 
le  pendule  sera  en  équilibre.  A  partir  de  là,  si  le  rapprochement 
continue  fort  peu,  la  répulsion  se  change  en  attraction. 

L'expérience  confirme  entièrement  cette  conséquence  im- 
portante ;  car  si  nous  touchons  un  pendule  conducteur  isolé 
avec  un  bâton  de  verre  électrisé,  il  est  d'abord  repoussé  :  en 
approchant  lentement  le  bâton,  nous  voyons  d'abord  le  pen- 
dule se  relever  de  plus  en  plus,  mais  sa  distance  au  bâton  dimi- 
nue et  bientôt  il  se  précipite  sur  le  verre,  après  quoi  la  répul- 
sion recommence  plus  vive  qu'auparavant.  On  conçoit  que  si 
cette  inversion  dans  l'effet  observé  avait  été  décrite  au  com- 
mencement, elle  aurait  pu  nous  laisser  des  doutes  sur  les  lois 
de  répulsion  que  nous  avons  admises,  tandis  que  maintenant 
elle  les  confirme. 

11  nous  reste  à  examiner  le  cas  0(1  le  pendule  serait  à  l'étal 
naturel,  mais  il  n'est  pas  plus  obscur  que  les  autres  ;  car  l'in- 
lluence  du  corps  inducteur,  décomposant  le  fluide  neutre , 
transporte  aux  deux  faces  du  pendule  les  électricités  réparées  ; 
toutes  deux  sont  en  égale  proportion  ,  mais  la  plus  rapprochée 
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élani  plus  attirée  que  Taulre  entraînera  le  pendule  vers  h» 
corps  inducteur. 

Pour  ne  laisser  rien  sans  explication,  il  faut  encore  faire  rt»- 
marquer  que  toutes  les  fois  qu'on  présente  un  cylindre  de 
résine  électrisée  à  des  corps  légers,  ceux-ci,  après  être  venus 
se  mettre  en  contact  avec  lui,  ne  sont  pas  toujours  repoussés 
immédiatement  après;  c'est  qu'au  contact  même  de  la  résinr 
ils  se  chargent  positivement  au  point  de  réunion  et  négative- 
ment au  point  opposé.  Il  faut,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  un 
tem])s  quelquefois  assez  long  avant  qu'ils  aient  reçu  par  com- 
munication réleciriciié  négative  de  la  résine. 

Cette  théorie  de  l'électricité  par  influence  fait  disparaîtn* 
tout  ce  qu'il  pouvait  rester  d'obscurité  sur  les  premiers  phi* 
nomènes  de  l'électricité  /  en  même  temps  qu'elle  étend  et 
qu'elle  complète  la  question  de  la  distribution  électrique.  Elli' 
nous  révèle  une  cause  d'erreur  qui  pouvait  devenir  grave  dan> 
les  expériences  que  Coulomb  fit  avec  sa  balance  pour  trouver  les 
lois  dos  attractions  et  des  répulsions  électriques.  On  a  supposé 
en  les  décrivant  que  la  distribution  électrique  ne  change  pas  a 
la  surface  des  balles  quand  leur  distance  varie.  Cela  n'est  certai- 
nement pas  vrai  ;  mais  on  pouvait  négliger  l'erreur  qui  en  ré- 
sulte, car  Coulomb  eut  le  soin  d'employer  de  fort  petites  balles 
et  de  les  maintenir  à  une  distance  assez  grande  pour  qu'on  pùi 
sensiblement  les  considérer  comme  des  points.  Il  n'en  estplti> 
de  même  quand  elles  deviennent  très-grosses,  qu'elles  se  ra|)- 
prochent  beaucoup  et  que  leur  charge  est  très-différente;  dai^ 
ce  cas,  les  inégalités  de  distribution  introduisent  des  erreur> 
considérables  et  les  forces  ne  sont  plus  en  raison  inverse  du 
carré  des  distances  :  c'est  ce  qu'ont  montré  MM.  Harris  ei 
Marié-Davy.  Mais  si  l'effet  change,  ce  n'est  pas  parce  que  les 
lois  élémentaires  se  transforment ,  c'est  parce  qu'elles  agissem 
dans  des  cas  compliqués,  et  que  la  résultante  n'est  plus  pro- 
portionnelle aux  actions'élémenlaires. 


■>••■ 
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ÉLECTROSCOPES  ET  MACHINES  ÉLECTRIQUES. 


Éleclroscope  à  lames  d'or.  —  Électroscope  de  Coulomb.  —  Machines  élec- 
triques, —  ordinaire,  —  de  Van  Marum,  —  de  Nairne,  —  d'Armslronjï. 
—  Indication  des  diverses  sources  de  l'électricité  statique. 


iLEGTBOSGOPES. — Jusqu'à  présent,  nous  n'avons  employé  que 
le  pendule  électrique  pour  reconnaître  l'existence  et  la  nature 
de  réleciricité  répandue  sur  un  conducteur  ;  cet  électroscope 
est  grossier.  D'un  autre  côté,  la  balance  de  Coulomb  est  in- 
commode et  n'a  pas  le  degré  de  sensibilité  qu'il  faut  quand  on 
veut  accuser,  sans  les  mesurer,  des  charges  électriques  très- 
faibles  ;  il  fallait  donc  construire  des  électroscopes  plus  déli- 
cats que  les  précédents,  et  l'on  y  est  parvenu  en  faisant  subir 
au  pendule  électrique  des  modifications  successives  qui  l'ont 
fort  éloigné  de  sa  forme  primitive. 
Que  l'on  conçoive  une  cloche  de  verre  portée  sur  un  plateau 

métallique  communiquant 
avec  le  sol  {Jig.  209)  et, 
dans  la  tubulure  de  cette 
cloche,  une  tige  terminée 
extérieurement  par  un  bou- 
ton et  qui  soutient  à  Tinté- 
rieur  ou  deux  fils  de  lin , 
comme  le  faisait  Nollet , 
ou  deux  boules  mobiles  de 
sureau  qu'employait  Ca- 
vallo,  ou  deux  petits  br4ns 
de  paille  très-minces  dont 
se  servit  Volta ,  ou  enfin 
deux  petites  bandes  d'or  B, 
C,  découpées  dans  une  feuille  à  dorure,  par  lesquelles  Bonnet 
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remplaça  ces  divers  systèmes,  el  Ton  aura  la  description 
complète  des  électromètres  à  fils,  à  boules,  à  pailles  et  à 
lames  d'or  que  les  électriciens  ont  tour  à  tour  construits.  On 
n'emploie  plus  aujourd'hui  que  le  dernier,  et  pour  lui  donner 
le  plus  grand  degré  de  perfection,  il  ne  reste  plus  qu'à  vernira 
la  gomme  laque  le  haut  de  la  cloche,  à  sécher  l'intérieur  avec  dr 
la  chaux  vive  qu'on  y  laisse  en  permanence,  et  enfin  à  fixer  sur 
la  base,  vis-à-vis  les  lames  d'or,  deux  petites  colonnes  métalli- 
ques qui  sont  reliées  au  sol  et  dont  l'usage  va  être  expliqué. 

On  voit  tout  de  suite  que  la  cloche  est  un  support  isolant, 
que  de  plus  elle  maintient  l'air  intérieur  dans  un  état  perma- 
nent de  siccité,  et  qu'enfin  elle  prévient  toutes  les  agitation'^ 
anormales  de  l'appareil.  Toutes  les  fois  qu'on  électrisera  le 
bouton  extérieur,  les  lames  divergeront,  et  les  deux  colonnes 
métalliques  augmenteront  la  divergence  en  déterminant  par 
influence  une  accumulation  électrique  sur  elles-mêmes  et  sur 
les  lames. 

Ce  n'est  pas  par  contact  que  l'on  charge  cet  appareil,  cv>\ 
par  influence.  On  approche  un  bâton  de  verre  électrisé  F;  il 
attire  le  fluide  négatif  et  repousse  le  positif  dans  les  lames  qui 
s'écartent.  Si  à  ce  moment  on  touche  le  bouton  avec  le  doigi. 
on  fait  écouler  le  fluide  positif,  les  lames  se  rapprochent  el  il 
ne  reste  que  l'électricité  négative  sur  le  bouton.  Après  cela, 
on  enlève  d'abord  le  doigt,  ce  qui  rétablit  l'isolement,  ensuit»» 
le  bâton,  ce  qui  rend  libre  l'électricité  accumulée  sur  le  bou- 
ton ,  et  l'on  voit  les  lames  redevenir  et  demeurer  divergente>: 
elles  sont  chargées  négativement. 

Maintenant  approchons  du  bouton  un  corps  chargé  négati- 
vement, il  repoussera  le  fluide  sur  les  lames  et  augmentera 
leur  divergence  ;  amenons  un  corps  électrisé  positivement,  il 
fera  le  contraire  et  les  rapprochera.  On  reconnaîtra  donc  que 
le  fluide  du  corps  approché  est  positif  ou  négatif  quand  l'é- 
rartement  primitif  des  lames  diminuera  ou  augmentera. 

11  faut,  toutefois,  faire  observer  que  de  ces  deux  effets  un 
seul  est  concluant,  c'est  Técartement,  et  que  le  rapprochemeni 
des  lames  a  lieu  sans  que  le  corps  extérieur  soit  chaîné  ;  car 
si  nous  approchons  la  main  du  boulon,  il  \  a  une  action  d'in- 
fluence (|ui  amène  sur  la  main  de  l'électricité  positive  ei 
une  réaction  de  celle-ci  qui  enlève  du  fluide  aux  lames  pour 
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le  condenser  dans  le  boulon.  Par  conséquent^  un  corps  à  l'é- 
tal naturel  diminue  Técari  des  lames,  et  quand  on  observe  cet 
effet,  on  ne  peut  conclure  l'existence  d'un  fluide  dans  le  corps 
approché. 

Quand  le  rapprochement  des  lames  est  produit  par  un  corps 
électrisé  positivement,  il  peut  le  pi  us  souvent  se  transformer  en 
une  divergence.  Présentons ,  en  effet ,  à  l'appareil  un  bâton  de 
verre  frotté ,  il  fera  converger  les  lames  d'abord  ;  en  l'appro- 
chant davantage,  il  les  amènera  au  contact,  et  en  continuant 
encore,  il  déterminera  une  décomposition  nouvelle;  alors  les 
lames  se  chargeront  positivement  et  s'écarteront  de  nouveau. 
Les  mêmes  phénomènes  se  verront  en  sens  inverse,  si  ensuite 
on  retire  lentement  le  bâton ,  c'est-à-dire  que  les  paille^  se  rap- 
procheront jusqu'à  se  toucher  et  se  relèveront  ensuite.  Or, 
quand  on  examine  un  corps  chargé  positivement,  il  n'est  pas 
toujours  facile  de  saisir  le  premier  effet,  le  rapprochement,  qui 
seul  permet  de  reconnaître  si  l'électricité  de  ce  corps  est  posi- 
tive, et  souvent  on  n'aperçoit  que  le  second,  l'écartemeni,  ce 
qui  induit  en  erreur.  Pour  détruire  toute  incertitude,  il  faudra 
toujours  faire  deux  épreuves  après  avoir  chargé  l'électroscopo 
d'abord  positivement,  ensuite  négativement. 

Divers  expérimentateurs  ont  cherché  à  transformer  cet  élec- 
troscope  en  électromètre,  c'est-à-dire  qu'ils  ont  voulu  l'em- 
ployer, non  plus  seulement  à  constater,  mais  encore  à  mesurer 
l'intensité  de  la  charge  des  conducteurs  qu'on  lui  faisait  tou- 
cher. A  cet  effet,  ils  observaient  l'écart  angulaire  que  prennent 
les  lames  après  ce  contact  :  de  Saussure  ayant  trouvé  que  cet 
écart  est  proportionnel  à  la  charge  tant  qu'il  ne  dépasse  pas 
3o  degrés,  le  nombre  qui  l'exprime  représente  aussi  l'épaisseur 
électrique  du  conducteur.  Si  l'on  veut  étendre  jusque-là  l'usage 
de  rélectroscope,  il  est  indispensable  de  remplacer  la  cloche 
qui  l'enferme  par  une  cage  de  glaces  afin  d'annuler  les  erreurs 
de  réfraction  ,  d'appliquer  derrière  les  pailles  un  cadran  divisé , 
et  de  les  observer  par  un  trou  fixe  ou  avec  une  lunette  placée  en 
avant.  Quant  à  la  graduation,  voici  comment  Saussure  la  faisait  : 
il  chargeait  l'appareil  et  mesurait  l'écart,  ensuite  il  touchait  le 
bouton  avec  un  instrument  tout  semblable  qui  enlevait  au  pre- 
mier la  moitié  de  son  électricité,  et  le  nouvel  écarlement  cor- 
respondait à  une  charge  moitié  de  la  première.  Après  avoir 
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répété  plusieurs  fois  de  suite  les  mêmes  contacts  et  les  mêmes 
mesures,  on  construisait  une  courbe  dont  les  abscisses  repré- 
sentaient les  déviations,  et  les  ordonnées  les  charges.  11  faut 
dire  que  comme  électromètre  cet  appareil  n'est  pas  irrépro- 
chable et  qu'il  est  rarement  employé. 

Coulomb  a  construit  un  autre  électroscope  qui  n'est  rien 
que  sa  balance,  mais  avec  des  dimensions  beaucoup  moin- 
dres et  une  sensibilité  bien  plus  grande.  Tout  est  enfermé 
dans  un  cylindre  de  verre  couvert  d'un  plateau  de  glace.  Une 
aiguille  de  gomme  laque  terminée  par  un  plan  d'épreuve  esi 
suspendue  horizontalement  comme  dans  la  balance;  seulement 
le  ni  métallique  est  remplacé  par  un  fil  de  soie  tel  qu'on  le 
lire  du  cocon.  Ënlin,  vis-à-vis  le  plan  d'épreuve  est  une  lige 
métallique  qui  traverse  le  cylindre  et  qui  remplace  la  boule 
fixe  de  l'appareil  de  torsion.  Quand  on  électrise  celle  tige,  elle 
repousse  l'aiguille  et  on  mesure  sur  une  graduation  horizon- 
tale l'angle  de  répulsion.  On  charge  cet  instrument  comme 
l'électroscope  précédent.   . 

■AGHniE  ÉLECTSnUIE  OBDIHAIBE.  —  Comme  les  expériences 
précédentes  exigent  le  plus  souvent  l'emploi  des  machines 
électriques,  nous  nous  en  sommes  servis,  sans  les  avoir 
expliquées,  parce  qu'elles  sont  fondées  sur  des  principes  qu'il 
fallait  d'abord  avoir  posés.  Nous  arrivons  aujourd'hui  à  les 
pouvoir  comprendre. 

La  machine  habituellement  en  usage  en  France  a  pour  or- 
gane principal  un  plateau  de  verre  choisi  parmi  les  moins  hj?- 
grométriques  que  l'on  puisse  rencontrer  {Jig.  aïo);  il  esl 
traversé  par  un  axe  métallique  tournant  dans  des  collets  ei 
soutenu  par  des  montants  de  bois  £,  £';  il  peut  être  mis  en 
mouvement  de  rotation  par  une  manivelle  M.  Pour  froiter  ce 
verre,  il  y  a  deux  systèmes  de  coussins  ;  le  premier  A  en  haut 
des  supports,  le  second  tout  à  fait  semblable  ûxé  en  A'  à  la 
base.  11  est  évident  qu'en  tournant  la  manivelle  on  fait  succes- 
sivement passer  tous  le^  points  des  deux  faces  du  verre  contre 
les  coussins  et  qu'ils  y  prennent  rélectricilé  positive. 

Avant  d'aller  plus  loin,  nous  devons  dire  comment  on  pourra 
tiévelopper  sur  le  verre  la  plus  grande  charge  possible.  Si  les 
coussins  étaient  isolés ,  ils  se  chargeraient  négativement,  et 


ÉLECTROSCOPES  ET  MACHINES  ÉLECTRIQUES.  417 
l'on  conçoit  qu'après  avoir  séparé  -h  e  d'éieciricilé  sur  le  verre 
et  —  e  sur  les  coussins ,  on  arriverait  à  une  limite  de  rharse 


qu'il  sérail  impossible  de  dépasser,  quand  la  tendance  de  ces 
éleclricités  à  se  recomposer  serait  devenue  égale  à  l'action 
du  frottement  pour  les  séparer.  Les  choses  étant  en  cet  éiai, 
nous  romprons  évidemment  l'équilibre  en  enlevant  l'électri- 
cité aux  coussins  ;  et  en  continuant  le  frottement,  nous  pro- 
duirons une  nouvelle  décomposition  qui  ajoutera  une  certaine 
épaisseur  de  lluide  à  celle  que  le  plateau  avait  déjà  acquise. 
Dès  lors,  il  est  nécessaire  de  maintenir  les  coussins  en  rela- 
tion constante  avec  le  sol,  et  la  charge  du  plateau  se  trouvera 
par  là  notablement  accrue. 

Pour  réaliser  cette  condition,  on  dispose  le  long  des  supports 

et  à  leurjpartie  interne  une  règle  de  cuivre  qui  règne  sur  toute 

I,  27 
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leur  longueur  et  qui  se  relie  au  sol  par  une  chaîne  qu'on  laisse 
toujours  pendre.  Chaque  coussin  est  en  communication  avec 
celle  règle.  11  est  formé  d'une  plaque  en  bois  bien  plane,  re- 
couverte de  cuir,  bourrée  de  crin  et  soigneusement  garnie  de 
feuilles  d'étain  laminé  qui  la  rendent  conductrice.  Des  ressorts 
métalliques,  qui  prennent  leurs  points  d'appui  contre  le  sup> 
port  d'une  part  et  contre  les  coussins  de  l'autre,  exercent  sur  le 
verre  une  pression  conslante  et  partout  égale. 

De  pareils  coussins  développeraient  très-peu  d'électricilé, 
car  il  ne  sufQt  point  de  frotter  le  verre,  il  faut  encore  le  frotter 
avec  les -substances  qui  l'éleclrisent  le  plus;  or  l'expérience  a 
montré  depuis  longtemps  que  l'or  mussif  (bisulfure  d'étain) 
réalise  cette  condition.  On  réduit  ce  corps  en  poudre  très- 
fine;  on  le  lave,  et,  après  l'avoir  séché,  on  enduit  les  coussins 
de  cette  poudre  que  l'on  fait  adhérer  avec  un  peu  de  suif. 
D'autres  expérimentateurs  préfèrent  un  amalgame  d'étain  que 
l'on  emploie. de  la  même  façon  et  qui  réussit  aussi  bien. 

Voilà  déjà  une  partie  de  notre  but  atteinte  :  nous  pouvons 
obtenir  sur  le  plateau  une  épaisseur  électrique  limite  qui  sera 
considérable,  et  y  développer  une  quantité  totale  d'électricilé 
qui  sera  proportionnelle  à  l'étendue  des  parties  frottées,  c'esl- 
à-dire  à  la  surface  du  plateau.  Il  faut  maintenant  recueillir 
cette  électricité  sur  des  corps  conducteurs  qui  puissent  à  un 
moment  donné  la  laisser  échapper  tout  entière  et  à  la  fois;  c*est 
le  but  des  conducteurs  de  la  machine.  Ce  sont  deux  cylindres 
de  laiton  HK,  H'K^  réunis  entre  eux,  soutenus  sur  des  pieds 
de  verre  et  dirigés  perpendiculairement  au  plateau  vers  les 
deux  extrémités  de  son  diamètre  horizontal  ;  ils  sont  terminés 
par  deux  pièces  P,  P'  contournées  en  forme  d'O^  que  Ion 
nomme  les  mâchoires  et  qui  embrassent  le  verre  entre  leurs 
branches.  Ces  conducteurs  se  chargent  par  l'influence  du  pla- 
teau; ils  prennent  l'électricité  négative  sur  les  mâchoires  ;  la 
positive  est  reléguée  aux  parties  les  plus  éloignées ,  et  il  y  a 
une  ligne  neutre  sur  chacun  d'eux. 

Pour  compléter  la  machine,  on  utilise  le  pouvoir  des  pointes; 
on  implante  dans  les  deux  branches  des  mâchoires  deux  séries 
d'aiguilles  de  cuivre  dirigées  vers  les  deux  faces  du  verre.  C'est 
sur  ces  pointes  que  le  fluide  négatif  s'accumule,  et  comme  il 
n'y  peut  point  demeurer,  il  s'échappe  en  auréoles  brillantes, 
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franchit  la  couche  d'air  et  arrive  sur  le  plateau  où  il  reconstitue 
du  fluide  neutre  avec  Télectricité  positive  que  le  frottement  y 
avait  développée..  Cela  produit  deux  résultats  également  impor- 
tants :  d*abord  le  verre  revient  à  l'état  naturel,  et  un  nouveau 
frottement  y  pourra  ramener  une  nouvelle  charge  ;  ensuite  le 
conducteur  perd  son  fluide  négatif  et  il  se  trouve  exclusive- 
ment chargé  d'électricité  positive  dans  toute  son  étendue,  mais 
surtout  à  ses  extrémités  K,  K'. 

Si  nous  suivons  maintenant  le  plateau  dans  son  mouvement, 
nous  nous  rendrons  exactement  compte  du  jeu  complet  de 
l'appareil.  Prenons,  par  exemple,  un  point  du  verre  placé  d'a- 
bord à  la  base  contre  les  coussins  A'  ;  en  frottant,  il  se  charge, 
puis  il  monté  peu  à  peu  pendant  que  la  manivelle  tourne,  et  il 
vient  passer  dans  la  mâchoire  P  ;  là  il  se  décharge".  Continuant 
son  mouvement,  il  prend  une  nouvelle  quantité  de  fluide  en  A; 
il  la  perd  de  même  dans  la  seconde  mâchoire  P'  et  revient  enfin 
à  la  partie  inférieure  pour  recommencer  la  même  série  de  phé- 
nomènes pendant  tout  le  temps  de  l'opération. 

Il  faudra  autant  que  possible  empêcher  toute  déperdition  par 
l'air  dans  le  trajet  que  fait  le  verre  depuis  les  coussins  où  il  se 
charge  jusqu'à  la  mâchoire  où  il  se  décharge ,  et  c'est  pour 
cela  qu'on  use  d'une  précaution,  qui  n'est  point  superflue, 
d'envelopper  le  plateau  d'un  écran  double  de  taffetas  ciré,  qui 
l'isole  de  l'air  humide/ A  cette  précaution  on  en  ajoute  d'au- 
tres toutes  les  fois  que  l'on  veut  opérer  :  c'est  de  chauffer  toutes 
les  parties  de  la  machine,  de  frotter  à  l'avance  les  f  upports  des 
conducteurs  avec  des  linges  séchés  au  feu,  sans  quoi  l'électri- 
cité disparaîtrait  à  mesure  qu'elle  se  produit.  Quoi  qu'on  fasse, 
ces  instruments  ne  marchent  qu'avec  la  plus  grande  peine  pen- 
dant les  temps  humides.  D'un  autre  côté,  toutes  ces  précau- 
tions deviennent  inutiles  quand  l'air  est  bien  sec.  . 

MAGmilE  DE  TAU  HABUM. — La  machine  précédente  ne  permet 
de  recueillir  que  l'éiectricité  positive;  si  l'on  voulait  obtenir  la 
négative,  il  faudrait  modifier  sa  construction,  isoler  les  coussins 
et  recueillir  leur  fluide  que  nous  laissops  perdre.  On  y  par- 
vient par  la  disposition  suivante,  qui  est  due  à  Van  Marum 
(fie'  ^")'  L'axe  de  rotation  CAB  est  très-allongé;  il  supporte 
le  plateau  à  l'une  de  ses  extrémités  B  où  il  est  garni  de  gomme 
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laque,  et  on  l'équilibre  à  l'autre  bout  par  un  contre-poids  0. 
Les  coussins  E  et  E'  soni  isoli'-s  sur  des  pieds  de  verre;  mais 
on  peut,  ou  maintenir  cet  isolement,  ou  le  supprimer  au 
moyen  d'un  arc  métallique  DD',  qui  est  relié  au  sol  parscii 


Support,  et  qui,  pouvant  tourner  en  A,  se  place,  ou  dans  un 
plan  vertical,  ou  horizontalement  Jusqu'à  toucher  les  coussins. 
Le  conducteur  FGF;,  qui  est  toujours  isolé ,  peut  lui-même 
être  placé  dans  une  position  verticale  en  face  du  verre,  on 
horizontale  en  contact  avec  les  coussins.  Cette  machine  fonc- 
tionne de  deux  manières,  i°  on  fait  communiquer  les  cous- 
sins au  sol  par  l'arc  DD'  et  l'on  met  verlicalemeni  le  conduc- 
teur FF'  ;  alors  celui-ci  se  charge  positivement,  comme  dans 
la  machine  ordinaire,  et. l'électricité  négative  se  perd;  2*00 
réunit  les  coussins  avec  le  conducteur  FF',  et  l'on  dirige  verti- 
calement l'arc  DD'  ;  à  ce  moment,  c'est  l'électricité  du  verre 
qui  rentre  dans  le  sol,  et  c'est  c-.'lle  des  coussins,  la  négative, 
qui  est  accumulée  sur  le  conducteur. 
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■iCmE  SE  HAIBIIG.  —  Enfin  Va  machine  de  Nairne  (Jig.  ^la) 

fournità  la  fois  lesdeux  électricités.  Le  plateau  y  est  remplacé 

par  un  manchon  de  verre  qu'on  fait  tourner  sur  son  axe  MN 

par  une  manivelle.  1!  n'y  a  qu'un  seul  coussin  G_qui  est  d'un 


côté  du  manchon  et  qui  se  relie  avec  un  conducteur  isolé  AB. 
Sur  l'autre  face ,  on  voit  un  second  conducteur  DE  armé  de 
pointes  dirigées  vers  le  verre,  et  qui  lui-même  est  isolé.  Si  l'on 
veut  recueillir  seulement  l'une  des  deux  électricités,  la  posi- 
tive ou  la  négative,  on  fait  communiquer  au  sol  ou  le  coussin  C 
ou  le  conducteur  ED,  afin  de  perdre  l'électricité  dont  on  n'a 
pas  besoin  et  d'atteindre  la  limite  de  charge  pour  celle  que 
l'on  garde.  Si  on  les*  veut  toutes  deux  à  la  Tois,  on  maintient 
l'isolement  du  coussin  et  du  conducteur. 

HAGHUCE  D'IBMSraOHfi.  —  Un  phénomène  aperçu  par  hasard, 
mais  que  l'on  sut  étudier  et  agrandir,  devait  conduire  à  une  ma- 
chine essentiellementdilTérenle.  Un  mécanicien  anglais,  occupé 
à  répftrer  des  fuites  survenues  à  la  ctiaudière  d'une  machine  à 
vapeur,  vit  des  étincelles  ev  éprouva  des  secousses  quand  il 
tenait  une  de  ses  mains  dans  le  jet  de  vapeur  et  qu'il  touchait 
avec  l'autre  le  levier  de  la  soupape  de  sûreté.  Il  se  trouvait  par 
liasard  à  ce  moment  sur  un  massif  peu  conducteur  de  briques 
chaudes  qui  le  tenait  isolé,  et  sans  nul  doute  il  établissait  la  com- 
munication entre  la  chaudière,  qui  était  négative,  et  la  vapeur. 
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qui  prenait  en  s'échappant  une  électricité  opposée.*  Voulani 
analyser  cette  action ,  M.  Armstrong  puisa  la  vapeur  dans  une 
chaudière  par  l'intermédiaire  d'un  large  tube  dé  verre  qui  se 
terminait  par  un  robinet  isolé.  Tant  que  la  vapeur  n'avait 
point  d'issue,  rien  n'était  électrisé  ;  mais  quand  on  la  laissait 
sortir,  elle  prenait  l'électricité  positive,  et  le  robinet  conservait 
la  négative;  d'ailleurs  la  chaudière  restait  à  l'état  naturel.  11  est 
évident  dès  lors  que  la  séparation  des  deux  fluides  se  fait  non 
dans  l'intérieur  de  l'appareil  pendant  rébullition,  mais  au  point 
où  la  vapeur  sort  en  frottant  contre  les  parois  du  robinet. 
M.  Armstrong  eut  l'idée  de  transformer  celte  chaudière  en  ma- 
chine électrique  ;  mais  avant  de  montrer  comment  il  y  réussit, 
il  faut  compléter  l'élude  du  phénomène. 

Nous  venons  déjà  de  remarquer  que  c'est  au  moment  où  elle 
sort  par  l'orifice  d'échappement  que  la  vapeur  s' électrisé  ;  mais 
elle  ne  le  fait  pas  toujours.  M.  Faraday  l'ayant  surchauffée  de 
manière  qu'elle  fût  sèche ,  vit  disparaître  toute  électrisation. 
En  la  faisant  passer,  au  contraire,  avant  sa  sortie  dans  une 
botte  contenant  de  l'étoupe  mouillée,  elle  se  chargeait  de 
gouttelettes  liquides,  et  alors  l'électricité  était  très-abon- 
dante. On  est  donc  porté  à  croire  que  ce  sont  les  gouttes 
d'eau  et  non  pas  la  vapeur  qui  s'éiectrisent  en  frottant  contre 
les  parois  du  bec. 

Cette  conclusion  est  confirmée  par  de  nombreuses  expé- 
riences. Un  jet  d'air  sec  qui  s'élance  dans  l'atmosphère  .oe 
s'éleotrise  point  ;  mais  s'il  est  humide  ou  qu'il  contienne  des 
poussières,  le  bec  et  le  jet  prennent  tous  deux  des  fluides 
opposés.  Quand  l'eau  de  la  chaudière  est  distillée ,  le  bec 
devient  négatif  et  le  jet  de  vapeur  positif;  avec  de  l'eau  ordi- 
naire, il  ne  se  produit  rien;  en  dissolvant  des  sel»  en  propor- 
tions très-faibles  dans  Teau  pure,  on  détruit  également  l'ac- 
tion; mais  on  la  reproduit  si ,  au  lieu  de  niatières  conductrices, 
on  met  dans  la  chaudière  des  essences,  des  huiles  ou  des  corps 
gras,  et  dans  ce  cas  le  partage  de  réiectricité  se  fait  d'une 
manière  inverse,  la  vapeur  est  négative  et  la  chaudière  posi- 
tive. Ces  faits  prouvent  que  la  production  de  Félectricité  dé- 
pend de  la  nature  et  do  la  quantité  des  substances  entraînées 
par  la  vapeur.  £lle  dépend  aussi  de  la  matière  dont  les  becs 
sont  faits  :  Faraday  trouva  que  l'ivoire  ne  produit  rien,  que  les 
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métaux  sont  très-actifs,  et  que  le  bois  de  buis  est  la  plus  éner- 
gique de  toutes  les  substances. 

Enfin  on  peut  prévoir  qu'en  augmentant  le  frottement  on 
doit  augmenter  la  production  de  l'électricité,  ce  qui  a  lieu. 
Poury  parvenir,  on  emploie  d'abord  de  la  vapeur  à  haute  pres- 
sion, ensuite  on  multiplie  les  becs  d'échappement,  et  l'on  dis- 
pose dans  le  trajet  de  la  vapeur  une  lame  verticale  de  buis 
qu'elle  est  obligée  de  contourner  pour  s'échapper  {fig.  ai3). 


En  résumé,  si  l'on  veut  utiliser  ce  frottement  spécial  pour  la 
production  de  l'électricité,  on  devra  isoler. la  chaudière,  la 
remplir  d'eau  distillée  ,  attendre  que  la  vapeur  ait  acquis  une 
grande  pression  et  la  lancer  alors  dans  l'air  en  la  refroidissant 
d'abord  dans  une  belle  pleine  d'eau  [fig.^i^bis)  qui  condense 
des  gouttelettes  liquides,  et  la  faisant  passer  à  travers  des  becs 
de  buis. 

Telle  est,  en  effet,  la  machine  de  M.  Armstrong,  qui  est  des- 
sinée (^g'.  214  )■  La  chaudière  prend  l'électricité  négative,  et 
l'on  recueille  le  fluide  positif  de  la  vapeur  sur  un  peigne  en 
laiton B  qui  est  isolé;  cette  machine  atteint  une  extrême  éner- 
gie. Celle  que  possède  l'institution  Polytechnique  de  Londres, 
et  qui  a  2  mètres  de  longueur,  donne  4^  jets  ;  elle  produit  des 
étincelles  de  60  centimètres  de  longueur,  qui  partent  d'une 
manière  continue. 

EXPÉBIEHCES  DITEBSES.  —  On  fait  avec  les  machines  électri- 
ques des  expériences  nombreuses,  trop  connues  d'ailleurs  et 
trop  faciles  à  expliquer  pour  qu'il  soit  nécessaire  de  les  dé- 
crire longuement.  L'une  des  plus  curieuses  est  celle  du  ta- 
bouret isolant,  lequel  est  constitué  par  une  planche  soutenue 
sur  des  pieds  de  verre.  Quand  on  y  fait  monter  une  personne 
et  .qu'elle  touche  la  machine,  elle  en  partage  l'électricité  et 


4a4  VINGT-CINOUIÈME  LEÇON. 

prend  toutes  les  propriétés  d'un  conducteur  chargé.  On  voit 

ses  cheveux  se  dresser  par  l'efTei  de  la  répulsion  qu'ils  éprou- 


vent, et  l'on  obtient  des  étincelles  quand  on  approche  un  con- 
ducteur d'une  partie  quelconque  de  son  corps. 

Voici  quelques  autres  expériences  qui  toutes  mettent  en 
évidence,  avec  une  grande  variété  de  détails,  l'attraction  el  la 
répulsion  des  corps  légers  ;  elles  sont  fondées  sur  un  principe 
commun:  c'est  toujours  un  corps  léger  mobile  qui  est  placé 
entre  deux  conducteurs,  l'un  chargé  et  l'autre  communiquant 
au  sol;  ce  corps  est  d'abord  attiré  par  le  premier  conducteur 
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jusqu'à  le  loucher,  el,  après  ce  contact,  où  il  a  reçu  de  l'élec- 
tricité, il  est  repoussé  vers  le  conducteur  qui  est  neutre  ;  ra- 
mené alors  à  son  état  et  à  sa  position  première,  il  recommence 
!e  même  mouvement  de  va-ei-vieni  tant  qu'il  y  a  de  l'élec- 
tricité pour  le  produire.  Lajig-  aiS  représente  le  carillon  élec- 
trique ;  on  y  voit  deux  timbres  extrêmes  C  et  E  électrisés 


par  la  macliine  et  un  troisième  I),  qui  est  en  relation  avec  le 
sol.  Les  corps  qui  OBcillent  entre  les  premiers  et  le  dernier 
sont  deux  pendules  métalliques  isolés  par  un  soutien  en  soie; 
à  chaque  mouvement,  ils  viennent  frapper  el  Tont  sonner  les 
timbres.  L'appareil  représenté  par  hjjg.  216  avait  été  imaginé 
parVolta  pour  reproduire  le  mouvement  dont  il  supposaiique 
la  grêle  est  animée  entre  deux  nuages  électrisés  différemment. 
L'un  de  ces  nuages  est  figuré  par  le  plateau  A  qui  est  électrisé, 
l'autre  par  le  fond  B  du  vase  qui  touche  au  sol,  et  les  grêlons 
sont  représentés  par  des  balles  de  sureau  ;  elles  montent  et 
descendent  rapidement  entre  les  deux  plateaux.  On  donne 
({uelquefois  à  cette  expérience  un  caractère  moins  sérieux  en 
plaçant  entre  A  et  B  une  figurine  qui  est  artistement  taillée 
dans  un  morceau  de  moelle  de  sureau,  qui  est  lestée  par  15 
base  et  qui,  se  tenant  d'abord  debout,  exécute  une  danse  régu- 
lière entre  A  et  B  pendant  qu'on  électrisé  A. 

Parmi  ces  amusements  dont  autrefois  on  faisait  quelque  cas , 
nous  citerons  encore  les  appareils  éiincelanis.  Ce  sont  des 
surfaces  de  verre  sur  lesquelles  on  a  collé  dos  séries  linéaires 
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de  petites  lames  métalliques  voisines  qui  forment  des  des- 
sins variés.  La  première  de  ces  lames  reçoit  d'une  machine 
une  charge  électrique  qui  se  transmet  instantanément  tout 
le  long  de  la  série  en  donnant  à  chaque  interruption  une  suc- 
cession d'étincelles  qui  éclatent  toutes  à  la  fois.  On  voit 
dans  \esjig.  217  et  218  le  tube  et  le  globe  étincelants.  Quel- 
quefois on  couvre  un  carreau  de  verre  (^îg".  219)  de  petites 
bandes  linéaires  d'étain  laminé  qui  s'étendent  sans  interrup- 

Fig.  217. 


Fig.  218. 


Fig.   219. 


tion  depuis  une  sphère  supérieure  que  Ton  réunit  à  la  ma- 
chine jusqu'à  une  autre  boule  inférieure  qui  se  joint  au  sol. 
On  dessine  sur  le  carreau  une  figure  quelconque  et  l'on  coupe 
avec  un  canif  les  lignes  conductrices  sur  le  contour  de  celle 
figure;  quand  on  fait  passer  Télectricité,  chacune  des  coupures, 
où  se  trouve  une  interruption  du  conducteur,  s'illumine  par 
une  étincelle,  et  l'ensemble  des  points  éclairés  représente 
dans  l'obscurité  l'objet  que  l'on  a  voulu  représenter. 

INDICATION  DES  SOURCES  DIVERSES  D'ÉLECTRICITÉ  STATiaUE.—  Jus- 
qu'à présent,  c'est  en  faisant  frotter  deux  corps  l'un  contre 
l'autre  que  nous  avons  séparé  les  deux  électricités;  mais  ce 
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n'est  point  la  seule  source  d*éleclricité  que  Ton  connaisse; 
toutes  les  actions  mécaniques  développent  de  Télectricité  : 
nous  en  citerons  quelques-unes. 

PBESSIOH.  — Libes,  ayant  préparé  un  plateau  de  bois  recou- 
vert de  taffetas,  déposa  et  pressa  sur  sa  surface  un  disque  de 
métal  isolé  ;  il  le  souleva  ensuite  en  prenant  soin  de  ne  point 
le  frotter  et  le  trouva  chargé  négativement;  ce  disque  eût  été 
positif,  si  on  Tavait  frotté  sur  le  même  plateau  de  taffetas. 

Tous  les  corps  que  Ton  comprime  sur  d'autres  substances 
décomposent  rélectriciténeulre,etavecd*autantplusd'énergie 
que  la  pression  a  été  plus  forte  ;  seulement,  il  faut  que  la  sépa- 
ration des  deux  corps  soit  rapide  pour  que  Télectricilé  se  con- 
serve, et  d'autant  plus  rapide  qu'ils  sont  plus  conducteurs.  Par 
des  procédés  que  nous  n'étudierons  point,  M.  Becquerel  a  re- 
connu celle  propriété  même  dans  les  métaux. 

Les  corps  cristallisés,  et  en  particulier  le  spath  d'Islande, 
s'électrisent  très -bien  quand  on  les  comprime  entre  les  doigts  ; 
et  ce  qu'il  y  a  de  remarquable,  c'est  que  ce  dernier  cristal 
conserve  pendant  des  semaines  entières  l'électricité  qu'il  a 
reçue  par  ce  procédé.  Haûy  en  a  profilé  pour  construire  un 
électroscope  qui  n'est  qu'une  simple  aiguille  horizontalement 
placée  sur  un  pivot,  portant  un  morceau  de  spath  à  une  extré- 
mité et  un  contre-poids  à  l'autre.  L'électricité  que  le  cristal 
reçoit  parla  compression  et  qu'il  garde  ensuite  très-longtemps 
est  positive. 

DIVISION  DES  GOBPS.  —  Quand  on  racle  avec  un  couteau  un 
corps  isolant  comme  le  soufre,  la  résine,  la  cire,  etc.,  on 
détache  des  fragments  qu'on  peut  faire  tomber  sur  un  élec- 
troscope et  qui  sont  positifs. 

CUVAGE.  —  On  colle  sur  les  deux  faces  d'une  lame  épaisse 
de  mica  deux  manches  en  mastic,  puis,  après  avoir  séché  le 
tout,  on  clive  le  niica  en  exerçant  une  traction  sur  les  man- 
ches, et  les  deux  lames  ainsi  séparées  sonl  l'une  positive , 
l'autre  négative,  sur  leurs  faces  en  regard.  On  peut  répéter  la 
même  expérience  en  clivant  de  nouveau  chacun  des  fragments 
obtenus  par  la  première  séparation,  et  on  reproduit  le  même 
effet  avec  le  même  sens  de  distribution. 
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Cest  au  même  genre  d'action  que  Ton  peut  rapporter  les 
effets  que  l'on  observe  en  séparant  vivement  deux  corps  diffé- 
rents qui  ont  été  primitivement  réunis.  Par  exemple,  on  coule 
du  soufre  dans  un  verre  conique  et  Ton  y  implante  une  lige  de 
verre  pendant  qu'il  est  encore  liquide.  Quand  il  est  solidifié 
et  refroidi,  on  enlève  le  soufre  du  verre  en  le  tirant  par  la 
tige  qui  y  est  implantée,  et  on  le  trouve  positif  pendant  que 
le  verre  est  négatif.  Tous  ces  faits  nous  montrent  qu'on  élec- 
trise  les  molécules  en  présence,  quand  on  les  dérange  de  leur 
équilibre  primitif. 

CHALEUR. — Certains  cristaux  prennent  une  électricité  polaire, 
quand  on  élève  leur  température.  Nous  étudierons  spéciale- 
ment la  tourmaline. 

On  suspend  horizontalement  une  aiguille  de  tourmaline 
sous  une  cloche  reposant  sur  un  plan  métallique  ;  quand  elle 
est  à  la  température  ordinaire,  l'aiguille  n'est  point  électrique, 
mais  aussitôt  que  l'on  met  une  lampe  à  alcool  sous  la  clocHe, 
le  cristal  s'échauffe  peu  à  peu,  et  pendant  tout  ce  temps  l'une 
de  ses  extrémités  est  positive  et  l'autre  est  négative,  ce  dont  on 
s'assure  en  approchant  de  ses  deux  bouts  un  bâton  de  résine 
frotté.  Ce  phénomène  se  continue  pendant  tout  le  temps  que 
la  température  s'élève  ;  mais  quand  elle  est  devenue  station- 
naire ,  il  n'y  a  plus  aucun  signe  électrique.  Alors  on  enlève  la 
lampe  et  on  laisse  graduellement  refroidir  l'appareil  ;  aussitôt 
que  la  température  baisse,  la  tourmaline  redevient  électrique, 
présente  encore  deux  pôles  à  ses  deux  extrémités  ;  mais  celle 
qui  était  positive  pendant  le  réchauffement  devient  négative 
pendant  le  refroidissement. 

Nous  aurons  dans  la  suite  à  signaler  d'autres  phénomènes 
électriques  déterminés  par  la  chaleur  dans  les  corps  non  cris- 
tallisés. 

ACTIONS  GHimanES.  —  On  peut  dire  d'une  manière  générale 
qu'il  ne  se  fait  aucune  transformation  chimique  sans  qu'elle 
soit  accompagnée  de  phénomènes  électriques.  Nous  ne  pour- 
rons étudier  ces  faits  dans  leur  ensemble  qu'à  la  troisième  par- 
tie de  ce  Cours.  Mais  nous  devons,  dès  aujourd'hui,  montrer, 
par  un  exemple  au  moins,  la  réalité  de  celte  assertion.  L'expé- 
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rienee  que  nous  allons  citer  est  due  à  M.  Pouillel  :  il  prépare 
un  pelil  cône  de  charbon  qu'il  enflamme  à  son  sommet ,  et 
il  le  fait  rapidement  brûler  en  dirigeant  sur  lui  un  jet  d'oxy- 
gène. Si  le  charbon  est  placé  sur  un  éleclromètre  sensible 
(celui  de  Volta),  il  le  charge  négati veinent,  et  s'il  communique 
avec  le  sol  et  qu'on  dirige  le  courant  d'acide  carbonique  formé 
par  la  combustion  contre  le  même  électromètre,  on  le  charge 
positivement.  Par  le  même  procédé,  M.  Pouillel  a  reconnu 
qu'au  moment  où  on  vaporise  des  dissolutions  alcalines  dans  un 
creuset  primitivement  chauffé,  on  obtient  de  l'électricité  posi- 
tive sur  le  creuset  et  négative  dans  la  vapeur;  c'est  le  con- 
traire quand  le  liquide  est  acide. 

GOHTAGT.  —  Volta  établit  en  principe  que  le  contact  de  deux 
métaux  sépare  les  deux  électricités  qui  se  partagent  entre  eux. 
Il  se  fondait  sur  l'expérience  suivante:  prenant  une  double  lame 
de  cuivre  et  de  zinc  soudés,  il  mettait  le  cuivre  en  contact  avec 
son  électroscope  et  il  obtenait  une  divergence  des  lames  d'or 
qui  se  trouvaient  chargées  négativement.  Mais  avant  de  rien 
conclure  de  cette  action,  il  faudrait  être  bien  assuré  qu'il  n'y  a 
point  d'actions  chimiques  en  cause.  C'est  une  question  que 
nous  traiterons  dans  la  suite  avec  tout  le  développement  qu'elle 
comporte.  Nous  nous  bornons  aujourd'hui  à  citer  le  fait  qui 
est  réel ,  sauf  à  savoir  ensuite  si  c'est  à  l'action  du  contact  des 
métaux  ou  à  celle  de  la  main  par  laquelle  on  les  tient  que  l'on 
doit  rapporter  ce  phénoniène  électrique. 
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DE  LA  CONDENSATION  ÉLECTRIQUE. 


Condensateur  à  lame  d'air.  —  Accumulalion  de  l'électricité  sur  ta  wi- 
face  de  cet  appareil.  —  Bouteille  de  Leyde.  —  Batteries.  —  Décharges 
électriques.  —  Effets  principaux. 


GOHDEHSATEVB  1  UXE  D'AIB. — Je  suppose  deux  plateaux  mé- 
talliques A  et  B  (^g-.  220),  circulaires,  de  même  diamètre,  pro- 
longés par  deux  conducteurs  partant  de  leur  centre  et  pouvant 
se  mettre  en  communication,  l'un  avec  le  sol,  l'autre  avec  la 
machine  électrique.  Je  suppose  en  outre  que  ces  plateaux 
soient  soutenus  par  des  isoloirs,  qu'on  puisse  les  éloigner  ou 
les  rapprocher  l'un  de  l'autre  autant  qu'on  le  voudra,  et  qu'enfin 
tous  dean  soient  munis  de  pendules  d  et  d',  qui  nous  permet- 
Ipont  d'étudier  leur  état  électrique. 

J'éloigne  d'abord  le  conducteur  B,  je  mets  A  en  communi- 
cation directe  avec  la  machine  et  je  lui  donne  toute  l'électri- 
cité qu'il  peut  en  recevoir;  cette  électricité  se  distribuera  sur  sa 
surface  et  l'on  peut  admettre,  sans  erreur  sensible,  qu'il  y  eo 
aura  autant  sur  la  face  antérieure  aa  que  sur  la  face  posté- 
rieure a*  a';  cela  étant,  après  avoir  séparé  A  de  la  machine,  j'ap- 
proche le  conducteur  B;  alors  tous  les  phénomènes  connus  de 
l'influence  vont  se  manifester,  et  nous  al  Ions  encore  une  fois  les 
signaler.  D'abord  le  fluide  neutre  de  B  se  décomposera,  le  né- 
gatif s'accumulera  sur  la  face  bb,  le  positif  sur  fb'  et  sur/',  el 
il  j  ;uira  une  ligne  moyenne  qui  séparera  les  deux  charges  oppo- 
sées :  conséquemment  le  pendule  d'  s'élèvera  :  c'est,  en  effet, 
ce  que  l'expérience  montre.  D'un  autre  côté,  les  électricités 

pyndues  sur  B  réagiront  sur  celle  de  A,  l'atiraciion  de  la  né- 
qui  est  sur  bh  l'emportera,  à  cause  du  voisinage,  sur  b 

puii^ion  exercée  par  la  positive  qui  est  en  b'b'  ;  alors  la  chargp 
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du  plaieau  A  cessant  d'être  unirormément -distribuée  sur  ses 
deux  faces  s'accumulera  sur  aa,  et  le  pendule  d  devra  s'abais- 
ser  :  ce  qui  est  encore  conforme  à  l'expérience. 

Cela   étant,    mettons    la 
Fis-  ïïo.  l  ■         V., 

sphère  /'  en  communica- 
tion avec  le  sol;  le  fluide 
positif  disparaît,  et  une  nou- 
velle décomposiiion  se  fait, 
qui  ramène  une  nouvelle 
quantité  d'électricité  néga- 
tive sur  bb.  A  ce  moment  le 
plateau  B  ne  contient  plus 
de  fluide  positif,  il  a  une 
charge  maximum  de  fluide 
négatif  en  bb,  une  chaîne 
insensible  sur  la  face  op- 
posée b'b',  et  qui  devient 
entièrement  nulle  à  partir 
d'un  point  déterminé  du 
fil  abducteur  qui  fait  communiquer  ce  plateau  avec  le  sol. 
Aussi  le  pendule  d',  qui  précédemment  était  soulevé  parce 
qu'il  contenait  du  fluide  positif,  retombe  en  contact  avec  la 
face  b'b'. 

Puisque  le  fluide  positif  a  disparu  de  B,  et  qu'il  y  a  été 
remplacé  par  une  nouvelle  charge  négative  qui  s'est  accu- 
mulée sur  bb,  la  réaction  exercée  sur  le  plateau  A  a  été  con- 
sidérablement accrue,  une  nouvelle  quantité  de  fluide  po- 
sitif s'est  transportée  sur  aa  et  a  abandonné  la  face  a'a'  qui 
se  trouve  ainsi  presque  entièrement  déchargée,  ainsi  que  le 
bouton  f,  et  le  pendule  d  s'est  abaissé  presque  jusqu'à  être 
vertical. 

Aucune  de  ces  actions  ne  diffère  de  celles  que  nous  avons 
précédemment  étudiées  en  traiunt  de  l'influence  électrique  ; 
c'est  la  même  expérience,  ce  sont  les  mêmes  phénomènes,  et 
il  n'y  a  à  invoquer,  pour  les  expliquer,  aucun  autre  principe 
que  celui  qui  a  été  posé  par  Poisson.  Ce  principe  suffirait  pour 
calculer  l'épaisseur  de  In  couche  électrique  en  chaque  point 
des  conducteurs ,  si  leur  forme  était  géométrique  et  si  leur  si- 
tuation réciproque  était  connue. 
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ACCUMULATION  DE  L'ÉLECTBICITÉ.  — Mais  s'il  n'y  a  là  rien  qui 
diffère  du  cas  général  de  Tinfluence ,  il  y  a  une  conséquence 
importante  que  nous  n'avons  point  encore  développée  et  qui 
se  présente  ici  d'elle-même.  Le  conducteur  A  avait  primitive- 
ment été  chargé  jusqu'à  refus  par  la  machine  électrique  ;  mais 
après  que  l'on  a  approché  et  mis  en  rapport  avec  le  sol  le  pla- 
teau B,  la  plus  grande  partie  du  fluide  positif  s'est  transportée 
sur  la  face  aa  et  a  abandonné  la  face  a! a'  ;  le  bouton /est  donc 
presque  complètement  revenu  à  l'état  naturel,  et  si  on  lemei 
de  nouveau  en  contact  avec  la  machine,  il  en  pourra  recevoir 
une  nouvelle  quantité  d'électricité.  Supposons  qu'on  lui  donne 
une  seconde  charge,  elle  éprouvera  le  même  sort  que  la  pre- 
mière, elle  déterminera  une  nouvelle  décomposition  sur  B, 
elle  amènera  en  hh  une  nouvelle  quantité  de  fluide  négatif  et, 
par  la  réaction  de  celui-ci,  elle  viendra  s'accumuler  en  partie 
sur  la  face  aa.  On  pourra  conséquemmenl  recommencer  la 
même  opération  un  nombre  indéfini  de  fois  ;  chaque  charge 
successive  se  partagera  en  deux  parties  distinctes  :  Tune  qui 
se  condensera  en  aa,  l'autre  qui  restera  sur  le  bouton  /ei 
sur  la  face  a'a\  et  cette  dernière  partie  s'ajoutant  à  chaque 
opération,  le  pendule  d  s'élèvera  progressivement  jusqu'à  In 
hauteur  où  il  arrive  quand  le  plateau  A  est  directement  charg' 
par  la  machine  sans  subir  l'action  de  B  ;  à  ce  moment  la  liiuiu* 
sera  atteinte. 

Si,  au  lieu  de  charger  l'appareil  par  des  opérations  succr>- 
sives,  on  maintient  le  bouton /en  communication  conslaruc 
avec  la  source  et/'  en  relation  avec  le  sol ,  les  charges  élec- 
triques  augmenteront  continûment  sur  chaque  point  des  deux 
appareils,  et  l'équilibre  sera  atteint  au  moment  où  le  bouton/ 
sera  en  équilibre  de  tension  avec  la  machine,  c'est-à-dire 
quand  l'épaisseur  électrique  y  sera  devenue  égale  à  celle  que 
la  machine  y  amènerait  si  le  plateau  A  n'était  pas  soumis  à 
l'influence  de  B. 

On  voit,  en  résumé,  qu'à  ce  moment  final  la  distribution 
des  électricités  sera  établie  comme  le  montrent  les  lignes 
ponctuées  de  la  fig,  220.  Sur  le  conducteur  B,  il  n'y  aura 
qu\ine  quantité  insensible  ou  nulle  de  fluide  nëgatilen  h'h\ 
il  y  en  aura  sur  les  contours,  et  l'épaisseur  sera  irès-grande 
sur  la  face  hh  ;  sur  le  conducteur  A,  on  trouvera  u;ic  rou  ho 
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élecirique  positive  irès-épaisse  en  aa,  beaucoup  moindre 
sur  aV,  el  il  n'y  aura  sur/^ue  la  quantité  d'électricité  qui 
serait  directement  fournie  par  la  source  si  cette  condensation 
n'avait  point  lieu. 

On  voit  tout  de  suite  quel  avantage  on  pourra  tirer  de  ces 
appareils,  puisqu'ils  fournissent  un  moyen  d'accumuler  sur  des 
conducteurs  voisins  de  plus  grandes  charges  que  s'ils  étaient 
éloignés  les  uns  des  autres;  c'est  pourquoi  l'on  nomme  con- 
densateurs les  instruments  fondés  sur  cette  propriété,  et  l'on 
appelle /orc^  condensante  le  rapport  de  la  charge  totale  que 
reçoit  le  plateau  A  quand  il  est  influencé  par  B  a  celle  qu'il 
recevrait  s'il  était  seul.  11  est  évident  que  l'on  pourrait  calculer 
toutes  les  circonstances  de  cette  distribution  nouvelle  et  trou- 
ver l'expression  de  la  force  condensante  sans  introduire  de 
principes  nouveaux  ;  il  faudrait  écrire  qu'au  moment  de  l'équi- 
libre la  charge  élecirique  en  chaque  point  des  deux  plateaux 
est  telle,  que  les  attractions  et  répulsions  qu'elles  éprouvent  de 
la  part  de  toutes  les  charges  des  autres  points  sont  nulles  ;  et 
comme  équation  de  condition,  il  faudrait  poser  que  la  tension 
est  nulle  sur  6' 6'  et  sur  le  bouton  /  égale  à  celle  que  fournirait 
la  machine;  mais  il  est  évident  aussi  que  les  résultats  seraient 
des  fonctions  complexes  de  la  forme,  de  l'étendue  et  de  la 
distance  des  conducteurs,  et  qu'ils  ne  pourraient  être  repré- 
sentés par  une  seule  formule  applicable  à  tous  les  cas  parti- 
culiers. 

A  défaut  d'une  étude  mathématique,  on  possède  quelques 
naesures  expérimentales  qui  sont  dues  à  M.  Riess  et  que  nous 
allons  résumer. 

EZPÉBŒNGES  DE  M.  BIE88.  —  M.  Riess  opérait  avec  un  système 
de  conducteurs  disposés  à  peu  près  comme  ceux  que  nous 
avons  décrits.  Le  plateau  B,  que  l'on  nomme  spécialement 
plateau  condensateur,  était  mis  en  rapport  avec  les  conduits 
du  gaz  de  l'éclairage;  c'était  un  moyen  de  le  maintenir  en  com- 
munication parfaite  avec  le  sol.  Quant  à  A,  on  le  chargeait 
d'abord  à  distance,  on  touchait  la  boule  /  avec  un  plan  d'é- 
preuve et  l'on  mesurait  dans  la  balance  de  torsion  la  force 
répulsive  pour  un  angle  d'écart  constant.  Après  cela,  on  appro- 
chait le  plateau  B  à  une  distance  déterminée,  la  tension  dimi- 
1.  a8 
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nuaii  en/,  et  on  répétait  la  même  mesure  en  touchant  encore/ 
avec  le  même  plan  d'épreuve  et  afl  même  point  ;  le  rapport  des 
deux  répulsions  observées  mesurait  le  rapport  des  épaisseurs 
électriques  avant  et  après  la  condensation  :  ce  rapport  est  con- 
stant, quelle  que  soit  la  charge  initiale,  et  il  mesure  la  force 
condensante  pour  le  point  spécial  que  Ton  a  touché. 

En  effet,  supposons  que,  B  étant  éloigné,  le  plateau  A  ait 
été  d'abord  chargé  par  la  machine  et  qu'on  ait  mesuré,  en  lou- 
chant/, une  torsion  R  :  elle  sera  proportionnelle  à  la  quantité 
totale  d'électricité  que  la  machine  fournit  à  ce  plateau  quand 
il  est  seul.  Admettons  qu'ensuite  on  ait  approché  B  et  qu'on 
ait  chargé  le  condensateur  à  refus,  le  bouton  /prendra  la  même 
tension  que  précédemment  et  on  mesurera  la  même  torsion  R. 
Ensuite  éloignons  B,  toute  l'électricité  de  A  se  répandra  libre- 
ment sur  sa  surface  entière,  et,  la  tension  augmentant  en/,  on 
trouvera  une  torsion  R'  plus  grande  que  R  et  qui  sera  propor- 
tionnelle à  la  quantité  totale  de  fluide  que  contenait  A.  Le 
rapport  de  R'  à  R  sera  donc  la  mesure  de  la  force  condensanle, 
et  comme  il  est  constant,  il  a  la  même  valeur  que  le  rapport 
trouvé  dans  l'expérience  de  M.  Riess. 

On  trouva  que  ce  rapport  diminue  en  raison  inverse  de  la 
distance  des  plateaux,  quand  celte  distance  est  très-petite, 
mais  moins  rapidement  quand  la  distance  devient  plus  grande. 
M.  Riess  changea  ensuite  la  boule /et  la  prit  beaucoup  plus 
grosse  :  cela  ne  fit  pas  changer  notablement  la  force  conden- 
sante, comme  on  le  verra  par  les  tableaux  suivants.  11  recom- 
mença les  mêmeé  épreuves  en  touchant  avec  le  plan  d'épreuve 
le  bord  du  plateau  A,  il  trouva  qu'en  ces  points  la  force  con- 
densante est  moindre  que  sur  la  sphère  S.  Quand  les  surfaces 
des  plateaux  changent,  la  condensation  n'est  point  la  même: 
elle  est  moindre  s'ils  sont  petits  que  quand  il  sont  plus  éten- 
dus. Mais  ce  qu'il  faut  spécialement  remarquer,  c'est  que  tout 
changement  survenu  dans  la  forme  du  plateau  B,  ou  même 
dans  la  disposition  du  fil  qui  le  fait  communiquer  avec  le  soK 
suffit  pour  changer  la  force  condensante  ;  elle  est  plus  grande 
quand  ce  fil  est  dirigé  parallèlement  à  la  surface  du  plateau, 
que  s'il  est  implanté  normalement  à  son  centre.  Voici  ces 
expériences  : 
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VALEUR  INVERSE  DE  LA  FORCE  C0NDENSAN1E. 
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Toutes  ces  mesures  confirment  la  théorie  que  nous  avons 
exposée,  et  plusieurs  de  ces  résultats  pouvaient  être  prévus. 
Ainsi,  quand,  le  plateau  A  ayant  été  primitivement  chargé  par  la 
machine,  on  approche  B,  une  portion  de  la  charge. primitive  se 
transporte  sur  aa,  et  abandonne  le  bouton /et  la  face  a! a!  ;  il 
suit  de  là  que  le  rapport  des  charges  d'un  même  point  aux  deux 
phases  de  Texpérience  doit  être  plus  grand  que  Tunité  quand 
ce  point  est  pris  sur/ ou  sur  a'û',  mais  plus  petit  que  i  sur  la 
face  aa  ;  il  doit  conséquemment  diminuer  v€rs  les  bords  du 
plateau  à  mesure  qu'on  s'approche  de  la  face.  ««,  et  c'est  ce 
que  l'expérience  montre. 

En  second  lieu,  il  faut,  au  moment  où  l'équilibre  est  atteint, 
que  le  fil  abducteur  soit  à  l'état  naturel,  ce  qui  exige  que  l'ac- 
tion résultante  des  fluides  répandus  en  B  et  en  A  sur  l'électri-f 
cité  neutre  de  ce  fil  soit  nulle  en  tous  ses  points,  et  consé- 
quemment il  faut  que  la  distribution  de  ces  fluides  change  avec 
toutes  les  circonstances  qui  modifient  la  forme  du  plateau  B 
ou  la  position  du  fil. 

En  résumé ,  ces  résultats  nous  font  Voir  combien  la  distri- 
bution électrique  sur  les  deux  plateaux  est  complexe,  et  prou- 
vent, ainsi  que  nous. l'avions  prévu,  qu'il  n'est  pas  possible 
d'exprimer  la  force  condensante  par  une  formule  simple  et 
générale,  puisqu'elle  est  variable  aux  divers  points  d'un  même 

28, 
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plateau,  qu*elle  est  une  fonction  de  la  forme  des  conducteurs, 
et  qu'eDe  change  avec  des  circonstances  en  apparence  aussi  peu 
essentielles  que  la  direction'du  fil  abducteur.  Mais  si  nous  ne 
pouvons  avoir  une  formule  générale  exacte,  nous  pouvons 
néanmoins  chercher  une  solution  approchée  du  problème. 

EXPRESSION  APPROCHÉE  DE  LA  FORGE  GOHDENSAHTE. — Supposons , 
par  exemple,  que  les  plateaux  soient  réduits  à  deux  plans;  qu'a- 
près la  charge  totale,  les  deux  couches  de  fluides  contraires 
accumulées  sur  aa  et  66  soient  uniformes^  et  qu'il  y  ait  aussi  sur 
la  face  a! a'  une  épaisseur  uniforme  d'électricité  positive  égale  à 
celle  que  donnerait  la  machine  si  la  condensation  n'avait  pas 
lieu  ;  nous  aurons  une  représentation,  sinon  exacte,  du  moins 
suffisamment  approchée  de  ce  qui  existe  réellement  quand  le 
condensateur  est  chargé  à  refus.  Alors,  en  désignant  par  — B 
et  -l-A  les  quantités  totales  de  fluide  négatif  et  positif  répan- 
dues sur  les  plateaux  B  et  A,  nous  pouvons  poser 

—  B  =  mA, 

m  étant  un  l'acteur  constant  plus  petit  que  Tunité  et  qui  aug- 
mente quand  la  distance  diminue.  Isolons  maintenant  le  con- 
ducteur B,  et  touchons  A  ;  nous  enlèverons  toute  réleclricilé 
(le  la  face  extérieure  a' a'  et  une  portion  de  celle  qui  était  surtza. 
On  admet  que  cette  couche  enlevée  avait  la  même  épaisseur  sur 
les  deux  faces  et  qu'elle  est  égale  à  la  quantité  totale  d'électri- 
rllé  que  la  machine  fournit  à  A  quand  B  est  éloigné  et  qu'il  n'y 
a  pas  de  condensation.  Nous  la  désignerons  par  a. 

A  ce  moment  les  deux  plateaux  auront  changé  de  rôle: 
c'est  B  qui  aura  un  excès  d'électricité,  pendant  que  le  pla- 
teau A  n'en  conservera  plus  qu'une  portion  A  —  a  sur  sa  face 
intérieure.  El  puisque  le  rôle  des  plateaux  seul  est  changé, 
on  aura 

A  —  a  =  —  w  B , 

ou,  en  remplaçant  —  B  par  sa  valeur, 

A  —  a  =  m'A,     a=A(i  —  m*). 

a  est  la  quantité  d'électricité  enlevée  ou  la  charge  que  le  pla- 
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leau  AA  recevrait  de  la  source  s'il  était  libre;  A  exprime  d'un 
autre  côté  la  totalité  du  fluide  que  prend  ce  plateau  quand  la 
condensation  est  opérée  ;  par  conséquent  l'expression  de  la 
force  condensante  est 

Ai 

■    ^^^  ■  ■  • 

Cf.        I  —  m} 

Nous  admettrons  à  l'avenir  et  cette  formule  et  cette  manière 
approximative  de  représenter  les  phénomènes. 

HTPOTEÈSE.  DES  ÉLEGTBIGITÉS  LATENTES.  —  On  explique  sou> 
vent  la  condensation  électrique  par  des  raisonnements  diffé- 
rents, en  faisant  une  hypothèse  nouvelle  et  tout  à  fait  inutile 
sur  rétat  des  fluides  électriques  dans  le  condensateur.  Comme 
l'électricité  négative  répandue  sur  le  plateau  collecteur  ne 
s'échappe  pas  dans  le  sol  par  le  fil  abducteur  et  qu'elle  ne 
fait  pas  diverger  le  pendule,  on  a  imaginé  de  la  considérer 
comme  ayant  perdu  ses  propriétés  ordinaires.  On  dit  qu'elle 
devient  latentey  ou  que  la  charge  A  d'électricité  positive  du 
premier  plateau  attire  et  dissimule  une  quantité  — B  de  fluide 
négatif  qui  lui  est  proportionnelle  sur  le  disque  collecteur,  el 
Ton  pose  la  relation 

—  B=:mA. 

On  ajoute  que  la  quantité  — B  dissimule  à  son  tour,  par  réac- 
tion, une  portion  (A  —  a)  de  la  charge  positive  du  premier 
plateau  et  que  l'on  a  la  formule 

A  —  a  =  —  m  B, 
d'où 

A  1 

a         I  —  nO 

On  admet  que  l'électricité  de  la  machine  en  arrivant  sur  le 
plateau  A  se  partage  en  deux  parties  :  l'une  qui  se  dissimule, 
c'est-à-dire  qui  perd  la  propriété  de  manifester  sa  présence , 
l'autre  a  qui  reste  libre  et  se  distribue  sur  le  conducteur  comme 
si  la  première  n'y  existait  pas;  de  façon  que  l'équilibre  est 
établi  et  que  la  limite  de  charge  est  atteinte  quand  cette  por- 
tion a  est  devenue  égale  à  la  totalité  de  l'électricité  que  rece- 
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vrail  le  plateau  s'il  n'y  avait  poini  de  condensation  :  —  expriine 

oc  ■ 

alors  la  force  condensante.  Mais  cette  manière  de  considérer 

les  choses,  après  avoir  été  généralement  admise,  commence 

à  être  abandonnée.  Il  est  d'autant  moins  nécessaire  de  faire 

cette  hypothèse  d'un  état  nouveau  de  l'électricité,  qu'elle 

n'explique  pas  les  phénomènes  ;  car  si  on  l'admet ,  la  force 

condensante  ne  dépend  plus  que  de  la  distance  des  plateaux 

et  nullement  de  la  position  du  (il  abducteur,  ce  qui  n'est  pas. 

Aussi  abandonnerons-nous  le  mot  d'électricité  dissimulée  el 

l'idée  que  ce  mot  représente. 

DÉGHAB6ES  PAB  GOHTAGTS  ALTEBHATIFS.  —  Revenons  mainte- 
nant à  l'étude  expérimentale  du  condensateur,  et  examinons 
les  pertes  des  deux  plateaux  quand  on  les  mettra  alternati- 
vement en  contact  avec  le  sol.  Si  nous  touchons  A,  nous  lui 
enlèverons  une  charge  a  =  A(i  — m*),  et  nous  lui  laisse- 
rons A  —  a  =  m'A.  Quand,  après  cela,  nous  toucherons  B,  il 
perdra  de  même  [3  =  B(i  —  m*)  =  —  Am(i  —  m')  et  gardera 
B  —  ^  =  m'B  =  —  m^  A.  Et  si  l'on  continue  ensuite  à  toucher 
les  deux  plateaux  de  la  même  manière,  les  pertes  el  les  ré- 
sidus successifs  suivront  les  progressions  géométriques  sui- 
vantes sur  les  deux  plateaux  : 


Résidus  '         Perles 


sur  A.  sur  B.                        sur  A.                                   sur  H. 

1"      -h  A  — Am  -\-{t  —  m')\  — (i  — w'jAm; 

2"      -hAm'  — Am*  -h(i  —  /w')A/w-  — (i  —  ni')\m'; 

3«      -hAm*  — A/w'  -h{i — m})kni'  — (i  —  nV)km'\ 


n       -i-Am^-2  — A  m-"'     -h(i — m^)Am*"-*    — (i — m^)\m 


2H-1 


(3u  voit  que  m  étant  plus  petite  que  l'unité,  les  résidus  décroî- 
tront, et  qu'après  un  nombre  infini  de  contacts  ies  plateaux 
seront  ramenés  à  l'état  naturel.  On  peut  s'assurer,  en  outre, 
que  la  somme  des  pertes  successives  devient  égale  à -h  A  pour 
le  premier  plateau  et  à  —  m  A  ou  B  pour  le  second,  quand  m 
est  infini  :  ce  qui  devait  être. 
Quand,  au  lieu  de  mettre  alternativement  en  rapport  a\er 
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le  sol  les  deux  faces  du  condensateur,  on  les  réunit  pçir  un 
arc  conducteui*,  on  conçoit  que  ces  décharges  successives  de- 
viennent continues,  et  la  totalité  des  deux  fluides  se  préci- 
pite à  travers  la  communication  pour  recomposer  du  fluide 
neutre  ;  il  en  résulte  une  étincelle  extrêmement  forte  et  des 
phénomènes  nombreux  que  nous  allons  bientôt  étudier. 

C0HDEN8ATEUR  A  LAME  DE  VEBBE.— Jusqu'à  présent  nous  avons 
supposé  que  les  deux  plateaux  du  condensateur  sont  séparés 
par  une  lame  d'air  qui  agit  comme  corps  isolçint  ;  mais  avec 
cette  disposition,  il  n'est  jamais  possible  d'obtenir  des  charges 
considérables,  car  il  faudrait  pour  cela  rapprocher  beaucoup 
les  deux  plateaux,  et,  si  on  le  faisait,  les  électricités  se  recombi- 
neraient à  travers  Tair.  On  conçoit  aisément  que  la  même  chose 
n'aura  pas  lieu  si  on  interpose  entre  eux  un  corps  isolant  plus 
résistant,  comme  le  verre  ou  la  résine  :  c'est  ce  que  nous  allons 
faire;  mais  celte  interposition  produit  un  effet  plus  complexe 
qu'on  n'est  porté  à  le  penser  tout  d'abord. 

Plaçons  un  plateau  métallique  BB'  horizontalement  et  en 
communication  avec  le  sol  (Jig,  221);  déposons  sur  lui  une 

Fig.  221 . 


lame  de  verre  bien  sèche  et  superposons  à  ces  deux  objets  un 
deuxième  plateau  conducteur  AA'  muni  d'un  manche  isolant 
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el  que  nous  réunirons  avec  la  machine  électrique  :  nous  au- 
rons disposé  un  condensateur  semblable  au  précédent,  avec 
cette  différence,  que  les  électricités  condensées  sur  les  pla- 
teaux ne  pourront  se  réunir  sous  forme  d'étincelles  à  travers 
le  verre  et  que  la^  charge  totale  y  pourra  devenir  considérable. 
En  effet,  si  on  vient  à  réunir  B'  avec  A'  par  un  arc  conducteur, 
il  se  produira  une  étincelle  très-bruyante  avec  des  effets  de  dé- 
charge énergique.  Mais  voici  le  fait  nouveau  que  nous  voulons 
signaler  :  nous  éloignerons  d*abord  la  source  électrique  et  nous 
séparerons  le  plateau  B'  d'avec  le  sol;  ensuite  nous  enlèverons 
le  plateau  A'  par  son  manche  isolant,  et  enfin  le  verre  en  le 
tenant  par  ses  bords.  En  nous  laissant  guider  par  les  explica- 
tions qui  précèdent,  il  semblerait  que  les  deux  plateaux  doivent 
retenir  tous  deux  les  électricités  dont  ils  sont  pourvus  el 
qu'elles  doivent  seulement  se  distribuer  librement  sur  leurs 
surfaces  quand  on  les  éloigne  ;  cependant  l'expérience  prouve 
que  les  plateaux  ne  conservent  que  des  quantités  d'électricité  à 
peine  appréciables.  Mais  si  on  remet,  après  avoir  déchargé  ces 
conducteurs,  le  verre  sur  BB',  el  AA'  sur  le  verre,  et  qu'on 
réunisse  ensuite  BB'  et  AA'  par  un  arc  métallique,  on  obtiendra 
une  décharge  presque  aussi  vive  que  si  l'on  n'avait  pas  d'abord 
séparé  les  appareils.  11  faut  donc  admettre  que  les  électricités 
condensées,  en  regard  l'une  de  l'autre,  avaient  quitté  les  pla- 
teaux pour  se  disposer  sur  le  verre. 

Une  conire-épreuve  de  cette  expérience  est  facile  à  faire  : 
on  n'a  qu'à  enlever  le  verre,  à  placer  les  deux  mains  sur  ses 
deux  surfaces,  et  les  deux  électricités  réunies  par  l'intermé- 
diaire des  bras  font  éprouver  une  forte  commotion.  Si  au 
contraire  l'expérimentateur  ne  touche  les  deux  surfaces  de  ce 
verre  que  par  les  extrémités  des  doigts,  il  n'éprouve  qu'un 
effet  irès-léger;  mais  en  promenant  les  doigts  sur  les  deux 
surfaces,  il  sent  de  petites  étincelles  successives,  et  décharge 
successivement  chacune  des  parties  qu'il  touche  l'une  après 
l'autre.  Le  rôle  des  conducteurs  AA'  et  BB'  devient  dès  lors 
évident  :  ils  amènent  les  électricités  opposées  sur  les  deux 
surfaces  du  verre  et  les  y  laissent,  puis  ils  les  ramènent  quand 
on  décharge  l'appareil. 

Ces  conclusions  sont  confirmées  par  un  grand  nombre  d'au- 
tres expériences.  Au  lieu  de  prendre ,  comme  dans  l'épreuve 
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précédenie,  un  carreau  de  verre  plan,  on  se  sert  d'un  bocal  M 
(Jig.  232)  qui  n'est  autre  qu'un  grand  verre  à  bière.  Que  ce  verre 
soit  plan  ou  non,  cela  n'importe  pas  a  l'effet  général  ;  la  con- 
dition essentielle  est  qu'il  y  ait  deux  conducteurs  contre  ses 


Fis 


f\^ 


deux  faces  opposées.  On  plonge  dans  l'intôrieur  un  cylindre 
de  fer-blanc  A  qui  remplit  le  verre,  et  on  fait  entrer  celui-ci 
dans  un  bocal  B  également  en  fer-blanc.  A  et  B  sont  donc  les 
deux  conducteurs  que  le  verre  à  bière  sépare  ;  et  si  on  élec- 
trise  A  en  mettant  fi  en  communication  avec  le  sol,  on  obtient 
tous  les  effets  des  condensateurs  à  surface  plane.  Quand  l'appa- 
reil est  chargé,  on  le  dépose  sur  une  surface  isolante,  puis  en- 
levant d'abord  A  avec  un  crochet  de  verre,  ensuite  le, bocal  M, 
on  iie  trouve  que  très-peu  d'électricité  sur  les  armatures  mê- 
ulliques,  tandis  qu'en  saisissant  l'exiérieur  du  verre  avec  une 
main  et  plongeant  l'autre  dans  son  intérieur,  on  entend'une 
série  d'étincelles  et  on  reçoit  une  série  de  commotions. 

Franklin,  à  qui  on  doit  l'analyse  de  ces  effets,  faisait  l'expé- 
rience d'une  manière  encore  plus  frappante.  Il  versait  dans^le 
vase  M  ou  dans  un  flacon  qui  le  remplaçait  une  certaine  quan- 
tité d'eau  ;  cette  eau  formait  l'armure  intérieure  A,  et  il  plon- 
geait le  tout  dans  un  baquet  contenant  encore  de  l'eau  qui 
constituait  le  conducteur  extérieur  B.  Quand  l'appareil  avait 
été  chargé  à  la  manière  ordinaire,  il  l'enlevait,  vidait  le  liquide 
intérieur  et  replaçait  le  flacon  dans  les  mêmes  conditions  en 
remettant  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  de  l'eau  nouvelle  qui 
n'avait  point  été  électrisée;  la  charge  de  l'appareil  n'avait  pas 
sensiblement  diminué. 

Non-seulement  les  électricités  opposées  se  pressent  contre 
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les  deux  surfaces  du  corps  isolant  qui  sépare  les  plateaux  d'un 
condensateur,  mais  elles  pénètrent  le  plus  souvent  dans  sou 
intérieur.  Cela  résulte  d'expériences  que  nous  avons  déjà  citées 
(H  de  la  suivante  que  nous  allons  décrire.  On  forme  un  conden- 
sateur avec  une  plaque  de  gomme  laque  comprise  entre  deux 
armatures  métalliques  mobiles  ;  on  le  charge,  et  on  le  maintient 
chargé  pendant  longtemps.  Ensuite  on  réunit  les  armatures  par  . 
un  arc  métallique  qui  les  ramène  à  Tétat  naturel  ;  on  les  enlève 
rapidement  et  on  examine  le  plateau  de  gomme  laque.  On 
trouve  d'abord  qu'il  n'est  point  électrisé  ;  mais  peu  à  peu  ses 
deux  faces  accusent  chacune  l'électricité  du  plateau  qui  les  tou- 
chait pendant  que  l'appareil  était  chargé.  Ceci  ne  peut  s'expli- 
quer qu'en  admettant  une  pénétration  lente  de  l'électricité  de 
l'extérieur  à  l'intérieur  de  la  gomme  laque  pendant  la  première 
phase  de  l'expérience,  et  un  retour  de  cette  même  électricité 
vers  la  surface  pendant  la  seconde  ;  c'est  ce  que  de  précédentes 
expériences  de  M.  Malteucci  ont  déjà  démontré. 

C'est  en  admettant  cette  conductibilité  lente  des  corps  iso- 
lants que  l'on  peut  rendre  raison  d'un  phénomène  connu  de- 
puis bien  longtemps.  On  a  remarqué  que  si  on  décharge  un 
condensateur  de  grande  dimension  en  touchant  ses  armatures 
avec  un  arc  métallique,  il  conserve  un  résidu  électrique  qui 
devient  sensible  quelque  temps  après  et  que  l'on  peut  enle- 
ver par  un  deuxième  contact.  Après  cela,  on  retrouve  un 
deuxième  résidu  et  il  y  en  a  d'autres  encore,  mais  qui  cessent 
d'être  appréciables  parce  qu'ils  décroissent  rapidement. 

«POUVOIR  IHDUGTEUR  SPEGIFIfllUE.  —  Nous  avons  admis  jusqu'à 
présent  que  la  nature  de  la  lame  isolante  n'a  point  d'influence 
sur  la  force  condensante  et  que  cette  lame  n'agit  que  pour  rete- 
nir les  fluides.  Mais  M.  Faraday  a  découvert  que  chaque  sub- 
stance isolante  a  son  pouvoir  d'induction  propre  :  c'est  un  fait 
fondamental  que  nous  allons  démontrer. 

On  forme  un  condensateur  double  par  trois  plateaux  A,  B,  il 
isolés  et  séparés  par  l'air  (^g^.  2*2 1);  on  charge  A  avec  la  ma- 
rhine  et  on  metB  elC  en  communication  avec  le  sol.  Ensuite, 
on  isole  ces  derniers  plateaux  et  on  les  réunit  à  un  électromètre 
formé  de  deux  lames  d'or  b  et  c  voisines  et  isolées  Tune  de 
l'autre  ;  à  ce  moment  elles  sont  à  l'état  neutre,  puisque  les 
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oleciriciiés  négatives  sont  condensées  aux  faces  antérieures  de  B 
cl  de'C,  et  que  les  positives  ont  été  chassées  dans  le  sol.  Mais 
si  l'on  vient  a  approcher  lï 
^^  '"■  ■       ■     ,.  de  A,  l'influence  augmente, 

unenouvellemassedefluide 
s'accumule  en  B;  mais 
aussi  une  partie  équivalente 
I  d'électricité  +  se  transmet 
iilalamefrdei'électromèlre. 
En  même  temps  que  cette 
nouvelle  charge  se  con- 
dense sur  fi,  elle  réagit  plus 
énergiquement  sur  A  et  dé- 
charge d'autant  la  face  op- 
posée au  plateau  C.  Alors 
I  induction  diminue  sur  C  qui  abandonne  et  laisse  écouler  du 
tluide  négatiTjusqu  a  la  lame  c.  Il  suit  de  là  que  les  deux  lames  b 
et  c  vont  s'approcher,  et  en  général  on  pourra  reconnaître  par 
leur  mouvement  et  par  la  nature  de  l'électricité  que  prend 
chacune  d'elles  les  variations  d'intensité  du  pouvoir  inducteur 
(le  A  sur  les  plateaux  B  et  C.  Cela  posé,  l'appareil  étant  ramené 
à  sa  situation  première,  et  l'électromètre  étant  à  l'état  neutre, 
introduisons  une  lame  de  verre  entre  A  et  B  ;  nous  verrons  se 
produire  le  phénomène  que  nous  venons  de  décrire  et  dans  le 
même  sens,  absolument  comme  si  la  lame  B  avait  été  rappro- 
chée de  A.  Le  même  effet  a  lieu  quand  on  remplace  le  verre 
par  d'autres  lames  isolantes,  et  il  n'est  pas  le  même  pour  chaque 
substance  ;  le  verre  agit  moins  que  la  gomme  laque  et  celle-ci 
moins  que  le  soufre. 

Il  faut  conclure  de  là  que  le  rôle  des  corps  isolants  ne  se 
borne  pas  à  empêcher  la  recomposition  des  fluides  comme  nous 
l'avions  supposé,  mais  qu'il  j'  a  de  plus  un  pouvoir  d'induction 
spécifique  particulier  à  chaque  substance  ;  ainsi  se  complique 
une  question  qui  nous  avait  d'abord  paru  très-simple. 

La  première  chose  que  nous  ayons  à  faire  après  avoir  con- 
staté cette  puissance  spécifique,  c'est  de  la  comparer  dans  les 
divers  corps,  et  voici  le  principe  des  procédés  employés  d'a- 
bord par  Faraday,  ensuite  par  Harris.  On  dispose  deux  con- 
densateurs à  lame  d'air  égaux  entre  eux,  c'est-à-dire  ayant  même 
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forme,  même  étendue  et  même  distance  des  plateaux.  Pour 
s'assurer  de  leur  identité,  on  charge  l'un  d'eux  et  on  mesure 
avec  un  plan  d'épreuve  dans  la  balance  de  Coulomb  l'épais- 
seur électrique  sur  lo  plateau  qui  atouché  la  machine;  sup- 
posons qu'elle  soit  a.  Ensuite  on  fait  toucher  le  condensateur 
chargé  par  celui  qui  ne  Test  pas  et  chacun  doit  avoir  une  charge 

commune  et  écale  à  -•  Quand  on  a  réussi  à  réaliser  cette  con- 

dition,  on  coule  entre  les  lames  de  l'un  des  condensateurs  la 
substance  que  l'on  veut  essayer,  par  exemple  de  la  gomme 
laque,  et  on  maintient  l'air  pour  former  la  lame  isolante  de 
l'autre.  Ayant  chargé  ce  dernier  et  touché  la  lame  positive  avec 
un  plan  d'épreuve  qu'il  porta  dans  la  balance,  M.  Faraday  trouva 
dans  un  cas  une  répulsion  de  290",  après  quoi  il  réunit  le> 
deux  condensateurs  qui  se  mirent  en  équilibre  et  donnèrent 
en  répétant  le  même  essai ,  une  répulsion  égale  à  1 14".  Or  elle 
aurait  dû  être  la  moitié  de  290°,  ou  l45^  il  faut  donc  que  le 
condensateur  à  gomme  laque  ait  pris  plus  de  la  moitié  de  la 
charge  pour  la  condenser  ;  et  comme  le  condensateur  à  lame 
d'air  a  perdu  et  tédé  290° —  1 14**  011  176"  et  qu'il  a  gardé  ii4*' 
il  faut  que  l'électricité  totale  ait  été  partagée  entre  les  deux 
condensateurs  dans  le  rapport  de  176  à  1 14,  c'est-à-dire  que  le 
pouvoir  inducteur  de  la  gomme  laque  soit  à  celui  de  l'air 
comme  176  est  à  1 14  ou  comme  i,55  est  à  1 . 

C'est  par  celte  méthode  générale,  qui  fut  variée  dans  le> 
détails,  que  Faraday  et  Harris  trouvèrent  les  nombres  suivants: 


Faraday. 

Air 1 ,00 

Sperma  ceti 1 ,  45 

Verre 1,76 

Gomme  laque -2 ,  00 


Soufr 


'2 ,  24 


Harris. 

Air I  ,w 

Résine 1 ,  77 

Poix • 1,80 

Cire 1,86 

Verre i  ,90 

1      Gomme  laque 1,95 


Il  ne  suflil  point  d'avoir  constaté  ce  fait  général  qui  est  au- 
jourd'hui hors  de  doute,  il  faut  encore  chercher  s'il  n'est  poini 
lié  à  quelques  autres  phénomènes  qui  puissent  aider  à  l'ex- 
pliquer. Or  il  en  existe  qui  ont  été  découverts  soit  par  M.  Mai- 
teucci,  soit  par  M.  Faraday  lui-même.  Rappelons  d'abord  une 
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expérience  du  premier  de  ces  physiciens,  expérience  que  nous 
avons  déjà  décrite.  Ayant  suspendu  sous  une  cloche  des  ai- 
guilles  de  gomme  laque,  de  sperma  ceii  et  de  soufre,  M.  Mai- 
teucci  les  vit  se  diriger  vers  un  corps  élecirisé  qu'on  leur  pré- 
sentait et  prendre  des  électricités  contraires  à  leurs  extrémités. 
Cette  action  se  produisait  aussitôt  que  Tinfluence  avait  lieu  et 
cessait  à  l'instant  où  on  éloignait  le  corps  électrisé.  Nous  avons 
expliqué  ces  faits  en  admettant  que  chacune  des  molécules 
qui  constituent  Taiguille  prend  des  pôles  électriques  contraires 
à  ses  extrémités. 

M.  Faraday  a  ajouté  une  seconde  expérience  à  la  précédente. 
11  plaça  dans  de  l'essence  de  térébenthine  de  petits  filaments 
de  soie,  et  faisant  ensuite  plonger  dans  le  liquide  deux  con- 
ducteurs opposés,  il  chargea  l'un  d'eux  et  mil  l'autre  en  rap- 
port avec  le  sol.  A  l'instant  même,  il  vit  les  parcelles  de  soie 
se  dresser  contre  les  conducteurs  et  former  des  chaînes  conti- 
nues en  s'attirant  vivement  par  leurs  extrémités  opposées  : 
c'est  qu'évidemment  chaque  petit  fil  de  soie  se  plaçait  dans  les 
mêmes  conditions  que  les  aiguilles  de  M.  Matleucci  dans  l'ex- 
périence précédente. 

On  peut  dès  lors  admettre  que  les  corps  isolants  qui  séparent 
les  plateaux  d'un  condensateur  ne  sont  point  inertes:  ils  éprou- 
vent une  décomposition  polaire  des  fluides  électriques,  qui 
persiste  tant  que  le  condensateur  est  chargé  et  qui,  réagissant 
sur  les  plateaux  conducteurs,  augmente  la  force  condensante. 
On  conçoit  dès  lors  que  l'interposition  d'une  plaque  de  résine 
entre  les  plateaux  d'un  condensateur  à  lame  d'air  puisse  faire 
varier  Tinduction,  et  que  l'effet  produit  dépende  de  l'intensité 
de  la  décomposition  moléculaire  éprouvée  par  le  corps  isolant. 

BOUTEILLE  DE  LETDE.  —  BATTERIES.  —  Le  condensateur  peut 
avoir  des  formes  très-diverses,  mais  il  est  toujours  constitué 
par  deux  conducteurs  opposés  que  sépare  une  lame  isolante. 
Cette  lame  peut  être  plane  ou  courbe  ;  quelquefois  elle  est 
formée  par  les  parois  d'une  bouteille,  et  les  deux  armatures 
sont  placées  l'une  à  l'intérieur  de  la  bouteille,  et  l'autre  à  la 
surface  extérieure.  C'est  sous  celle  forme  que  le  condensateur 
fut  décoMvert  par  hasard,  à  Leyde,  en  1 746,  par  Cuneus  et  Mus- 
schenbroeck.  Cuneus  voulait  électriser  de  l'eau  dans  un  flacon 
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qu'il  tenait  d'une  main;  el,  à  cet  elTet,  il  y  avait  plongé  utiL' 
tige  métallique  qu'il  fn  communiquer  avec  une  machine  élec- 
trique. Sans  abandonner  le  flacon,  il  voulut  ensuite  enlever  la 
tige  avec  l'autre  main  restée  libre  :  à  ce  moment,  il  fit  communi- 
quer l'eau,  qui  est  l'armature  intérieure  du  flacon,  avec  la  main 
qui  le  tenait  et  qui  est  l'armature  extérieure,  et  les  deux  élec- 
tricités accumulées  se  recombinant  à  travers  les  bras  et  le  corps. 
Cuneus  reçut  une  commotion  extrêmement  vive.  Mussrhen- 
broeck,  après  l'avoir  éprouvée  à  son  tour,  en  fut  assez  effraw 
pour  écrire  à  Réaumur  qu'il  ne  recommencerait  pas  pour  la  cou- 
ronne de  France,  et  il  fît  la  plus  sinistre  description  des  errei<^ 
qu'il  avait  ressentis.  Cet  effroi  n'arrêta  personne  et  l'on  se  fil 
bientôt  un  amusement  de  ce  qu'il  avait  tant  redouté. 

Depuis  cette  époque,  l'instrument  de  Cuneus  a  conservé  le 

nom  de  bouteille  de  Leyde,  mais  on  le  perfectionna.  On  rem- 

^,  plit  aujourd'hui  l'intérieur  avec  des  feuilles 

-^  minces  de  cuivre  ou  d'or,  ce  qui  évite  l'hu- 

^/  y  midité;  on  colle  une  lame  d'étain  à  l'exlé- 

^L  rieur  et  l'onvernît  à  la  cire  d'Espagne  on 

^iWgÊ-^  à  la  gomme  laque  les  points  du  verre  qui 

ne  sont  point  armés  (/g.  234).  L'éleciricilt^ 

est  amenée  à  l'intérieur  par  un  gros  fil  de 

laiton  recourbé  qui  permet  d'accrocher  b 

bouteille  à  la  machine  électrique,  et  le  plin- 

souvent  on  fixe  contre  le  fond  extérieur 

du  flacon  un  crochet  auquel  on  attache  une  chaîne  métallique 

qui  établit  la  communication  avec  le  sol. 

Comme  la  quantité  totale  d'électricité  qui  s'amoncelle  dans 
le  condensateur  est  proporlionnelle  à  l'étendue  des  armatures 
qui  le  recouvrent,  on  obtient  des  effets  plus  énergiques  en 
remplaçant  le  flacon  précédent  par  de  vastes  bocaux  qui  sont 
garnis  inlériouremeni  et  extérieurement  de  feuilles  d'étain  col- 
lées. Souvent  on  les  réunît  par  groupes  de  4.  g.  16...  bocaux  ; 
on  les  place  dans  une  caisse  carrée  {Jig.  îaS)  qui  elle-même 
est  tapissée  de  feuilles  métalliques  et  qui  joint  toutes  les  arma- 
tures extérieures  entre  elles  et  à  une  chaîne  commune  par  oii 
l'électricité  s'échappe  dans  le  sol.  D'un  autre  côté,  toutes  le- 
li};os  métalliques  qui  conduisent  le  fiuide  dans  l'intérieur  do* 
bocaux  sont  reliées  l'une  à  l'aulre  [K»r  de  gros  fils  de  laiton,  ci 
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se  lermineni  par  un  bouton  unique  que  l'on  Tait  communiquer 
à  la  machine  quand  on  veut  charger  l'instrument.  Ce  sont  ces 


assemblages  de  jarres  que  l'on  nomme  batteries  électriques. 
Enfin  on  emploie  souveni  des  carreaux  de  verre  encadrés  et 
couverts  sur  leurs  deux  faces  de  lames  d'étain  :  ce  sont  les 
carreaux:  fulminants.  Toutes  les  fois  que  l'on  charge  de  grandes 
batteries,  on  est  obligé  d'y  employer  beaucoup  de  temps,  et  ce 
n'est  souvent  qu'au  bout  de  dix  à 
---.  qumzcmmutesquela  machinea  pu 

I     Y  fournir  toute  la  somme  d'électricité 

que  la  batterie  peut  condenser  ; 
l'équilibre  est  atteint  quand  les 
perles,  qui  augmentent  en  même 
temps  que  la  charge,  sont  deve- 
nues égales  aux  gains  faits  pendant 
le  même  temps. 

DtCEASBES  ÉLEGTHiaUES.  —  Avec  la 
bouteille  de  Leyde,  nous  pouvons 
réaliser  d'abord  la  décharge  par  con- 
tacts alternatifs  dont  nous  avons 
parlé  à  la  page  4^8^  It  suffit  de  la 
placer  sur  un  support  isolant  et  de 
faire'.^ communiquer  l'extérieur  avec  une  pièce  conducirice 
CDEF  [fig.  226),  de  façon  que  les  deux  armatures,  isolées 
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toutes  deux,  soieni  terminées  par  deux  boutons  A  et  F  placés 
en  face  Tun  de  Tautre.  Un  pendule  isolé  B  est  suspendu  entre 
ces  boutons;  il  est  d'abord  attiré  par  le  bouton  A  ;  en  le  tou- 
chant,  il  lui  enlève  du  fluide  positif  et  dégage  une  portion  du 
fluide  négatif  qui  était  condensé  sur  Tarmure  extérieure.  Re- 
poussé par  A,  le  pendule  est  alors  attiré  par  le  bouton  F  au- 
quel il  prend  le  fluide  négatif  rendu  libre,  et  le  mouvement 
de  va-et-vient  se  continue,  enlevant  à  chaque  contact  une 
faible  portion  de  l'électricité  des  armatures.  En  mettant  dos 
timbres  en  A  et  F,  on  a  un  carillon  électrique. 

EFFETS  FBINGIFAUX.  —  I.  Toutes  les  fois  qu'on  joint  par  un 
conducteur  les  armatures  opposées  d'une  batterie  Chargée,  les 
deux  électricités  accumulées  se  réunissent  à  travers  le  condur- 
teur;  il  en  résulte  un  mouvement  électrique  que  Ton  nomme 
la  décharge  ;  elle  se  fait  sous  la  forme  d'une  étincelle  généra-  . 
lement  moins  longue  que  celles  de  la  machine,  mais  qui  est 
plus  lumineuse,  plus  brillante  et  plus  large.  Presque  toujours, 
et  surtout  si  la  batterie  a  une  grande  surface,  il  se  développe  une 
odeur  spéciale  que  l'on  a  comparée  improprement,  tantôt  à  celle 
du  soufre,  tantôt  à  celle  du  phosphore  :  en  réalité,  c'est  une 
odeur  à  part  et  qui  provient  d'une  transformation  particulière 
éprouvée  par  l'oxygène  de  l'air.  Nous  reviendrons  sur  ce  point. 

Un  observateur  qui  touche  de  ses  deux  mains  les  armatures 
opposées  reçoit  une  commotion  dans  les  membres  traversés 
par  les  fluides  :  il  en  est  de  cette  commotion  comme  de  Fodeur 
développée  par  Téiincelle,  on  ne  peut  la  comparer  à  rien,  il 
faut  l'avoir  sentie.  Si  elle  est  faible,  ce  n'est  qu'un  choc  in- 
stantané ;  plus  forte,  elle  laisse  des  douleurs  et  un  engourdis- 
sement prolongé;  et  quand  elle  provient  de  larges  batteries 
chargées  par  de  puissantes  machines,  elle  foudroie  les  animaux 
de  la  plus  grande  taille.  Ce  qui  est  remarquable,  c'est  qu'elle 
contracte  les  muscles  quoi  qu'on  fasse  pour  l'empêcher,  el 
cela  donne  lieu  à  une  expérience  curieuse.  On  place  une  pièce 
de  monnaie  sur  la  face  positive  d'un  carreau  fulminant  charfre 
et  l'on  se  met  en  communication  avec  l'autre  armature;  quand 
on  approche  les  doigts  pour  saisir  la  pièce,  ils  reçoivent  Tétin- 
celle  avant  de  la  toucher  et  se  contractent  sans  pouvoir  la 
prendre  malgré  Tenvie  qu'on  en  a. 
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Quand  un  grand  nombre  de  personnes  se  tiennent  par  les 
mains  pour  former  une  chaîne  et  que  la  première  et  la  dernière 
touchent  les  armatures,  la  décharge  traverse  toute  la  série,  et 
chacun  reçoit  la  commotion.  Toutefois  cette  commotion  est 
plus  faible  au  milieu  qu'aux  extrémités,  et  cela  tient  à  ce  que 
toutes  les  personnes  communiquant  au  sol,  une  partie  des 
fluides  se  réunit  par  la  terre  en  passant  par  les  pieds.  Si  tout 
le  monde  élail  isolé,  chacun  éprouverait  un  effet  égal. 

Dès  le  moment  où  Ton  a  connu  ces  effets,  on  a  cherché 
dans  rélectricité  un  remède  contre  les  paralysies;  ces  tenta- 
tives n'ont  point  été  stériles,  mais  aujourd'hui  c'est  l'électri- 
cité des  piles  et  non  celle  des  batteries  que  l'on  applique  à  ce 
traitement  :  nous  aurons  l'occasion  d'y  revenir. 

II.  La  décharge  s'écoule  à  travers  les  corps  bons  conducteurs 
et  de  grande  section,  sans  les  modifier;  mais  quand  ils  dimi- 
nuent en  section  et  en  longueur,  ils  s'échauffent  jusqu'à  rougir, 
jusqu'à  se  fondre  et  même  jusqu'à  se  volatiliser  :  l'électricité 
faisant  ainsi  ce  que  les  plus  hautes  températures  ne  produisent 
pas.  On  fait  ordinairement  l'expérience  comme  elle  est  repré- 
sentée {Jig>  225)  avec  un  fil  extrait  d'un  galon  d'or.  Ce  fil  est 
une  cordelette  de  soie  enveloppée  d'un  ruban  très-mince  d'ar- 
gent doré  qui  la  contourne  en  hélice;  on  le  i\xQ  en  AB  entre 
les  branches  de  l'appareil  que  l'on  nomme  excitateur  univer- 
sel, contre  une  carte  C,  et,  au  moment  oii  passe  la  décharge, 
le  métal  rougit  et  disparaît;  il  ne  reste  plus  que  la  soie  qui  est 
demeurée  intacte  et  une  trace  d'un  pourpre  foncé  qui  a  taché 
la  carte  :  c'est  le  métal  qui  a  été  divisé  et  projeté. 

Quand  une  lame  d'or  a  été  fondue  par  la  décharge  électrique 
contre  un  carton,  ou  un  ruban  de  soie,  ou  une  lame  de  verre, 
elle  devient  adhérente  à  la  surface  de  ces  corps;  c'est  ce  que 
Ton  fait  voir  par  une  expérience  qui  est  devenue  classique. 
On  place  une  feuille  à  dorure  sur  une  carte  découpée  qui  re- 
présente le  portrait  de  Franklin,  et  Ton  dépose  ensuite  cette 
carte  sur  une  lame  de  verre  dans  une  presse  en  bois  que  l'on 
serre  au  moyen  de  vis  {Jlg.  227).  Au  passage  de  la  décharge, 
la  feuille  d'or  se  volatilise,  passe  à  travers  les  découpures,  s'in- 
cruste sur  le  verre  et  imprime  le  portrait. 

Fusinieri,  ayant  fait  passer  la  décharge  entre  une  boule  d'or 
et  une  boule  d'argent,  reconnut  que  l'argent  s'était  doré  et  l'or 
I.  29 
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argenté  aux  points  Trappes  par  l'étincelle  ;  il  y  a  donc  un  double 

transport  des  métaux  de  l'un  vers  l'autre  dans  les  deux  sens  à 

Fig.  «7- 


Kg.  m8. 


la  fois.  C'est  sans  doute  à  la  présence  dans  l'étincelle  de  ces 
matières  transportées,  qu'il  faut  attribuer  les  raies  brillantes 
qui  se  voient  dans  le  spectre  de  la  lumière  électrique  et  qui 
varient  de  position  quand  change  la  matière  des  conducteurs 
entre  lesquels  jaillit  l'étincelle. 

III,  L'étincelle  des  batteries,  et  même  celle  que  l'on  tire  des 
machines,  met  le  feu  à  tous  les  corps  aisément  combustibles, 
et  il  est  probable  que  cet  effet  n'est  que  la  conséquence  de  la 
chaleur  développée.  Par  exemple,  on  enflamme  de  l'éther  dans 
une  capsule  métallique  quand  on  y  fait 
tomber  une  étincelle;  on  enflamme  de  la 
résine  en  déchargeant  une  batterie  à  travers 
un  Umpon  de  coton  qui  en  est  imprégné, 
et  l'on  enflamme  également  de  la  poudre 
en  dirigeant  une  étincelle  entre  deux  épin- 
gles piquées  en  face  l'une  de  l'autre  dans 
une  cartouclie.  L'expérience  la  plus  connue 
en  ce  genre  est  celle  du  pistolet  de  VoUa. 
Cet  appareil  est  un  vase  métallique  dans  le- 
quel pénètre  une  tige  isolée  BC,  qu'on  élec- 
trise  (fig.  228),  et  une  étincelle  part  entre 
la  tige  et  la  paroi  du  vase  ;  on  le  remplit  d'un  mélange  détonani 
et  on  le  ferme  par  un  bouchon  A  que  l'explosion  projette  au 
moment  de  la  décharge. 

Une  seule  étincelle  suffit  pour  déterminer  la  combustion 
dans  tous  les  cas  précédents;  une  suite  d'étincelles  successives 
continuée  pendant  longtemps  peut  décomposer  la  plupart  des 
substances  chimiques.  On  sépare  par  ce  moyen  les  éléments 
du  gaz  ammoniac;  on  décompose  partiellement  l'acide  carbo- 
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nique  en  oxyde  de  carbone  et. en  oxygène;  on  réduit  l'eau  en 
oxygène  et  en  liydrogène;  enfin  on  décompose  les  acides,  les 
oxydes  et  les  sels.  Mais  comme  ces  actions  ont  la  plus  com- 
plète analogie  avec  celles  des  piles,  c'est  après  avoir  décrit  ces 
piles  que  nous  étudierons  complètement  tous  les  effets  chi- 
miques de  rélectricité. 

IV.  Quand,  au  lieu  de  se  transmettre  à  travers  un  conduc- 
teur, la  décharge  est  dirigée  dans  une  substance  isolante,  elle 
ne  la  pénètre  jamais  sans  la  briser.  Nous  allons  justifier  cette 
assertion  par  deux  exemples. 

On  sépare  deux  conducteurs  aigus  dirigés  l'un  vers  l'autre 

par  une  lame  de  verre 
^'^'  "9-  bien  sèche  (/g-,  229),  et 

l'on  dépose  une  goutte 
d'huile  sur  les  pointes, 
ou  mieux  on  les  mas- 
tique dans  deux  cylin- 
dres de  résine  collés  sur 
les  deux  faces  du  verre, 
afin  d'empêcher  la  dé- 
charge latérale;  ensuite 
on  fait  communiquer  ces 
deux  conducteurs  avec 
les  armatures  d'une  batterie  et  il  se  fait  un  trou  dans  le  verre. 
On  perce  de  la  même  manière  une  carte  placée  entre  deux 
pointes  éloignées,  et  le  trou  qui  est  produit  a. ses  bords  relevés 
sur  les  deux  faces,  comme  si  la  matière  de  la  carte  avait  été 
soulevée  et  repoussée  dans  les  deux  sens  à  la  fois.  Le  trou  est 
toujours  plus  rapproché  de  la  pointe  négative  que  de  la  posi- 
tive, mais  il  est  au  milieu  de  leur  intervalle  dans  l'air  raréfié. 

V.  Quand  la  décharge  traverse  un  liquide  dans  un  mince 
tube  de  verre,  elle  y  détermine  un  faible  déplacement,  et  des 
corps  en  poudre  suspendus  dans  le  liquide  prennent  un  mou- 
vement opposé  à  celui  du  milieu  liquide.  L'eau  distillée  est 
entraînée  vers  l'électrode  positif,  l'essence  de  térébenthine 
dans  le  sens  opposé.  M.  George  Quincke  a  fait  des  observa- 
tions très-détaillées  sur  ces  phénomènes. 


ÉLEGTBOMÊTBE  GOHDENSATEUB.  —  Au  lieu  d'appliquer  le  prin 
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cipe  du  condensateur  à  obtenir  des  charges  irès-grandes  avec 
des  machines  très-énergiques,  Voila  songea  à  en  profiter  pour 
rendre  sensibles  des  soul-ces  électriques  trop  faibles  pour  être 
manifestées  par  les  éleclroscopes.  ordinaires.  Son  appareil 
{Jig.  23o)  est  l'électroscope  ordinaire 
à  lames  d'or,  auquel  il  a  superposé  un 
condensateur.  Afin  que  celui-ci  ait  une 
grande  force  condensante,  il  se  com- 
pose de  deux  plateaux  A  el  B  vernis; 
de  cette  façon  la  lame  isolante  est 
double  et  chaque  plateau  en  porte 
une,  mais  chacune  d'elles  est  exlré- 
mement  mince.  Si  l'on  ne  fait  usage 
que  du  plateau  inférieur  A  et  qu'on 
te  mette  en  contact  avec  une  source 
faible,  il  s'établit  en  équilibre  avec 
elle,  les  lames  D,  E  divergent  extrê- 
mement peu  et  quelquefois  elles  ne 
divergent  pas  sensiblement.  Au  lieu 
de  cela,  superposons  le  plateau  supé- 
rieur B,  touchons  encore  le  conducteur 
inférieur  A  avec  la  source  et  mettons  le 
supérieur  en  contact  avec  le  sol;  l'appareil  se  chargera  jusqu'à 
ce  que  le  fluide  répandu  sur  la  face  inférieure  de  A  et  sur  les 
lames  d'or  soit  encore  en  équilibre  avec  la  source,  et,  par  con- 
séquent, la  divergence  sera  la  même  que  précédemment.  Mais, 
en  soulevant  le  plateau  B,  toute  l'électricité  qui  avait  été  con- 
densée en  A  se  répandra  librement  sur  la  partie  ADE,  les  lames 
éprouveront  une  surcharge  considérable  et  leur  divergence 
sera  considérablement  accrue.  Il  se  peut  dès  lors  que  cette 
divergence  ne  soit  pas  sensible  dans  le  cas  de  l'électroscope 
simple  el  qu'elle  le  devienne  avec  l'appareil  de  Volta. 

fiUCTBOPHOBB, — Volta  a  inventé,  pour  remplacer  la  machine 
l'ieciriquc  à  peu  de  fr.iis,  un  appareil  dont  la  théorie  a  éié  long- 
temps incomplète  :  c'est  l'électrophore  [Jig.  tZi).  On  le  fa- 
briqua on  roulant  dans  un  moule  métallique  AB  un  gâteau  de 
résine  mêlé  de  poix  dont  la  surface  extérieure  doit  èire  lisse. 
Pour  son  servir,  lui  le  frotte  avec  une  peau  de  chai  :  il  s'éler- 
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Irise  négativement,  et  quand  cela  est  fait,  on  place  sur  lui  tin 
plateau  de  bois  EF  couvert  d'étain  en  lames  et  surmonté  d'un 

manche  isolant  H.  Ce  plateau  subit 
Fig.^3i.  nhfluence  électrique   de  la   résine, 

prend  de  Téiectricité  positive  à  sa  face 
inférieure  et  de  la  négative  sur  sa  sur- 
face externe  ;  on  le  touche  avec  le 
doigt,  ce  qui  donne  une  faible  étin- 
celle et  enlève  le  fluide  repoussé  ; 
puis  on  le  soulève,  ce  qui  détruit 
Tinfluence  et  permet  à  Télectricilé 
positive  de  se  répandre  sur  toute  la  surface,  et  en  appro- 
chant le  doigt  on  reçoit  une  seconde  étincelle  plus  forte  que 
la  précédente.  Dans  tout  cela  il  n'y  a  rien  que  de  prévu;  mais 
le  moule  qui  contiaii  la  résine  a  son  rôle  et  on  le  découvre 
de  la  manière  suivante.  Posons  Télectrophore  sur  un  sup- 
port isolant.  Si  la  face  supérieure  du  gâteau  de  résine  est 
chargée  négativement,  la  base  doit  être  positive  et  doit  conden- 
ser du  fluide  négatif  surla  partie  du  moule  qui  la  touche.  En 
posant  le  plateau  EF,  on  change  cette  distribution  ;  on  déve- 
loppe une  nouvelle  décomposition  par  réaction  dans  la  résine, 
par  suite  dans  le  moule,  et  Ton  trouve  du  fluide  positif  à  sa 
base  :  c'est,  en  effet,  ce  qui  a  lieu.  Je  suppose  que  Ton  enlève 
ce  fluide  ;  l'effet  doit  être  d'augmenter  la  décomposition  sur 
le  gâteau  et  sur  le  plateau  EF.  On  voit  dès  lors  qu'il  est  utile 
de  laisser  le  moule  en  rapport  avec  le  sol. 

On  touche  maintenant  le  plateau  EF  pour  enlever  le  fluide 
négatif.  Cette  nouvelle  action  amène  encore  une  nouvelle  dis- 
tribution, une  nouvelle  décompositron  des  fluides  et  encore  de 
l'électricité  positive  à  la  base  du  moule.  Il  y  a  donc  là,  comme 
on  le  voit,  une  série  de  phénomènes  qui  se  continueraient 
indéfîniment  si  les  contacts  étaient  successifs,  et,  pour  arriver 
tout  de  suite  à  la  limite  de  charge,  il  faudra  à  la  fois  toucher 
le  plateau  et  le  moule. 

Cela  étant  fait,  on  soulève  le  plateau;  en  détruisant  l'in- 
fluence qu'il  exerçait  sur  les  parties  inférieures,  on  rend  libre 
une  partie  des  électricités  qui  y  étaient  condensées,  et  l'on  voit 
apparaître  de  l'électricité  négative  sur  le  moule.  On  voit  com- 
bien ces  actions  sont  compliquées  et  combien  il  est  nécessaire 
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de  maintenir  le  moule  en  relation  avec  le  sol.  Cette  nécessité 
avait  été  reconnue  depuis  longtemps  sans  qu'on  en  eût  donné 
l'explication. 

Il  y  a  encore  dans  Télectrophorè  une  circonstance  inexpli- 
quée. C'est  justement  celle  qui  lui  a  fait  donner  son  nom  : 
il  garde  son  électricité  pendant  des  mois  entiers. 
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DE  L'ÉLECTRICITÉ   ATMOSPHÉRIQUE. 

Phénomènes  qu'on  observe  par  un  ciel  serein.  —  Électricité  des  ntiages. 
—  Orages.  —  Éclair.  —  Tonnerre.  —  Choc  en  retour.  —  Effets  de  la 
foudre.  — -  Paratonnerre. 


PHÉNOMËHES  OBSERVÉS  PAR  UH  CŒL  SBREIN.  —  Ce  n'est  point 
seulement  pendant  les  orages  qu'il  y  a  de  rélectricité  dans  Tat- 
mosphère,  il  y  en  a 'dans  tous  les  teraps;  et  pour  le  constater, 
on  peut  faire  usage  de  tous  les  électroscopes  connus,  pourvu 
qu'ils  soient  sensibles.  Saussure  employait  rélectromètre  à 
pailles  après  l'avoir  gradué  par  la  méthode  que  nous  avons  fait 
connaître,  afin  que  Ton  pût  comparer  l'état  électrique  des  divers 
lieux  à  tout  moment.  On  remplace  aujourd'hui  cet  instrument 
par  l'électroscope  de  Pellier  dont  nous  allons  donner  la  des- 
cription, ïl  reçoit  Félectricité  par  une  tige  verticaje  qui  la  trans- 
met dans  une  cage  de  verre,  protégée  par  un  toit,  jusqu'à  une 
aiguille  horizontale  suspendue  sur  un  pivot  {fig*.  282).  Cette 
aiguille,  qui  est  très-mobile,  est  formée  d'un  fil  GABD  sur  le- 
quel est  fixé  un  aimant  AB  ;  de  cette  façon,  elle  se  place  dans 
le  méridien  magnétique  et  ne  peut  en  être  écartée  que  par 
une  force  égalé  à  l'effort  que  fait  l'aimant  AB  pour  y  revenir  : 
cet  effort  peut  aisément  se  calculer.  La  tige  qui  porte  le  pivot 
se  prolonge  au-dessous  et  se  termine  par  un  fil  métallique  MN 
qui  est  mobile  et  qui  porte  deux  boules  M  et  N  à  ses  extré- 
mités; on  le  dirige  dans  le  méridien  magnétique.  A  ce  mo- 
ment, les  extrémités  G  et  D  sont  en  contact  avec  M  et  N ,  et 
quand  on  électrise  l'instrument,  l'aiguille  CP  est  repoussée 
d'un  angle  qu'on  mesure  et  duquel  on  déduit  la  quantité  d'é- 
lectricité qu'elle  a  reçue.  On  peut  graduer  expérimentalement 
cet  électroscpe  par  le  moyen  que  Saussure  employait. 

Il  ne  suffit  point  de  posséder  des  électroscopes,  il  faut  encore 
trouver  un  moyen  pour  aller  chercher  l'électricité  dans  l'atmo- 
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sphère  aussi  haut  que  cela  est  nécessaire,  et  pour  y  parvenir 

on  a  imaginé  diverses  méthodes.  La  première,  celle  qu'em- 


ploj'ail  Saussure,  consistait  à  remplacer  ie  boulon  de  l'électro- 
scupe  à  pailles  par  une  tige  métallique  verticale  terminée  en 
pointe.  Quand  on  voulait  puiser  l'électricité  à  une  grande  hau- 
teur dans  l'atmosphère,  on  entourait  cette  tige  d'une  bague 
reliée  à  une  chaîne  métallique  au  bout  de  laquelle  était  une 
sphère  pleine  qu'on  lançait  en  l'air.  La  chaîne  s' élevait  avec  la 
sphère,  et  il  y  avait  un  moment  où  elle  n'était  plus  en  commu- 
nication avec  le  sol.  bien  que  l'anneau  fût  encore  en  contact 
avec  la  lige  ;  c'est  pendant  ce  moment  que  la  charge  se  faisait. 
Ensuite  l'anneau  s'élevail  lui-même  et  se  séparait  de  l'élec- 
iromèlre,  mais  il  y  laissait  l'électricité  qu'il  y  avait  apportée 
et  on  pouvait  la  mesurer. 

MM.  Becquerel  et  Breschet  ont  adopté  ce  procédé  en  le  per- 
fectionnant :  au  lieu  d'une  sphère,  c'était  une  flèche  qu'ils  lan- 
çaient avec  un  arc  ordinaire.  Cela  rendait  l'expérience  plusaisée 
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et  permettait  d'aUeindre  plus  haut.  Ils  eurent  la  précaution  de 
faire  quelques  essais  en  envoyant  la  flèche  horizontalement, 
et  comme  ils  ne  virent  aucun  signe  électrique  se  manifester 
dans  ce  cas,  ils  en  conclurent  avec  raison  que  le  frottement 
du  projectile  dans  Tair  n'a  aucune  action  :  c'était  un  point  im- 
portant à  noter. 

Mais  comme  il  faut  étudiera  chaque  instant  Tétat électrique 
de  l'air,  et  que  le  mode  d'expériences  que  nous  venojns  de 
décrire  ne  pourrait  être  pratiqué  tous  les  jours  et  à  toutes  les 
heures,  on  a  songé  à  établir  des  électroscopes  en  permanence. 
Dans  cette  intention,  on  a  établi  sur  les  observatoires  des  tiges 
métalliques  élevées  et  isolées,  reliées  à  des  électroscopes  fixés 
à  demeure.  C'est  avec  ces  dernfers  appareils  que  l'on  a  pu  ob- 
tenir des  indications  continues  dont  nous  résumerons  bientôt 
les  résultats. 

Par  ces  divers  procédés,  on  est  arrivé  à  reconnaître  qu'il  y  a 
toujours  divergence  de  l'électroscope.  L'effet  est  d'ailleurs 
variable  aux  diverses  heures  d*une  même  journée  et  aux  di- 
verses saisons;  il  est  plus  marqué  quand  on  s'élève;  il  s'affaiblit 
4ans  les  lieux  abrités,  et  il  est  nul  sous  les  toits.  Mais,  quelle 
que  soit  la  quantité,  le  signe  de  l'électricité  est  toujours  le 
même  :  à  de  très-rares  exceptions  près,  il  est  positif.  Ainsi 
la  présence  de  l'électricité  dans  l'atmosphère  n'est  point  un 
accident,  mais  un  fait  permanent,  et  c'est  toujours  le  même 
fluide  qui  s'y  rencontre. 

Avant  d'aller  plus  loin ,  il  est  nécessaire  de  nous  rendre 
compte  de  ces  expériences  et  d'expliquer  comment  l'électro- 
scope arrive  à  se  charger.  Il  n'est  pas  probable  que  la  partie 
supérieure  de  la  tige  reçoive  directement  des  couches  atmo- 
sphériques où  elle  plonge  l'électricité  positive  qu'elle  transmet 
à  rélectroscope;  il  est,  au  contraire,  rationnel  d'admettre  qu'é- 
tant isolée  elle  éprouve  une  décomposition  de  son  fluide  neu- 
tre, qu'elle  est  négative  à  son  sommet  et  positive  à  sa  base. 
Cela  est,  en  effet,  démontré  par  une  expérience  que  firent 
MM.  Gay-Lussac  et  Biot  dans  leur  voyage  aérostatique  :  ayant 
suspendu  à  la  nacelle  de  leur  ballon  une  tige  métallique  isolée, 
ils  trouvèrent  son  extrémité  supérieure  négative  :  c'était  l'é- 
preuve inverse  de  celle  qui  se  fait  dans  les  observatoires. 

Nous  admettrons  donc  que  la  tige  qui  surmonte  nos  électro- 
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scopes  éprouve  pendant  qu'elle  est  isolée  et  dressée  une  dé- 
composition électrique  par  influence,  et  nous  expliquerons  ce 
fait  en  disant  que  les  parties  supérieures  de  Tatmosphère  agis- 
sent comme  un  corps  électrisé  positivement  et  que  la  terre 
fonctionne  comme  ayant  l'électricité  contraire. 

Nous  allons  justifier  cette  conclusion  par  d'autres  épreuves. 
Plaçons,  par  exemple,  Télectroscope  ep  un  lieu  fixe,  et  met- 
tons-le en  relation  par  une  chaîne  avec  un  conducteur  isolé 
soutenu  dans  Fair  à  une  grande  hauteur,  et  qu'on  puisse  élever 
ou  abaisser  à  volonté.  Donnons  è  ce  conducteur  une  première 
position  fixent  ramenons  l'électroscope  au  zéro  en  le  touchant 
avec  la  main.  A  ce  moment,  le  conducteur  devra  avoir  une 
charge  négative  déterminée  à  son  sommet.  Élevons-le,  celte 
charge  augmentera,  et  les  lames  devront  s'écarter  de  nouveau 
en  s'éleclrisant  positivement  ;  ramenans-le  à  sa  position  pre- 
mière, l'électroscope  devra  revenir  au  zéro;  abaissons  enfin  le 
conducteur,  il  perdra  une  partie  de  son  électricité  négative  qui 
arrivera  dans  les  lames  pour  les  charger  négativement.  L'expé- 
rience vérifie  ces  prévisions. 

Peltier  faisait  la  même  expérience  sous  Une  autre  forme  ;  il 
surmontait  son  électroscope  d'une  tige  terminée  en  boule,  ei 
l'ayant  placé  dans  une  position  initiale,  il  ramenait  l'aiguille  au 
zéro  en  la  louchant,  et  laissait  sur  la  boule  l'électricité  négative 
dont  elle  était  chargée.  Il  élevait  ensuite  l'appareil  tout  entier, 
ce  qui  augmentait  l'influence  de  l'atmosphère,  produirait  une 
décomposition  nouvelle  et  amenait  du  fluide  positif  dans  l'ai- 
guille ;  quand  il  replaçait  l'instrument  à  la  première  position, 
il  le  ramenait  à  l'état  neutre,  et  enfin,  quand  il  l'abaissait  da- 
vantage, l'influence  de  l'atmosphère  diminuait  et  une  partie  de 
l'électricité  négative  de  la  boule  arrivait  à  l'électroscope  qu'elle 
faisait  diverger. 

Ayant  ainsi  reconnu  l'existence  normale  de  l'électricité  dans 
l'atmosphère  et  analysé  le  mode  d'action  qu'elle  produit  sur  les 
électroscopes  que  l'on  établit  à  demeure  dans  les  observatoires, 
nous  arrivons  à  mesurer  les  variations  des  effets  électriques 
produits.  Ces  mesures  ont  été  prises  avec  le  plus  grand  soin, 
d'une  manière  continue,  à  Bruxelles,  à  Kew,  à  Munich  et  dans 
plusieurs  autres  localités,  et  voici  les  résultats  généraux  que 
l'on  en  a  déduits. 
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Immédiatement  après  le  lever  ou  après  le  coucher  du  soleil, 
l'effet  éleciroscopique  croît  d'abord  avec  une  extrême  rapidité, 
ensuite  avec  une  grande  lenteur  jusqu'à  un  maximum;  après 
quoi  la  déviation  diminue  peu  à' peu,  jusqu'à  atteindre  un  mi- 
nimum qui  précède  le  moment  du  coucher  ou  du  lever  suivant. 
Il  y  a  donc  par  jour  deux  maxima  et  deux  minima  à  des  heures 
qui  diffèrent  un  peu  suivant  les  saisons,  mais  qui  en  moyenne 
sont  réglées  comme  il  suit  : 

,    1^  minimum.       i^**  maximum.  ta*"  minimum,        2'' maximum. 

a  h.  du  matfn.     lo  h.  du  matin.  1  h.  après  midi.     10  h.  du  soir. 

On  a  remarqué  qu'à  1 1  heures  du  matin  la  déviation  de  Tin- 
strument  est  sensiblement  la  moyenne  de  toutes  les  déviations 
observées  à^haque  heure  du  jour,  et,  partant  de  cette  remarque, 
on  s'est  contenté  d'exécuter  une  observation  à  1 1  heures  et  de 
faire  de  mois  en  mois  la  somme  des  déviations  trouvées. 

Ces  expériences  ont  donné  un  résultat  tout  à  fait  inattendu, 
c'est  que  les  signes  électroscopiques  sont  beaucoup  moindres 
en  été  qu'en  hiver,  comme  on  le  verra  par  le  tableau  suivant 
qui  résume  les  observations  faites  à  Bruxelles  pendant  l'an- 
née 1846. 


Janvier 662^ 

Février ; a56 

Mars; 95 

Avril 94 

Mai 49 

Juin 39 


Juillet 33' 

Août 57 

Septembre 62 

Octobre 98 

Novembre ; , .  374 

Décembre 799 


Il  convient  maintenant  de  discuter  ces  résultats,  de  les  expli- 
quer si  cela  est  possible,  et  de  voir  quelle  valeur  ils  peuvent 
avoir  au  point  de  vue  de  la  théorie  de  l'électricité  atmosphé- 
rique. Pour  y  parvenir,  il  faut  d'abord  remarquer  que  l'atmo- 
sphère et  la  terre  ne  restent  pas  en  présence  avec  des  élec- 
tricités contraires  sans  qu'il  se  fasse  entre  elles  un  échange 
continuel,  l'air  envoyant  du  fluide  positif  de  haut  en  bas  et  le  sol 
lui  rendant  de  l'électricité  de  nom.  inverse  dans  un  sens  opposé. 
L'électroscope  agit  comme  tous  les  points  de  la  terre  ;  il  cède 
du  fluide  négatif  par  sa  partie  supérieure,  et  c'est  pour  cela 
qu'une  charge  contraire  s'accumule  sur  l'aiguille ,  charge  qui 
sera  d'autant  plus  considérable,  que  l'instrument  cédera  plus  de 
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fluide.  L'effet  observé  mesure  donc  l'échange  d'éleclricilé  qui 
se  fait  dans  l'atmosphère >  dès  lors  cet  effet  sera  d'autant  plus 
fort,  que  la  conductibilité  des  couches  atmosphériques  devien- 
dra plus  grande,  et  d'autant  plus  faible,  qu'elles  seront  plus 
isolantes;  et  comme  elles  conduisent  d'autant  mieux  qu'elles 
sont  plus  humides,  les  maxima  devront  répondre  aux  maxima 
de  l'hygromètre. 

Cela  explique  parfaitement  les  résultats  de  l'observation;  en 
effet,  au  moment  du  lever  du  soleil,  les  vapeurs  condensées 
contre  le  sol  s'élèvent  dans  l'air  et  le  rendent  conducteur  :  de 
là  un  maximum  d'effet;  ensuite  l'air  se  desséchant  de  plus  en 
plus  jusqu'à  2  heures,  puisqu'il  s'échauffe  jusque-là,  Teffei 
diminue  et  devient  minimum.  Puis  l'air  commence  à  se  refroi- 
dir et  à  mieux  conduire  j  au  coucher  du  soleil,  les  vapeurs  se 
forment  brusquement  et  déterminent  un  écoulement  maxi- 
mum. Enfln  pendant  la  nuit  l'action  diminue,  parce  que  tout 
ce  qui  pouvait  être  transmis  a  été  transporté.  On  vient  de  voir 
que  c'est  principalement  l'écoulement  de  l'électricité  qui  se 
mesure  par  les  indications  de  l'électroscope.  C'est  un  effet 
composé  qui  dépend  à  la  fois  des  quantités  d'électricité. que 
l'air  contient  et  du  pouvoir  conducteur  de  l'atmosphère,  mais 
qui  ne  prouve  aucunement  que  l'électricité  soit  plus  abon- 
dante quand  les  signes  électroscopiques  sont  plus  forts.  Si 
donc  on  voit  moins  d'effet  pendant  l'été  que  pendaifl  l'hiver, 
cela  signifie  simplement  que  l'air  isole  mieux  dans  la  première 
saison  que  dans  la  seconde,  et  cela  n'a  rien  que  de  très-con- 
cevable. Il  est  même  probable  que,  grâce  à  cet  isolement  plus 
complet,  il  y  a  réellement  plus  d'électricité  dans  les  hautes 
régions  pendant  l'été  que  pendant  l'hiver,  et  que  cette  élec- 
tricité détermine  pendant  les  temps  secs  et  chauds  des  orages 
qu'on  ne  voit  pas  se  produire  quand  elle  retourne  plus  aisé- 
ment au  sol.  £n  résumé,  les  indications  électroscopiques  sont 
loin  de  mesurer  la  quantité  d'électricité  atmosphérique,  et 
c'est  une  action  extrêmement  multiple  qu'elles  accusent. 

ÉLEGTBIGITÉ  DES  NUAfiBS.  —  Quand  le  ciel  est  serein,  l'atmo- 
sphère est  invariablement  positive  ;  elle  l'est  aussi  par  les  temps 
couverts  et  même  pendant  les  pluies  calmes;  mais  au  moment 
des  orages,  dos  brouillards  ou  des  pluies  abondantes,  on  con- 
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staie  un  résultat  opposé,  quelquefois  seulement  dans  le  cours 
d'une  année  entière.  Le  changement  de  signe  peut  se  faire 
brusquement  pendant  la  même  journée.  Nous  avons  alors  à 
nous  demander  si,  pendant  ces  époques  exceptionnelles  ,  les 
causes  qui  produisent  Télectricilé  atmosphérique  changent  de 
sens,  ou  bien  si,  Tair  demeurant  toujours  positif  dans  les  ré- 
gions élevées,  il  y  a  seulement  une  transformation  de  l'électri- 
cité des  nuages  inférieurs  par  suite  d'influences  explicables  : 
c'est,  en  effet,  ce  qui  a  lieu,  et  nous  allons  êlre  amenés  à  le  pré- 
voir en  étudiant  comment. les  nuages  orageux  se  chargent. 

Quelle  que  soit  la  cause  qui  détermine  la  formation  d'un 
nuage,  c'est  toujours  à  la  condensation  de  la  vapeur  renfermée 
dans  un  espace  donné  qu'elle  est  due;  au  moment  où  elle  a 
lieu,  l'air  qui  était  éleclrisé  cède  son  fluide  aux  globules  con- 
densés qui  sont  conducteurs,  et  le  nuage  contient  toute  la 
masse  d'éleclricité  primitivement  renfermée  dans  le  volume 
d'air  qu'il  occupe.  Bien  que  ce  nuage  ne  puisse  être  assimilé 
de  tout  point  à  un  conducteur  métallique,  on  comprend  néan- 
moins que  l'électricité  qui  le  charge  doive  tendre  à  quitter 
l'intérieur  pour  se  transporter  sur  la  surface  et  s'y  accumuler. 
Celte  explication  ne  rend  pas  compte  de  tous  les  phénomènes 
qui  signalent  la  formation  des  nuages  orageux,  mais  elle  suffit 
pour  montrer,  et  c'est  la  seule  chose  dont  nous  ayons  besoin, 
que  le  nuage  recueille  et  accumule  à  sa  surface  l'électricité 
des  couches  atmosphériques. 

Il  résulte  de  là  qu'un  nuage  devrait  toujours  êlre  chargé 
positivenxenl  ;  mais  on  va  voir  que  cette  électricité  pourra  quel- 
quefois changer  de  signe.  Imaginons  qu'un  nuage  soit  formé  et 
chassé  par  le  vent.  Il  est,  comme  la  terre,  comme  nos  élec- 
troscopes,  comme  les  sommets  des  montagnes,  exposé  à  l'ac- 
tion d'influence  des  couches  supérieures  de  l'atmosphère  qui, 
étant  plus  positives  que  lui,  repoussent  son  électricité  vers  sa 
pariie  inférieure  et  atlirenià  son  sommet  de  l'électricité  négà* 
tive.  Cela  aura  lieu  principalement  s'il  s'élève  et  s'il  y  a  des 
nuages  positifs  formés  au-dessus  de  lui.  Alors  il  pourra  perdre 
son  électricité  inférieure,  surtout  s'il  commence  à  se  résoudre 
en  pluie;  de  façon  qu'il  ne  lui  restera  au  bout  de  quelque 
temps  que  de  l'électricité  négative  à  son  sommet.  S'il  vient 
ensuite  à  s'abaisser,  celte  électricité  n'étant  plus  aussi  énergi- 
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quement  maintenue  à  sa  partie  supérieure  se  disséminera  sur 
toute  la  surface  et  se  manifestera  par  les  électroscopes  au-des- 
sus desquels  il  passera. 

Saussure  a  signalé  une  autre  cause  de  la  formation  acciden- 
telle des  nuages  négatifs.  D'après  ce  que  nous  avons  dit  précé- 
demmenty  la  terre  doit  avoir  une  électricité  négative,  surtout 
au  sommet  dès  monts,  et  la  couche  d*air  en  contact  doit  parta- 
ger la  même  électricité;  dès  lors,  quand  un  nuage  se  formera 
par  refroidissement  contre  le  soi,  il  se  formera  dans  un  espace 
négatif  et  prendra  Télectricité  négative  :  c'est  ce  que  Saussure 
a  directement  constaté.  On  trouve  un  phénomène  analogue 
en  observant  les  cascades  élevées  qui  se  résolvent,  avant  d'ar- 
river sur  le  sol,  en  gouttelettes  très-ténues  donnant  lieu  à  une 
espèce  de  nuage  ;  elles  sont  chargées  négativement  et  par  la 
même  raison. 

Il  suffît  donc  d'avoir  constaté  l'existence  normale  de  l'élec- 
tricité positive  dans  les  couches  supérieures  de  l'atmosphère 
pour  comprendre  que  les  nuages  supérieurs  puissent  la  parta- 
ger, et  que  d'autres  nuages  situés  plus  près  de  la  terre,  ou  for- 
més par  la  condensation  des  vapeurs  dans  le  voisinage  du  sol, 
puissent  être  chargés  d'une  électricité  contraire.  Une  fois  que 
nous  concevons  ces  nuages  éleclrisés,  nous  arrivons  aisément 
à  l'explication  des  phénomènes  produits  pendant  les  orages. 

ORAGES.  —  L'idée  d'assimiler  la  foudre  à  l'électricité  est  aussi 
ancienne  que  la  découverte  de  l'étincelle  :  on  la  trouve  dans 
les  ouvrages  de  presque  tous  les  physiciens  qui  ont  écrit  sur 
l'électricité;  mais  si  tout  le  monde  acceptait  cette  opinion 
comme  probable,  personne  avant  Franklin  ne  songea  à  démon- 
trer expérimentalement  la  réalité  de  cette  assimilation.  On  sait 
par  quel  ingénieux  artifîce  il  réussit  à  conduire  jusqu'au  sol 
l'électricité  des  nuages  orageux.  Avant  celte  expérience  cé- 
lèbre du  cerf-volant,  qu'il  exécuta  en  juin  1762,  Franklin  avait 
projeté  d'établir  des  tiges  isolées  sur  des  édifices  élevés;  mais 
il  ne  réalisa  pas  cette  pensée,  et  c'est  Dalibard  qui,  la  met- 
tant à  exécution,  vit  le  premier,  le  10  mai  1762,  des  étincelles 
jaillir  d'un  conducteur  établi  sur  le  toit  d'une  maison.  On  voit 
que  si  Franklin  avait  imaginé  la  méthode,  Dalibard  le  précéda 
de  quelques  jours  dans  le  succès.  Pendant  le  même  temps, 
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M.  de  Romas  était  arrivé  de  son  côté  à  la  même  idée  d'em- 
ployer un  cerf-volant.  Il  le  fil  construire  en  toile  ;  il  lui  avait 
donné  une  dimension  considérable,  et  en  1753  il  exécuta  des 
expériences  sans  connaître  celles  que  Franklin  avait  déjà  faites. 
Les  résultats  furent  extraordinaires,  car  on  tira  de  la  corde  du 
cerf-volant,  qui  était  mêlée  de  fils  métalliques,  des  étincelles 
de  9  pieds  de  long,  de  plus  de  i  pouce  de  large  et  qui  fai- 
saient autant  de  bruit  qu'un  coup  de  pistolet.  On  voit  qu'à 
cette  époque  Tideniité  de  la  foudre  avec  l'électricité  était  dans 
la  pensée  de  beaucoup  de  physiciens  et  qu'ils  la  démontrèrent 
presque  au  même  moment. 

ÉGUIR.  —  Ces  expériences  prouvaient  irrécusablement  que 
réclair  n'est  que  l'étincelle  électrique  et  le  tonnerre  que  le 
bruit  de  cette  étincelle;  mais  après  cette  assimilation  faite  en 
gros,  il  restait  à  expliquer  toutes  les  circonstances  offertes  par 
réclair  et  le  tonnerre;  là  se  rencontrent  quelques  difficultés. 
La  première  que  l'on  ait  soulevée  vient  de  la  forme  de  l'éclair  : 
pourquoi  est-il  en  zigzag?  A  cela  on  peut  répondre  que  l'étin- 
ceUe  ordinaire  a  le  même  caractère,  et  que,  n'ayant  point  ex- 
pliqué cette  forme  pour  l'électricité  des  machines,  on  n'a  pas 
à  chercher  non  plus  à  en  rendre  compte  pour  celle  de  l'atmo- 
sphère. La  seule  chose  que  l'on  doive  et  puisse  faire,  c'est 
de  constater  ce  caractère  commun.  Mais  voici  une  autre  diffi- 
culté. On  peut  mesurer  la  distance  du  nuage  à  l'observateur 
par  l'intervalle  qui  s'écoule  entre  l'éclair  et  le  tonnerre,  et,  en 
appréciant  approximativement  l'angle  sous-tendu  par  les  deux 
extrémités  de  l'éclair,  on  peut  calculer  à  peu  près  son  étendue. 
On  trouve  que  souvent  sa  longueur  atteint  5  à  6  lieues,  et  il 
est  difficile  d'admettre  une  puissance  électrique  assez  consi- 
dérable pour  donner  lieu  à  une  étincelle  unique  de  pareille 
grandeur.    Cette  difficulté  disparaît  si  l'on  remarque  qu'un 
nuage  n'est  point  un  conducteur  métallique,  mais  une  masse 
discontinue  où  l'électricité  peut  être  très-inégalement  distri- 
buée et  où  peut  se  produire  une  série  d'étincelles  successives 
se  continuant  de  l'une  à  l'autre,  à  peu  près  comme  cela  se  voit 
avec  les  tubes  étincelants.  Dès  lors  cette  immense  longueur 
ne  nous  étonne  plus,  puisque  c'est  une  suite  d'étincelles  et 
non  plus  une  étincelle  unique  que  nous  observons. 
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TOHNEBBE.  —  Du  moment  qu'un  éclair  est  formé  d'étincelles 
électriques,  le  tonnerre  en  est  le  bruit.  Mais  il  y  a  dans  les 
deux  faits  que  nous  voulons  assimiler  une  différence  notable, 
car  le  bruit  d'une  étincelle  est  sec  et  ne  se  prolonge  pas,  tandis 
que  celui  du  tonnerre  se  compose  d'éclats  successifs  ordinai- 
rement suivis  par  un  grondement  qui  se  continue  en  s'affai- 
blissant  et  se  termine  en  mourant  sourdement.  Cette  différence 
n'est  point  caractéristique  et  l'on  peut  aisément  l'expliquer. 
On  conçoit,  en  effet,  que  le  bruit  de  l'étincelle,  quelle  que  soit 
la  cause  qui  le  produit,  doit  naître  en  chacun  de  ses  points  à 
la  fois  et  arriver  en  même  temps  à  l'oreille;  de  même  le  bruit 
d'un  éclair  prend  naissance  au  même  moment  en  chacune  de 
ses  parties,  mais  à  des  distances  très-diverses  de  l'observateur, 
et  il  ne  peut  lui  parvenir  que  successivement,  après  avoir  mis 
des  temps  inégaux  pour  arriver  des  différents  points  de  l'éclair 
à  l'oreille.  Il  résulte  de  là  que  si  l'éclair  était  rectiligne,  le  ton- 
nerre serait  toujours  un  grondement  dont  l'intensité,  maximum 
au  commencement,  décroîtrait  continûment;  mais,  comme 
l'éclair  est  en  zigzag,  chaque  portion  rectiligne  qui  le  compose 
envoie  un  son  plus  ou  moins  intense  suivant  sa  direction,  et 
le  tonnerre  se  compose  de  bruits  successifs  inégalement  forts  ; 
de  là  des  éclats,  des  renforcements  et  des  affaiblissements. 

Le  plus  souvent,  les  éclairs  partent  entre  les  régions  inéga- 
lement chargées  des  nuages  orageux ,  et  dans  ce  cas  ils  sont 
entièrement  inoffensifs;  mais  il  arrive  quelquefois  que  la  pré- 
sence des  nuages  orageux  dans  l'air  détermine  sur  les  parties 
du  sol  qu'ils  couvrent  des  phénomènes  électriques  de  diverse 
nature  que  nous  allons  maintenant  examiner. 

nirLUENGE  DES  NUAGES  ORAGEUX  SUR  LE  SOL.  —  Quand  l'atmo- 
sphère est  fortement  chargée  à  sa  partie  supérieure,  elle  agit 
par  influence  et  attire  à  la  surface  du  sol  une  électricité  con- 
traire à  la  sienne  ;  on  voit  alors  se  produire  tous  les  phéno- 
mènes connus  de  la  répulsion  électrique,  et  des  aigrettes  lumi- 
neuses se  montrent  sur  les  pointes  métalliques.  De  nombreuses 
observations,  les  unes  très-anciennes,  les  autres  modernes, 
mettent  ce  résultat  hors  de  doute.  Je  vais  en  citer  quelques 
exemples,  que  je  puiserai  dans  la  Notice  sur  le  tonnerre  pu- 
bliée en  1837  par  Arago. 
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Sénèque  raconte  qu'une  étoile  alla  près  de  Syracuse  3e  re- 
poser sur  le  fer  de  la  lance  de  Gylîppe. 

On  lit  dans  Tile-Live  que  le  javelot  dont  Lucius  Atreus  ve- 
nait d'armer  son  fils,  récemment  enrôlé  parmi  les  soldais,  jela 
des  flammes  pendant  plus  de  deux  heures  sans  être  consumé. 

César,  dans  ses  Commentaires  sur  la  guerre  d'Afrique ,  ra- 
conte qu'après  une  nuit  orageuse  pendant  laquelle  il  tomba 
beaucoup  de  grêle,  le  fer  des  javelots  de  la  5"  légion  parut  en 
feu. 

Plutarque  rapporte  qu'au  moment  où  la  flotte  de  Lysandre 
sortait  du  port  de  Lampsaque  pour  attaquer  la  flotte  athénienne, 
les  deux  feux  que  l'on  appelle  Castor  et  PoUux  allèrent  se 
placer  des  deux  côtés  de  la  galère  de  l'amiral  lacédémonienj 
ceci  présageait,  dans  les  idées  du  temps,  un  heureux  voyage. 

On  trouve  dans  l'histoire  de  Christophe  Colomb,  écrite  par 
son  fils,  le  récit  d'une  observation  analogue.  «  Dans  la  nuit  du 
samedi  (octobre  i493),  il  tonnait  et  pleuvait  très-fortement. 
Saint  Elme  se  montra  alors  sur  le  mât  de  perroquet  avec  sept 
cierges  allumés,  c'est-à-dire  qu'on  aperçut  ces  feux  que  les 
matelots  croient  être  le  corps  du  saint.  Aussitôt  on  entendit 
chanter  sur  le  bâtiment  force  litanies  et  oraisons,  car  les  gens 
de  mer  tiennent  pour  certain  que  le  danger  de  la  tempête  est 
passé  dès  que  saint  Elme  paraît.  Il  en  sera  de  celle  opinion  ce 
.que  l'on  voudra*  » 

On  se  fit  pendant  longtemps  une  opinion  irès-étrange  de  ces 

feux,  que  l'on  regardait  comme  des  objets  matériels  dont  on 

pouv^iit  aller  se  saisir.  Pour  montrer  celte  idée  dans  toute  sa 

naïveté,  il  suffit  de  citer  le  passage  suivant  des  Mémoires  de 

.  Forbin  : 

«  Fendant  la  nuit  (1696),  il  se  forma  tout  à  coup  un  temps 
très-noir  accompagné  d'éclairs  et  de  tonnerres  épouvantables. 
Dans  la  crainte  d'une  grande  tempête  dont  nous  étions  mena- 
cés, je  fis  carguer  toutes  les  voiles.  Nous  vîmes  sut»  le  vaisseau 
plus  de  trente  feux  Saint^Elme.  Il  y  en  avait  un  entre  autres 
sur  le  haut  de  la  girouette  du  grand  mât  qui  diV^'it plus  d'un  pied 
et  demi  de  hauteur.  J'envoyai  un  matelot  pour  le  descendre. 
Quand. cet  homme  fut  en  haut,  il  cria  que  ce  feu  faisait  un 
bruit  semblable  à  celui  de  la  poudre  qu'on  allume  après  Tavoir 
mouillée.  Je  lui  ordonnai  d'enlever  la  girouette  et  de  venir; 
I.  3o 
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mais  à  peine  l'eut-il  ôtée  de  place,  que  le  feu  la  quitta  et  alla 
se  poser  sur  le  bout  du  mât,  sans  qu'il  fût  possible  de  l'en  re- 
tirer. Il  y  resta  assez  longtemps,  jusqu'à  ce  qu'il  se  consumai 
peu  à  peu.  » 

Des  observations  plus  précises  ne  laissent  aucun  doute 
sur  l'origine  de  ces  phénomènes.  Je  vais  encore  citer  deux 
exemples  : 

Le  i4  janvier  1824,  à  la  suite  d'un  orage,  M.  Maxadorf  ayant 
porté  ses  regards  sur  un  chariot  chargé  de  paille,  qui  se  trou- 
vait au-dessous  d'un  gros  nuage  noir,  au  milieu  d'un  champ, 
près  de  Cothen,  observa  que  tous  les  brins  de  paille  se  redres- 
saient et  paraissaient  en  feu.  Le  fouet  même  du  conducteur 
jetait  une  vive  lumière.  Ce  phénomène  disparut  aussitôt  que 
le  vent  eut  eniporté  le  nuage  noir;  il  avait  duré  dix  minutes. 

Le  8  mai  i83i,  après  le  coucher  du  soleil,  des  officiers  se 
promenaient  tête  nue  pendant  un  orage  sur  la  terrasse  du  fort 
Bab-Azoun  à  Alger.  Chacun,  en  regardant  son  voisin,  remarqua 
avec  étonnement  de  petites  aigrettes  lumineuses  aux  extré- 
mités de  ses  cheveux  tout  hérissés.  Quand  ces  officiers  levaient 
les  mains,  des  aigrettes  se  formaient  aussi  au  bout  de  leurs 
doigts. 

GHOG  EH  BETOUB. — On  peut  donc  considérer  comme  démontré 
que  tout  orage  développe  par  influence  sur  la  surface  opposée 
du  sol  une  électricité  qui  est  contraire  à  la  sienne  et  qui  sou- 
vent peut  y  atteindre  une  prodigieuse  intensité.  Mais  cette 
décomposition  électrique  ne  doit  pas  s'exercer  également  en 
tous  les  points;  elle  sera  très-faible  et  pour  ainsi  dire  nulle 
sur  les  corps  mauvais  conducteurs  ou  sur  les  animaux  qui  se- 
raient isolés  du  sol  ;  mais  elle  se  fera  avec  grande  énergie  sur 
les  terrains  bons  conducteurs,  par  conséquent  sur  les  parties 
du  sol  qui  sont  humides,  et  sur  les  masses  métalliques  des 
édifices.  Il  est  évident  en  outre  qu'elle  est  la  plus  considé- 
rable possible  sur  les  lieux  les  plus  élevés,  au  sommet  des 
clochers,  des  arbres  ou  des  mâts.  Il  faut  noter  toutes  ces  cir- 
constances quand  on  veut  expliquer  complètement  les  effets 
de  la  foudre. 

Si  l'on  suppose  maintenant  que  le  nuage  éleclrisé  qui  déve- 
loppe cette  action,  après  avoir  couvert  une  surface  donnée, 
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vienne  à  s'éloigner  lentement ,  les  effets  qu'il  avait  apportés 
s'en  vont  avec  lui  sans  être  aperçus;  mais  s'il  vient  à  être  brus- 
quement déchargé,  soit  en  totalité,  soit  en  partie,  de  l'électri- 
cité qu'il  contenait,  alors  son  action  d'influence  est  subitement 
détruite  ou  au  moins  diminuée  ;  conséquemment  la  partie  du 
sol  qui  lui  était  opposée  avec  les  animaux  qui  s'y  trouvent 
retourne  brusquement  à  l'état  naturel,  et  ces  derniers  éprou- 
vent des  commotions  électriques.  On  a  vu  des  troupeaux  en- 
tiers,  des  attelages  de  plusieurs  chevaux,  des  groupes  nombreux 
de  personnes  réunies,  éprouver  en  même  temps  ce  genre 
d'actions  et  y  succomber  tous  à  la  fois,  sans  que  Ton  aperçût 
ensuite  aucune  blessure  aux  parties  supérieures  des  corps  fou- 
droyés ;  mais  souvent  on  en  trouve  à  la  plante  des  pieds,  et 
l'on  constaté  que  les  clous  des  chaussures  sont  arrachés  et 
fondus.  Ce  JDhénomène  se  nomme  le  ckoc  en  retour. 

Pendant  tout  le  temps  que  dure  cette  influence  électrique, 
un  phénomène  plus  terrible  encore  est  imminent  :  c'est  la 
recomposition  directe  du  fluide  neutre  entre  la  terre  et  le 
nuage.  Cette  réunion  des  électricités  opposées  constitue  la 
foudre;  c'est  alors  que  le  tonnerre  tombe  sous  la  forme  d'un 
trait  de  feu  qui  n'est  qu'une  étincelle  de  grande  dimension. 
Il  est  évident  qu'il  tombera  de  préférence  sur  les  sommets  des 
montagnes,  des  édifices  ou  des  arbres,  et  qu'il  choisira  les  corps 
les  plus  conducteurs,  car  c'est  sur  ces  sommets  et  sur  ces  con- 
ducteurs que  la  décomposition  par  influence  qui  prépare  le 
phénomène  avait  la  plus  grande  intensité*  Au  contraire,  les 
terrains  secs,  les  lieux  abrités,  les  corps  isolés  ne  seront  fou- 
droyés que  très-rarement,  puisqu'ils  n'étaient  pas  préalable- 
ment chargés  d'électricité  contraire  à  celle  du  nuage.  On  sait 
que  ces  prévisions  théoriques  sont  confirmées  par  toutes  les 
observations. 

EFFETS  DE  LA  FOUDBE.  —  Puisque  la  foudre  est  une  décharge 
électrique,  tous  les  effets  des  batteries  devront  se  produire  sur 
les  points  foudroyés.  Le  premier  et  le  plus  grave  est  la  mort 
des  animaux  frappés,  et  l'on  trouve  sur  leurs  cadavres  des 
plaies  profondes  qui  les  sillonnent  de  la  tête  aux  pieds  ;  les 
autres  sont  :  la  fusion  des  corps  métalliques,  l'inflammation 
des  combustibles,  et  des  actions  mécaniques  remarquables  sur 

3o. 
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les  substances  non  conductrices.  Comme  la  foudre  possède  un, 
^egré  d'énergie  qu'il  ne  nous  est  pas  possible  d'atteindre  dans 
nos  laboratoires,  il  y  a  beaucoup  à  apprendre  en  observant  ses 
actions;  car  non-seulement  on  y  trouve  une  confirmation  de  ce 
que  nous  savons  déjà,  mais  on  a  l'occasion  de  compléter  l'étude 
des  propriétés  de  l'électricité.  C'est  dans  cette  intention  que 
nous  allons  citer  de  nombreux  cas  de  foudre,  que  nous  pren- 
drons, comme  les  précédents,  dans  la  Notice  sur  le  tonnerre. 

I.  SUR  LES  GOBPS  GOnDUCTEims.  —  Quand  la  foudre  rencontre 
des  corps  métalliques,  elle  les  fond  et  les  volatilise  si  leur 
section  est  petite  ;  elle  les  suit  sans  interruption  et  sans  occa- 
sionner de  dégâts  s'ils  ont  une  masse  assez  grande  et  qu'ils 
soient  en  communication  avec  le  sol  :  elle  se  dirige  de  préfé- 
rence vers  les  corps  conducteurs. 

Aristote  dit  que  l'on  a  vu  le  cuivre  d'un  bouclier  fondu  par 
le  tonnerre,  sans  que  le  bois  qu'il  recouvrait  fût  endommagé. 
Suivant  Pline,  l'argent,  l'or  et  le  cuivre  contenus  dans  un  sac 
peuvent  se  fondre  par  la  foudre  sans  que  le  sac  soit  brûlé, 
sans  que  la  cire  empreinte  d'un  cachet  qui  ferme  le  sac  soii 
ramollie. 

Le  20  avril  1807,  le  tonnerre  tomba  sur  le  moulin  à  vent  de 
Great-Marton  dans  le  Lancashiré;  une  grosse  chatne  en  fer  qui 
servait  à  hisser  le  blé  fut  tellement  échauffée  et  ramollie,  que 
les  anneaux  se  joignirent  et  qu'elle  devint  après  le  coup  de 
foudre  une  véritable  barre  de  fer. 

Le  19  avril  1827,  le  paquebot  le  New-York,  de  620  ton- 
neaux, venant  à  Liverpool,  reçut  deux  coups  de  foudre  succes- 
sifs dans  la  même  journée.  Au  premier  coup,  n'ayant  point  de 
paratonnerre,  il  éprouva  de  graves  dégâts,  et  un  tuyau  de  plomb 
qui  avait  8  centimètres  de  diamètre  et  i3  millimètres  d'épais- 
seur, qui  conduisait  du  cabinet  d-e  toilette  à  la  mer,  fut  mis  en 
fusion. 

Au  deuxième  coup,  le  paratonnerre  avait  été  mis  en  place  ;  il 
se  composait  d'une  tige  en  fer  de  i",2o  et  de  11  millimètres  de 
diamètre  et  d'une  chaîne  d'afpenteur  longue  de4o  mètres  qui 
réunissait  le  paratonnerre  à  la  mer;  elle  était  faite  avec  du  fil 
de  fer  de  6  millimètres  de  diamètre  et  les  chaînons  se  reliaient 
les  uns  aux  autres  par  des  anneaux  ronds.  Tout  le  bâtiment  fut 
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éclairé  par  une  vive  lueur  et  en  même  temps  la  chaîne  fut  dis- 
persée de  toutes  parts  en  fragments  brûlants  et  en  globules 
enflammés  gros  comme  des  balles.  Ils  mirent  le  feu  sur  le  pont 
en  cinquante  endroits,  malgré  une  couche  de  grêle  qui  le  cou- 
vrait et  la  pluie  qui  tombait  à  flots.  La  tige  supérieure  elle- 
même  fut  fondue  sur  une  longueur  de  3o  centimètres.  D'ail- 
leurs, ce  fut  le  seul  dégât  qui  se  produisit. 

Le  tonnerre  tomba  le  16  juillei  1769  sur  une  maison  du 
faubourg  South-Wark,  à  Londres.  Un  cordon  de  sonnette  avait 
été  entièrement  fondu  et  partiellement  volatilisé.  On  voyait  le 
long  du  mur  contre  lequel  il  était  tendu  une  trace  de  parcelles 
noires  qui  dessinaient  la  place  qu'il  avait  occupée,  et  l'on 
trouva  dans  le  parquet  une  traînée  de  globules  arrondis  qui  s'y 
étaient  incrustés  en  brûlant  les  planches  autour  d'eux.  On  avait 
vu  pendant  l'événement  .une  pluie  de  feu  tomber  du  cordon 
sur  le  plancher. 

La  cathédrale  de  Strasbourg  fut  depuis  sa  construction,  à 
cause  de  sa  grande  hauteur,  le  point  de  mire  sur  lequel  venaient 
s'abattre  tous  les  ans  plusieurs  coups  de  tonnerre,  à  tel  point 
que,  pendant  trente  ans,  la  dépense  moyenne  allouée  pour  la 
réparation  des  dégâts  causés  par  la  foudre  fut  de  3,ooo  francs, 
et  que  plusieurs  fois  l'existence  du  monument  fut  menacée. 
Depuis  qu'un  paratonnerre  y  est  établi,  aucun  coup  nouveau 
ne  fut  observé,  et  il  semblait  même  que  les  orages  fussent 
devenus  moins  fréquents,  lorsque  le  lundi  10  juillet  i843  un 
violent  orage  éclata  sur  la  ville,  et  la  foudre  tomba  deux  fois 
sur  Textrémité  de  la  tige.  Elle  était  terminée  par  une  pointe 
de  platine  qui  fut  fondue  vers  l'extrémité  sur  une  longueur  de 
5  à  6  millimètres,  et  le  métal  s'affaissa  d'un  côté  en  coulant 
comme  de  la  cire  ramollie.  La  goutte  se  terminait  par  une  sur- 
face arrondie  irès-brillante. 

On  entend  raconter  tous  les  jours  des  effets  extraordinaires 
qui  montrent  avec  quelle  précision  singulière  la  foudre  se  di- 
rige vers  les  parties  métalliques,  et  évite  les  étoffes  isolantes. 
Pendant  un  temps  orageux,  une  dame  étend  la  main  pour  fer- 
mer une  fenêtre,  la  foudre  part  et  le  bracelet  que  porte  la  dame 
disparaît  si  complètement,  qu'on  n'en  trouve  plusaucun  vestige. 
Une  autre  fois,  suivant  Bridone,  pendant  que  madame  Douglas 
regardait  par  une  fenêtre,  la  foudre  frappa  le  fil  de  fer  qui  sou- 
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tenait  le  bord  de  son  chapeau,  le  fondit  et  brûla  le  chapeau  sans 
atteindre  la  dame.  A  ces  exemples  on  pourrait  ajouter  de  nom- 
breux récits  de  faits  qui  se  produisent  tous  les  jours  et  qui  prou- 
vent invariablement  la  même  tendance  du  tonnerre  à  choisir, 
pour  les  frapper,  les  conducteurs  métalliques.  Je  ne  citerai 
plus  qu'une  seule  observation,  mais  elle  est  concluante. 

En  1759,  un  détachement  qui  conduisait,  du  Fort-Royal  à 
Saint-Pierre,  le  capitaine  anglais  Dibden,  prisonnier  de  guerre, 
à  la  Martinique,  s'arrêta  pour  se  garantir  de  la  pluie  au  pied  du 
mur  d'une  petite  chapelle.  Un  violent  coup  de  tonnerre  le  sur- 
prit dans  cette  position  et  tua  deux  soldats;  du  même  coup,  la 
foudre  ouvrit  dans  le  mur,  derrière  les  deux  victimes,  une 
ouverture  d'çnviron  4  pieds  de  haut  et  de  3  pieds  de  large. 
Toute  vérification  faite,  il  se  trouva  qu'à  la  portion  du  mur  dé- 
ifnolie,  sur  laquelle  les  deux  soldats  foudroyés  s'appuyaient, 
correspondait  exactement  à  Tintérieur  de  la  chapelle  un  ensem- 
ble de  barres  de  fer  massives  destinées  à  supporter  un  tom- 
beau. Ceux  qui  n'eurent  pas  le  malheur  de  s'être  ainsi  placés 
fortuitement  devant  des  pièces  métalliques  n'éprouvèrent  au- 
cun mal. 

II.  SUR  LES  GOBPS  ISOLAHTS. — La  foudre  peut  percer  des  trous 
dans  les  matières  non  conductrices,  les  briser  en  fragments  et 
les  disperser  au  loin;  elle  peut  les  fondre  sur  les  points  qu'elle 
frappe. 

Franklin  eut  l'occasion  d'examiner  les  effets  d'un  coup  de 
tonnerre  extraordinaire.  En  1764,  à  Newbury,  la  foudre  tomba 
sur  un  clocher  terminé  par  une  charpente  en  bois  qui  avait 
21  mètres  de  hauteur;  cette  pyramide  fut  rasée  ei  dispersée  au 
loin.  Mais  en  arrivant  à  la  base,  la  foudre  rencontra  un  fil  de  fer 
qui  réunissait  le  marteau  d'une  cloche  aux  rouages  de  la  son- 
nerie située  plus  bas,  elle  le  réduisit  en  fumée  et  le  projeta 
contre  les  murs  sous  la  forme  d'une  traînée  noire.  Ainsi,  dans 
les  parties  supérieures,  la  tour  en  bois  avait  été  détruite»  et  un 
simple  fil  de  la  grosseur  d'une  aiguille  à  tricoter  avait  suffi 
pour  ensuite  offrir  un  passage  à  la  foudre  et  éviter  tous  dégâts  ; 
mais  au-dessous  de  l'horloge,  la  communication  métallique 
venant  à  manquer,  la  foudre  continua  sa  route  dans  la  maçon- 
nerie et  les  dégâts  recommencèrent. 
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Près  de  Manchester,  à  Swinton,  un  petit  bâtiment  en  briques 
servant  à  emmagasiner  du  charbon  de  terre,  et  terminé  à  sa  par- 
lie  supérieure  par  une  citerne,  était  adossé  contre  une  maison. 
Les  murs  avaient  3  pieds  d'épaisseur  et  1 1  de  hauteur.  Le  6  août 
1809,  à  2  heures  après  midi,  une  explosion  épouvantable  se  fit 
entendre;  elle  fut  immédiatement  suivie  de  torrents  de  pluie, 
et  pendant  quelques  minutes  une  vapeur  sulfureuse  enveloppa 
la  maison.  Le  mur  extérieur  du  petit  bâtiment  fut  arraché  de 
ses  fondations  et  soulevé  en  masse  ;  l'explosion  le  porta  verti- 
Gaiement,  sans  le  renverser,  à  quelque  distance  de  la  place  qu'il 
occupait  d'abord;  l'une  de  ses  extrémités  avait  marché  de 
9  pieds,  l'autre  de  4«  Le  mur  ainsi  soulevé  et  transporté  se 
composait,  sans  compter  le  mortier,  de  7,000  briques  et  pou- 
vait peser  environ  26  tonnes. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable  dans  ces  actions  mécaniques, 
c'est  qu'elles  se  produisent  presque  exclusivement  aux  points 
de  réunion  des  métaux  avec  le  bois  ou  la  pierre.  On  trouve  dans 
le  récit  d'un  coup  de  tonnerre  observé  à  Illes  (Pyrénées- 
Orientales),  en  1842,  de  très-nombreux  exemples  de  ce  ifaît.  Le 
tonnerre  tomba  dans  une  maison  occupée  par  un  serrurier- 
mécanicien  :  elle  était  remplie  de  masses  de  fer,  de  rouages 
de  cuivre  et  d'outils  de  toute  espèce;  elle  était,  de  plus, garnie 
sur  sa  façade  de  balcons,  espagnolettes,  gonds  de  fer,  etc.  C'est 
à  travers  chacune  de  ces  pièces  métalliques  que  la  foudre  se  fit 
plusieurs  passages  et,  sans  aucune  exception,  elle  déchaussa 
toutes  les  parties  scellées  en  projetant  des  éclats  dans  tous  les 
sens. 

La  foudre  tomba,  en  1764,  sur  le  clocher  de  Saint-Brindes,  à 
Londres.  C'est  une  flèche  en  pierres  reliées  par  des  crampons; 
les  dernières  assises  sont  massives  et  traversées  par  une  tige  de 
fer  de  6  mètres  qui  en  forme  l'axe  et  qui  se  termine  par  une 
croix.  C'est  sur  cette  lige  que  la  foudre  arriva  d'abord.  Elle 
la  suivit  jusqu'à  sa  base  sans  laisser  aucune  trace  ni  sur  le 
métal*,  ni  sur  aucun  point  de  la  maçonnerie  environnante; 
mais  dès  qu'un  métal  continu  lui  manqua,  les  dégâts  commen- 
cèrent. La  grosse  pierre  qui  soutenait  l'extrémité  inférieure 
de  la  barre  offrait  des  éclats  et  des  fentes  dirigées  dans  tous  les 
sens;  une  très-large  ouverture  s'était  formée  du  dedans  en 
dehors  de  la  flèche,  et  la  descente  se  continua  par  bonds,  de 
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crampon  en  crampon.  Sans  se  borner  à  ceux  qui  étaient  à  Tex- 
térieur,  la  foudre  se  porta  sur  tous  les  morceaux  de  fer  placés 
dans  l'inlérieur  de  la  maçonnerie  pour  unir  les  pierres  entre 
elles.  A  tous  les  scellements,  les  pierres  furent  fendues,  pulvé- 
risées, lancées  au  loin;  partout  ailleurs  qu'à  ces  points  de  su- 
ture, les  dégâts  étaient  nuls  ou  sans  gravité,  comme  si  la  foudre 
ne  parvenait  à  s'échapper  par  les  bouts  des  pièces  métalliques 
qu'elle  â  envahies  qu'à  l'aide  d'un  violent  effort  qui  .détruit 
tout  aux  environs. 

Ce  n'est  pas  à  des  phénomènesde  rupture  que  se  bornent  les 
effets  de  la  foudre  sur  les  corps  peu  conducteurs.  Quand  çlle 
les  frappe  en  des  points  qui  ne  sont  pas  dans  le  voisinage  de 
métaux,  elle  laisse  sur  leur  surface  des  traces  fondues.  C'est  ce 
qui  permet  d'expliquer  certains  faits  observés  depuis  long- 
temps. Saussure  dans  les  Alpes,  Ramond  au  Pic-du-Midi,  de 
Humboldt  en  Amérique,  ont  trouvé  sur  les  rochers  élevés  des 
places  vitrifiées  où  se  voyaient  des  globules  fondus  ;  ils  ont  tous 
unanimement  attribué  ces  apparences  à  l'action  du  tonnerre. 
C'est  encore  à  la  même  origine  que  l'on  rapporte  la  formation 
des  fulguriies  :  ce  sont  des  tubes  vitrifiés  qui  s'enfoncent  ver- 
ticalement dans  le  sol;  ils  ont  été  découverts  en  171 1,  enSilé- 
sie,  par  Hermann,  et  on  les  a  retrouvés  dans  presque  toutes  les 
localités  où  le  sol  est  couvert  d'une  couche  de  sable  au-dessous 
de  laquelle  il  y  a  de  l'eau.  On  suppose  que  le  tonnerre  toin- 
bant  âur  ces  sables  y  fait  un  trou,  et  qu'il  échauffe  les  parois 
du  canal  qu'il  creuse  jusqu'au  point  de  les  vitrifier  et  d'ag- 
glutiner contre  elles,  en  les  soudant,  les  portions  de  sable 
qui  sont  autour.  Celte  explication  n'a  été  pendant  longtemps 
qu'une  simple  conjecture,  mais  plusieurs  faits  sont  venus  la 
confirmer;  je  n'en  citerai  qu'un,  dans  lequel  la  nature  a  été 
prise  sur  le  fait. 

Le  1 7  juillet  1823,  le  tonnerre  tomba  sur  un  bouleau  près  du 
village  de  Rauschen  (  le  long  de  la  mer  Baltique).  Les  habitants 
étant  accourus  virent,  auprès  de  l'arbre,  deux  trous  étroits  ei 
profonds;  l'un  d'eux,  malgré  la  pluie,  leur  parut,  au  tact,  à  une 
température  élevée.  M.  le  professeur  Hagen,  de  Kœnigsberg, 
fit  creuser  avec  soin  autour  de  ces  trous;  l'un  d'eux,  celui  qui 
fut  trouvé  chaud,  n'offrit  rien  de  particulier;  le  second,  jusqu'à 
une  profondeur  d'un  tiers  de  mètre,  ne  présenta  non  plus  rien 
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de  remarquable,  mais  un  peu  plus  bas  commençait  un  lube 
vitrifié.  La  fragilité  de  ce  tube  ne  permit  de  le  retirer  que  par 
petits  fragments  de  4  à  5  centimètres  de  long.  L'enduit  vitré 
intérieur  était  très-luisant,  couleur  gris  de  perle,  et  parsemé 
de  points  noirs  dans  toute  son  étendue. 

rOUDBE  fiLOBÏÏLAIBE.  —  Quand  on  possède  une  théorie  d'un 
phénomène,  on  est  conduit  trop  fréquemment  à  vouloir  y  faire 
rentrer  tous  les  faits  particuliers  qu'on  observe  et  à  passer  sous 
silence  les  circonstances  qui  la  contredisent.  C'est  ce  qui  est 
arrivé  pour  l'électricité  atmosphérique.  Nous  n'avons  guère  eu 
jusqu'à  présent  d'autre  préoccupation  que  de  montrer  l'iden- 
tité probable  de  la  foudre  avec  l'étincelle,  et  nous  l'avons  con- 
firmée par  de  nombreux  exemples.  Nous  devons  maintenant 
chercher  avec  la  plus  scrupuleuse  attention  si  à  côté  des  faits 
précédents  il  y  en  a  quelques  autres  qui  puissent  signaler  une 
différence  entre  les  deux  ordres  de  phénomènes  que  nous  com- 
parons, et  c'est  ce  que  nous  allons  trouver  dans  des  exemples 
nouveaux  que  l'on  avait  négligés,  les  croyant  peu  probables, 
jusqu'au  moment  où  Arago  appela  l'attention  sur  les  circon- 
stances qu'ils  accusent. 

Tout  le  monde  a  entendu  raconter  que  la  foudre  arrive  quel- 
quefois sous  la  forme  d'une  boule  de  feu,  marchant  avec  assez 
de  lenteur  pour  qu'on  en  puisse  reconnaître  la  forme  et  s'ar- 
rêtant  quelquefois  pendant  plusieurs  secondes  dans  un  même 
lieu  avant  d'éclater  pour  produire  tous  les  dégâts  dAi  tonnerre; 
c'est  ce  que  Ton  nomme  h  foudre  globulaire.  Les  récits  sui- 
vants démontrent  ce  fait,  bien  qu'il  soit  en  opposition  avec 
tout  ce  que  nous  savons  de  l'électricité  ordinaire. 

I.  En  1718,  à  Couesson,  près  de  Brest,  sur  les 'décombres 
d'une  église  entièrement  détruite  par  la  foudre,  on  s'accordait 
à  attribuer  la  catastrophe  à  trois  globes  de  feu  de  3  |  pieds  de 
diamètre  chacun  qui,  s'étant  réunis,  avaient  pris  leur  direction 
vers  l'église  d'un  cours  très-rapide. 

IL  En  mars  1720,  pendant  l'orage  le  plus  violent,  un  globe 
de  feu  tomba  à  terre  près  de  Horn.  Après  avoir  rebondi,  ce 
globe  alla  frapper  le  dôme  de  la  tour  et  y  mit  le  feu. 

IIL  Le  3  juillet  1725,  un  orage  ayant  fondu  sur  le  territoire 
d'Aynho,  dans  le  Northamptonshire,  le  tonnerre  tua  un  berger 
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et  cinq  moutons.  Au  plus  fort  de  la  bourrasque,  le  révérend 
Jos.  Wasse  vit  un  globe  de  feu  gros  comme  la  lune  et  entendit 
le  sifflement  qu'il  produisait  dans  l'atmosphère  en  passant 
au-dessus  de  son  jardin.  Une  autre  personne,  située  en  plein 
champ,  aperçut  pendant  le  même  orage  un  globe  de  feu  gros 
comme  la  tête  d'un  homme  qui  éclata  en  quatre  morceaux  près 
de  réglise. 

IV.  Un  coup  de  foudre  endommagea  fortement  une  maison 
de  Darking  (Surrey),  le  i6  juillet  1760.  Tous  les  témoins  de 
l'événement  déclarèrent  qu'ils  avaient  vu  dans  l'air  de  grosses 
boules  de  feu  autour  de  la  maison  foudroyée.  En  arrivant  à  terre 
ou  sur  les  toits,  ces  boules  se  partagèrent  en  un  nombre  pro- 
digieux de  parties  qui  se  dispersèrent  dans  toutes  les  direc- 
tions possibles. 

V.  A  la  suite  d'un  violent  orage  observé  près  de  Wakefield, 
le  i"  mars  1774»  lorsqu'il  ne  restait  plus  dans  tout  le  ciel  que 
deux  nuages  peu  élevés  au-dessus  de  l'horizon,  M.  Nicholson 
voyait  à  chaque  instant  des  météores  semblables  à  des  étoiles 
filantes  descendre  du  nuage  supérieur  au  nuage  inférieur. 

Depuis  l'époque  où  Arago  signalait  dans  sa  Notice  ces  singu- 
liers phénomènes,  on  s'est  occupé  de  les  mieux  observer,  et 
voici  quelques  exemples  récents  qu'il  est  impossible  de  révo- 
quer en  doute.  Le  premier  est  raconté  par  madame  Espert,  cité 
Odiot,  n*»  I  : 

t  Passant  devant  ma  fenêtre,  qui  est  très-basse,  je  fus  étonnée 
de  voir  comme  un  gros  ballon  rouge,  absolument  semblable  à 
la  lune  lorsqu'elle  est  colorée  et  grossie  par  les  vapeurs.  Ce 
ballon  descendait  lentement  et  perpendiculairement  du  ciel  sur 
un  arbre  des  terrains  Beaujoii.  Ma  première  idée  fut  que  c'était 
une  ascension  de  M.  Grimm,  mais  la  couleur  du  ballon  et 
l'heure  (6**  3o™)  me  firent  penser  que  je  me  trompais,  et  pen- 
dant que  mon  esprit  cherchait  à  deviner  ce  que  cela  pouvait 
être,  je  vis  le  feu  prendre  au  bas  de  ce  globe  suspendu  à  i5  ou 
20  pieds  au-dessus  de  l'arbre.  On  aurait  dit  du  papier  qui  brû- 
lait doucement  avec  de  petites  étincelles  ou  flammèches;  puia, 
quand  l'ouverture  fut  grande  comme  deux  ou  trois  fois  la  main, 
tout  à  coup  une  détonation  effroyable  fit  éclater  toute  l'enve- 
loppe et  sortir  de  cette  machine  infernale  une  douzaine  de 
rayons  de  foudre  en  zigzag  qui  allèrent  de  tous  les  côtés  et  dont 
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l'un  vint  frapper  une  des  maisons  de  la  cité,  où  il  fit  un  trou 
dans  le  mur,  comme  l'aurait  fait  un  boulet  de  canon  :  ce  trou 
existe  encore;  enfin  un  reste  de  matière  électrique  se  mit  à 
brûler  avec  une  flamme  blanche,  vive  et  brûlante,  et  à  tourner 
comme  un  soleil  de  feu  d'artifice.  » 

Je  termine  ce  sujet  par  un  dernier  fait  raconté  par  M.  Babi- 
net  :  g  ....Voici  en  peu  de  mots  le  récit  de  l'ouvrier  dans  la 
chambre  duquel  le  tonnerre  en  boule  descendit  pour  remon- 
ter ensuite.  Après  un  assez  fort  coup  de  tonnerre,  mais  non 
immédiatement  après,  cet  ouvrier,  dont  la  profession  est  celle 
de  tailleur,  étant  assis  auprès  de  sa  table  et  finissant  de  prendre 
son  repas,  vit  tout  à  coup  le  châssis  garni  de  papier  qui  fermait 
la  cheminée  s'abattre,  comme  renversé  par  un  coup  de  vent 
assez  modéré,  et  un  globe  de  feu  gros  comme  la  tête  d'un  en- 
fant sortir  doucement  de  la  cheminée  et  se  promener  lente- 
ment par  la  chambre  à  peu  de  hauteur  des  briques  du  pavé. 
L'aspect  du  globe  de  feu  était  encore,  suivant  l'expression  de 
l'ouvrier  tailleur,  celui  d'un  jeune  chat  de  grosseur  moyenne 
pelotonné  sur  lui-même  et  se  mouvant  sans  être  porté  sur  ses 
pattes.  Le  globe  de  feu  était  plutôt  brillant  et  lumineux  qu'il 
ne  semblait  chaud  et  enflammé,  et  l'ouvrier  n'eut  aucune  sen- 
sation de  chaleur.  Ce  globe  s'approcha  de  ses  pieds,  comme  * 
un  jeune  chat  qui  vient  jouer  et  se  frotter  aux  jambes  suivant 
rbabîtude  de  ces  animaux  :  mais  l'ouvrier  écarta  les  pieds  et 
par  plusieurs  mouvements  de  précaution,  mais  tous  exécutés, 
suivant  lui,  très -doucement,  il  évita  le  contact  du  météore. 
Celui-ci  parait  être  resté  plusieurs  secondes  autour  des  pieds 
de  l'ouvrier  assis  qui  l'examinait  attentivement  penché  en 
avant  et  au-dessus.  Après  avoir  essayé  quelques  excursions 
dans  divers  sens  sans  cependant  quitter  le  milieu  de  la  cham- 
bre, le  globe  de  feu  s'éleva  verticalement  à  la  hauteur  de  la 
•  *  tête  de  l'ouvrier  qui,  pour  éviter  d'être  touché  au  visage  et 
en  même  temps  pour  suivre  des  yeux  le  météore,  se  redressa 
en  se  renversant  sur  sa  chaise.  Arrivé  à  la  hauteur  d'environ 
I  mètre  au-dessus  du  pavé,  le  globe  de  feu  s'allongea  un  peu 
et  se  dirigea  obliquement  vers  un  trou  percé  dans  la  che- 
minée environ  à  i  mètre  au-dessus  de  la  tablette  de  cette 
cheminée. 

»  Ce  trou  avait  servi  à  faire  passer  le  tuyau  d'un  poêle  qui  pen- 
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dont  rhîver  avait  servi  à  l'ouvrier.  Mais,  suivant  l'expression 
de  ce  dernier,  le  tonnerre  ne  pouvait*  le  voir,  car  il  était  fermé 
par  du  papier  qui  avait  été  collé  dessus.  Le  globe  de  feu  alla 
droit  à  ce  trou,  décolla  le  papier  sans  l'endommager  et  remonta 
dans  la  cheminée;  alors,  suivant  le  dire  du  témoin,  après  avoir 
pris  le  temps  de  remonter  dans  la  cheminée  du  train  dont  il 
allait,  c'est-à-dire  assez  lentement,  le  tonnerre  arrivé  au  haut 
delà  cheminée, qui  était  au  moins  à  20  mètres  du  sol  de  la  cour, 
produisit  une  explosion  épouvantable  qui  détruisit  une  partie 
du  faite  de  la  cheminée  et  en  projeta  les  débris  dans  la 
cour.  —  » 


L — Malgré  les  quelques  faits  que  nous  venons 
de  citer,  et  qui  ne  prouvent  que  la  tendance  de  réleclriciié  à 
prendre  un  état  que  nous  ne  pouvons  ni  expliquer  ni  réaliser, 
nous  sommes  autorisés  à  maintenir  que  la  cause  qui  produit  le 
tonnerre  est  la  même  que  celle  qui  électrise  nos  machines.  Dès 
lors,  pour  en  détruire  les  effets,  il  faut  fournir  aux  nuages  une 
électricité  contraire,  et  Franklin  y  a  réussi  en  armant  les  édi- 
fices de  tiges  métalliques  en  communication  avec  le  sol,  tiges 
qui  prennent  à  leur  sommet  une  électricité  contraire  à  celle 
de  Pair  et  qui,  étant  terminées  en  pointe,  la  laissent  échapper 
sous  forme  d'auréole  ou  d'aigrette  vers  le  nuage  superposé 
qu'elles  ramènent  à  l'état  naturel.  II  est  clair,  d'après  celle 
théorie  si  simple,  que  l'effet  permanent  d'un  paratonnerre  esi 
de  diminuer  l'intensité  des  manifestations  électriques  des 
nuages;  c'est  aussi  ce  que  toutes  les  statistiques  viennent 
prouver,  et  il  n'est  pas  moins  évident  que  si  une  étincelle  se 
forme  entre  l'édifice  et  la  nuée,  c'est  sur  le  paratonnerre  qui 
est  le  plus  chargé  d'électricité  contraire  qu'elle  viendra  abou- 
tir. L'efficacité  d'un  paratonnerre  est  démontrée  dans  chaque 
lieu  par  la  comparaison  que  l'on  fait  entre  les  nombres  de  coups 
de  tonnerre  qui  ont  frappé  l'édifice  avant  et  après  l'établisse- 
ment de  la  tige  métallique,  comparaison  qui  est  dans  tous  les 
cas  en  faveur  de  la  dernière  période.  On  a  agité  la  question  de 
savoir  jusqu'à  quelle  distance  autour  du  paratonnerre  s'étend 
la  vertu  préservatrice  :  on  n'a  sur  ce  point  que  des  données 
vagues.  Généralement  on  admet  qu'elle  se  prolonge  jusqu'à  un 
rayon  double  de  la  hauteur. 
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Les  détails  de  la  conslruclion  de  ces  appareils  ont  été  réglés 
par  des  instructions  rédigées  à  plusieurs  reprises  par  les  corps 
savanls(i).  Sans  entrera  ce  sujet  dans  aucun  détail  technique, 
nous  dirons  que  la  tige  terminale  doit  être  amincie  en  pointe, 
et,  pour  éviter  Toxydation  qui  se  ferait  à  la  longue  si  la  pointe 
était  en  fer,  on  la  fait  en  platine  ou  en  cuivre.  A  la  base  de  la 
tige  on  fixe  le  conducteur,  qui  est  le  plus  souvent  une  barre  de 
fer  de  20  millimètres  de  côté,  que  l'on  fait  régner  d'une  ma- 
nière continue  sur  le  faîte  des  édifices,  en  la  soutenant  de  dis- 
tance en  distance  par  des  tiges  d'appui  et  en  la  faisant  soigneu- 
sement communiquer  avec  toutes  les  pièces  métalliques  des 
édifices.  Enfin  elle  arrive  au  sol,  où  elle  plonge.  Pour  qu'un 
paratonnerre  soit  efficace,  il  doit  être  en  communication  par- 
faite avec  la  terre,  et  il  faut  pour  cela  qu'il  se  rende  dans  des 
puits  profonds,  qu'il  s'y  ramifie  en  plusieurs  branches,  qu'il 
soit  toujours  entouré  d'eau  et  de  corps  conducteurs,  comme 
la  braise  de  boulanger,  qui  a  le  double  avantage  d'empêcher 
l'oxydation  et  de  conduire  l'électricité.  C'est  à  ces  conditions 
qu'un  paratonnerre  est  utile;  s'il  était  isolé  du  sol  ou  discon- 
tinu, il  deviendrait  un  danger. 

0RI6I1IE  DE  L'ÉLECTRICITÉ  ATHOSPHÉRiaUE.  —  II  y  a  une  ques- 
tion que  nous  n'avons  pas  encore  traitée  et  qui  se  présente 
nécessairement  à  l'esprit  :  on  se  demande  comment  se  produit 
l'électricité  de  l'atmosphère.  On  a  imaginé  à  ce  sujet  bien  des 
explications,  et  probablement  on  ne  connaît  pas  aujourd'hui 
toutes  les  causes  qui  la  développent;  mais  il  y  en  a  au  moins 
uTie  dont  l'effet  ne  peut  être  révoqué  en  doute  :  c'est  l'évapo- 
ration. 

M.  Pouillet  plaça  sur  le  plateau  collecteur  de  l'électromèlre 
condensateur  un  creuset  de  platine  rougi,  et  il  y  versa  de  l'eau. 
Pendant  qu'elle  bouillait,  il  tenait  le  doigt  sur  le  plateau  con- 
densateur, et  quand  l'évaporation  était  terminée,  il  séparait  les 
deux  conducteurs  pour  reconnaître  s'il  y  avait  de  l'électricité 
produite  et  quelle  était  sa  nature.  Or  l'expérience  lui  prouva 


(i)  Instruction  sur  les  paratonnerres,  Annales  de  Chimie  el  de  Phrsitfuc; 
a*  série,  t.  XXVI.  —  Supplément  d'instruction,  Annales  de  Chimie  et  de  Phy~ 
sique,  3^  série,  t.  XLIII. 
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(|ue  dans  la  plupart  des  cas  le  creuset  prend  une  électricité,  et 
la  vapeur  formée  Télectricité  opposée.  Quand  le  liquide  est  de 
l'eau  pure,  la  vapeur  est  à  Tétai  naturel;  quand  il  est  chargé 
d'acide,  elle  est  positive,  et  s'il  est  mélangé  d'un  alcali,  elle 
devient  négative.  M.  Pouillel  examina  particulièrement  l'eau 
salée,  et  sa  vapeur  fut  positive. 

On  peut  dès  lors  admettre  que  pendant  l'évaporatîon  de  la 
nier  les  vapeurs  emportent  de  l'électricité  positive  en  se  for- 
mant, qu'elles  en  chargent  l'atmosphère  et  quelles  venls  la 
transportent  sur  les  continents,  où  les  éleciroscopes  en  accu- 
sent l'existence,  et  c'est  elle  qui  développe  ensuite  les  effets 
de  la  foudre. 
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tion sur  un  barreau  d'acier.  —  Force  coercitive.  —  Effets  de  la  rup- 
ture d'un  barreau  aimanté.  —  Définition  précise  des  pôles.  —  Idées 
théoriques  sur  la  constitution  des  aimants. 


AnUHTS  HATUBELS  ET  ABTIFIGIELS.  —  On  trouve  parmi  les  mi- 
nerais de  fer  un  oxyde  mixte  représenté  chimiquement  par  la 
formule  Fe'O*.  Les  fragments  de  cette  substance  ont  une  pro- 
priété remarquable  que  les  anciens  connaissaient:  c'est  celle 
d'attirer  le  fer.  On  les  nomme  des  aimants,  et  l'on  désigne 
sous  le  nom  de  magnétisme  ou  la  cause  de  cette  attraction  ou 
l'ensemble  des  phénomènes  qui  en  résultent. 

11  n'y  a  rien  de  régulier  dans  la  forme  de  ces  aimants  natu- 
rels, et  il  n'y  a  rien  de  fixe  dans  la  manière  dont  la  vertu  attrac- 
tive se  distribue  sur  leur  surface.  Quand  on  les  plonge  dans  de 
la  limaille  de  fer  et  qu'on  les  en  retire  ensuite,  ils  la  retien- 
nent adhérente-,  mais  en  proportions  très-inégales  sur  leurs 
divers  points.  Ne  voyant  rien  de  constant  dans  cette  distribu- 
tion, on  ne  connut  rien  de  précis  sur  la  constitution  des  aimants 
avant  d'avoir  découvert  la  propriété  que  possède  l'acier  d'être 
aimanté.  Alors  on  put  communiquer  le  magnétisme  à  des  bar- 
reaux allongés  dont  la  forme  est  celle  d'un  prisme  ou  d'un 


Fig.  233. 
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cylindre,  el  Ton  obtieni  des  effets  réguliers  distribués  suivant 
une  loi  simple  sur  la  surface  extérieure  ;  ce  sont  ces  aimants 
artificiels  que  nous  allons  spécialement  étudier,  sauf  à  voir 
dans  la  suite  comment  on  les  prépare. 

I.  PREUËRE  IDËE  DES  POLES. — Suspendons  à  Textrémité  d'un 
fil  un  petit  morceau  de  fer,  approchons  un  aimant  AB  de  co 

morceau,  el  nous  verrons  une  at- 
traction se  produire;  le  pendule  se 
fixera  sur  Taimant,  et  pour  Ten  dé- 
tacher il  faudra  exercer  un  effort 
considérable  {Jig.  233). 

Cet  effort  ne  sera  pas  le  même 
quand  l'adhérence  se  fera  sur  divers 
points  du  barreau  ;  il  sera  très- 
grand  en  A,  diminuera  en  s'appro- 
chant  du  milieu  E  où  il  sera  nul, 
puis  il  croîtra  de  E  en  B  comme  il 
avait  diminué  de  A  en  E. 

On  voit  cette  variation  d'effets  se 
manifester  clairement  et  sous  un 
seul  coup  d'œil,  si  on  plonge  Taimant  dans  la  limaille  de  fer: 
elle  s'attache  particulièrement  aux  extrémités  et  s'y  dispose 

comme  une  chevelure ,  chaque 
grain  de  limaille  soutenant  les  sui- 
vants qui  forment  une  chaîne;  mais 
vers  le  milieu  il  n'y  a  aucun  effet 
[fg.  234). 
Ces  actions  se  transmettent  à  travers  tous  les  corps  qui  ne 
sont  point  magnétiques;  par  exemple,  on  peut  placer  un  ca^ 
ton  mince  sur  un  aimant  et  y  semer  de  la  limaille  fine  par  le 
moyen  d'un  tamis;  elle  est  spécialement  attirée  par  les  extré- 
mités, très-peu  par  le  milieu,  el  se  dispose  sur  le  carton  sous 
la  forme  de  chaînes  courbes  qui  vont  d'une  extrémité  à  l'autre, 
comme  on  le  voit  dans  la^g*.  9.35. 

Pour  exprimer  ces  divers  résultats,  on  a  imaginé  qu'il  y  avait 
vers  les  deux  extrémités  des  barreaux  aimantés  des  centres 
particuliers  d'action  que  l'on  a  nommés  paies  ;  el  comme  il  ne 
se  manifeste  aucun  effet  au  milieu,  on  a  désigné  sous  le  nom 
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de  ligne  neutre  la  seciion  à  égale  dislance  des  extrémités  où 
l'on  ne  voit  aucune  attraction. 

Il  faut  maintenant  remarquer  que  les  pierres  d'aimant  natu- 
relles ne  possèdent  pas  toujours  la  vertu  attractive  et  qu'elle 


peut  leur  être  donnée  ou  enlevée  par  des  actions  que  nous 
ferons  connaître  dans  la  suite.  Il  faut  également  reconnaître 
que  dans  l'acier  cette  propriété  n'est  qu'accidentelle,  et  que, 
sans  changer  le  poids  qu'il  possède,  on  peut  faire  un  aimant 
d'un  barreau  ordinaire  ou  le  ramener  à  l'état  naturel  s'il  était 
aimanté.  La  vertu  magnétique  n'est  donc  point  inhérente  à  la 
matière  même  des  corps  qui  la  manifestent;  elle  n'est  qu'un 
accident,  et  l'on  a  imaginé  qu'elle  éuit  produite  par  un  Jluide 
magnétique,  fluide  analogue  à  ceux  qui  expliquent  l'électri- 
cité, aussi  peu  défini  que  le  sont  ces  derniers  et  qui  est  comme 
eux  impondérahle.  Ainsi,  dès  les  premiers  pas  que  nous  faisons 
dans  cette  branche  de  la  science,  nous  recourons  à  une  hy- 
pothèse pour  expliquer  les  premiers  phénomènes  que  nous 
découvrons. 

II.  DIBEGnON  Fim  AIHAirr  FIS  U  TEBBE.  —  Dans  ces  expé- 
riences, les  deux  extrémités  du  barreau  se  comportent  de  la 
même  façon  ;  toutes  deux  attirent  en  égale  proportion  et  de  la 
même  manière  la  limaille  dans  laquelle  on  les  plonge  ;  les  deux 
pôles  paraissent  donc  identiques.  Mais  voici  une  expérience 
qui  va  établir  entre  eux  une  différence  radicale. 

I.  3i 
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On  suspend  un  barreau  par  son  centre  de  gravité  dans  une 
chape  de  papier  ou  de  cuivre  attachée  à  un  fil,  de  façon  qu'il 
puisse  se  tourner  dans  toutes  les  directions  possibles  {Jig.  ts36), 
ou  bien  on  le  soutient  sur  un 'pivot  pointu  qui  s'enfonce  dans 


Fig.  236. 


Fig.   237. 


Fig.   238. 


une  caviié  creusée  en  son  milieu  (fig^  ^3«j),  ou  enfin  on  le  dé- 
pose sur  un  liège  rond  qui  ûotte  sur  Teau  (^g*.  238)  ;  en  un  mot, 
on  le  place  dans  des  conditions  telles,  qu'il  puisse  s'orienter 
dans  l'espace  s'il  est  sollicité  naturellement  par  des  forces  pa- 
rallèles et  contraires  appliquées  à  ses  deux  bouts.  Dans  tous 
ces  cas,  on  voit  l'aimant  se  tourner  dans  une  direction  tixe,  et 
l'une  des  extrémités  se  diriger  vers  le  nord,  pendant  que 
l'autre  pointe  vers  le  midi. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que  cette  direction  était  celle 
du  méridien  géographique  ;  avec  plus  d'attention  on  a  reconnu 
qu'il  n'en  est  pas  ainsi  :  mais  comme  en  général  la  direction  du 
barreau  diffère  peu  de  celle  qui  va  du  nord  au  sud,  on  a  appelé 
méridien  magnétique  le  plan  vertical  qui  passe  par  l'aiguille; 
et  pour  le  fixer  dans  l'espace  on  a  mesuré  l'angle  que  les  deux 
méridiens  font  entre  eux  ;  on  l'a  nommé  angle  de  déclinaison 
ou  simplement  déclinaison.  On  dit  qu'elle  est  orientale  quand 
le  pôle  qui  se  dirige  vers  le  nord  est  dévié  du  côté  de  l'orient, 
et  occidentale  dans  le  cas  contraire. 

II  y  a  donc  une  différence  caractéristique  entre  les  deux 
pôles,  puisqu'ils  se  placent  vers  des  points  opposés,  et  l'on 
a  dû  les  distinguer  par  des  noms  différents,  qui  se  rapportent 
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aux  points  géographiques  vers  lesquels  ils  se  dirigent.  Le  pôle 
nord  est  celui  qui  pointe  vers  le  nord  de  la  terre  et  le  pôle  sud 
celui  qui  va  vers  la  direction  contraire. 

Cela  nous  oblige  à  compléter  Thypothèse  que  nous  avons 
faite  précédennment. 

Nous  avons  imaginé  un  fluide  pour  nous  expliquer  la  cause 
des  attractions  magnétiques  ;  maintenant  que  nous  découvrons 
dans  les  deux  pales  des  propriétés  opposées,  nous  sommes 
naturellement  conduits  à  admettre  deux  fluides  au  lieu  d'un 
seul  :  l'un  qui  prédominera  vers  le  pôle  nord ,  l'autre  qui 
agira  avec  plus  d'intensité  au  pôle  sud.  Nous  expliquons 
ainsi  deux  propriétés  différentes  en  imaginant  deux  causes  dis- 
tinctes ,  et  nous  ne  faisons  rien  autre  chose  que  de  traduire 
par  une  deuxième  hypothèse  le  deuxième  fait  général  que 
nous  découvrons. 

II 1.  AGTIOH  BÉGIPROaUE  DES  POLES  DE  DEUX  AIMAHTS.  —  Pre- 
nons maintenant  les  divers  aimants  qui,  dans  l'expérience 
précédente,  se  sont  orientés  dans  l'espace  ;  marquons  par  les 
lettres  N  etS,  écrites  sur  les  extrémités,  les  directions  nord 
et  sud  qu'elles  ont  prises  ;  puis,  laissant  l'un  d'eux  suspendu 
librement,  approchons  de  ses  pôles  ceux  d'un  autre  aimant. 
Si  les  pôles  mis  en  présence  sont  marqués  des  mêmes  lettres, 
c'est-à-dire  s'ils  se  dirigent  spontanément  vers  le  même  côté 
de  l'espace,  ils  se  repousseront  ;  s'ils  sont  marqués  par  des 
lettres  différentes  N,  S,  ils  s'attireront.  De  là  une  loi  fonda- 
mentale :  Les  pôles  de  niéme  nom  se  repoussent,  les  pôles  de 
nom  contraire  s'attirent» 

Après  la  loi  physique,  il  faut  chercher  la  raison  théorique 
qui  doit  l'expliquer,  et  comme,  dans  les  pôles  de  même  nom, 
nous  avons  supposé  des  fluides  de  même  nature  et,  dans  les 
pôles  contraires,  des  fluides  d'espèces  différentes,  il  vient  tout 
naturellement  à  l'esprit  d'imaginer  que  les  fluides  de  même 
nom  se  repoussent  et  de  nom  contraire  s'attirent;  c'est-à-dire 
qu'après  avoir  imaginé  deux  fluides  pour  expliquer  les  phé- 
nomènes précédents,  on  leur  si^pose  les  propriétés  qui  con- 
viennent pour  rendre  raison  de  ceux  que  l'on  découvre  main- 
tenant. 

Avant  d'aller  plus  Ibin ,  il  convient  de  mettre  en  regard  deux 

3i. 
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des  faits  précédents  pour  les  rapporter  tous  deux  à  une  même 
explication.  Imaginons  que  Ton  fixe  au  centre  d'un  globe  un 

aimant  énergique  NS  {fig^  289)  et  qu'en  un 
point  de  sa  surface  on  place  une  aiguille  ai- 
mantée mobile  N'  S';  il  est  clair  que  son  pôle 
sud  S'  se  dirigera  du  côté  du  pôle  nord  N  de 
l'aimant  central,  et  qu'inversement  son  pôle 
nord  N'  sera  attiré  du  côté  de  Textrémîté  S. 
Par  conséquent,  l'aimant  N'S'  aura  une  di- 
rection fixe  sur  le  point  du  globe  qu'il 
occupe.  On  expliquerait  donc  l'orientation 
d'une  aiguille  aimantée  sur  la  terre  si  l'on 
supposait  que  cette  planète  contient  à  son  centre  un  aimant 
énergique.  Cette  hypothèse,  Gilbert  l'a  faite,  et  ses  successeurs 
l'ont  acceptée.  Nous  la  développerons  dans  la  suite,  et  dès  ce 
moment  nous  la  considérerons  comme  probable. 

Dès  lors  il  faut  s'entendre  sur  le  sens  des  mots  que  nous 
employons  ;  appelons  yZ^/de  6or^a/ celui  dont  l'action  domine 
dans  l'hémisphère  boréal  terrestre  ;  le  fluide  qui  existe  dans  la 
partie  N'  de  l'aiguille  tournée  vers  le  nord  sera  de  nom  con- 
traire, puisqu'il  est  attiré  ;  ce  sera  donc  du  fluide  austral^  et 
par  la  même  raison  le  fluide  dominant  dans  l'extrémité  sud  de 
l'aiguille  sera  dn  fluide  boréal.  De  là  résulte  que  l'on  donne 
indifféremment  deux  noms  à  chacun  des  pôles  d'un  aimant; 
on  appelle  l'un  d'eux  pôle  nord,  pour  indiquer  qu'il  se  dirige 
vers  le  pôle  géographique  nord  de  la  terre,  et  pôle  austral, 
pour  rappeler  la  nature  du  fluide  qu'il  renferme.  Par  la  même 
raison,  on  désigne  le  pôle  opposé  sous  les  deux  noms  de  pôle 
sud  ou  boréal. 

IV.  PHÉHOMÈHES  DIHFLUEHCE.  —  ACTION  DIIH  AIKAHT  801  WH 
BABBEAU  DE  FEB  DOUX.  —  La  première  expérience  que  nous 
avons  faite  nous  a  appris  que  le  fer  était  attiré  par  les  deux 
pôles  d'un  aimant  ;  nous  allons  y  revenir  pour  essayer  d'analy- 
ser plus  complètement  cet  effet.  Il  faut  d'abord  remarquer  que 
la  limaille  de  fer  en  s'attachait  à  un  pôle  y  forme  une  chevelure 
allongée,  et  qu'en  considérant  l'un  des  filets  dont  elle  est  com- 
posée, on  y  trouve  une  succession  de  grains  de  limaille  juxta- 
posés, le  premier  adhérant  à  l'aimant,  le  second  au  premier. 
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le  troisième  au  second,  tous  formant  une  chaîne  continue,  et 
les  choses  se  passentabsolument  comme  si  chaque  parcelle  était 
devenue  un  aimant  véritable  qui  exercerait  son  attraction  sur 
la  suivante.  Une  fois  cette  idée  émise,  il  est  aisé  de  la  vérifier. 
Suspendons  un  morceau  de  fer  BA'  [fig-  240)  au-dessus  d'un 
vase  contenant  de  la  limaille  et  à  une  petite  distance  de  celle-ci  ; 


Fig.  a  40. 


Fig.  34 1 


puis,  approchons  de  la  partie  supérieure  B  le  pôle  A  d'un  aimant. 
Au  moment  où  le  contact  se  fera  entre  A  et  B,  la  limaille  sera 
soulevée  et  altirée  par  A'  où  elle  se  suspendra  comme  si  BA' 
était  aimanté.  Pour  varier  la  même  expérience ,  nous  pour- 
rons {Jig,  241),  après  le  contact  de  A  avec  B,  approcher  de  A 
un  |»etit  morceau  de  fer  w,  il  y  adhérera  ;  puis  à  m  nous  en 
suspendrons  un  autre  n,  et  nous  pourrons  y  en  soutenir  un 
grand  nombre  si  nous  avons  soin  de  les  prendre  de  moins  en 
moins  lourds.  Nous  réalisons  ainsi  une  succession  d'aimants 
qui  nous  expliquent  fort  bien  la  chaîne  des  parcelles  de 
limaille  que  nous  avions  d'abord  décrite. 

Enfin,  si  nous  voulons  reconnaître  la  nature  des  pôles  dans 
les  aimants  ainsi  placés  en  succession,  nous  n'avons  qu'à  appro- 
cher de  l'extrémité  A'  [fig,  242)  une  petite  aiguille  aimantée  ab; 
elle  pirouettera  sur  elle-même  et  son  pôle  boréal  b  sera  attiré 
par  A'.  Conséquemment,  nous  devons  admettre  que  le  morceau 
de  fer  A'B  s'aimante  lui-même  quand  il  est  soumis  à  l'action 
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d'un  aimant;  qu'il  prend  au  point  de  contact  un  pôle  B  de  nom 
contraire  à  A  et,  à  Textréniité  opposée,  un  pôle  A'  de  même 

nom  que  A.  Ce  sont  là  les  phé- 
*^    ^^''  nomènes  de  Vinjluence  ma- 

gnétique ,  et  Ton  voit  toute 
Tanalogiequi  existe  entre  cette 
action  et  Tinfluence  électrique 
qui  nous  a  précédemment  oc- 
cupés. 

Supposons  que  les  morceaux 
de  fer  employés  dans  ces  di- 
verses expériences  soient  bien 
recuits   et  bien  purs,   qu'ils 
^^       soient  formés  en  fer  doux, 

^       comme  Ton  dit.  Dans  ce  cas, 

aussitôt  que  nous  enlèverons 
le  pôle  A  de  l'aimant  inducteur,  tout  signe  de  magnétisme  dis- 
paraîtra dans  les  fers  soumis  à  son  action  ;  alors  on  verra  tomber 
la  limaille  {fig,  240)  ou  la  chaîne  des  petits  barreaux  se  rompre 
(fig.  240,  et  Taiguille  ab  de  h  Jig.  242  montrera  que  le  bar- 
reau A'B  est  ramené  à  l'état  naturel.  Aussitôt  que  la  cause 
cesse,  l'aimantation  qu'elle  avait  développée  disparaît. 

Reste  à  savoir  quelle  idée  théorique  nous  allons  accepter 
pour  expliquer  ces  phénomènes;  ce  sera  encore  au  moyen  d'une 
nouvelle  hypothèse  que  nous  essayerons  d'en  rendre  compte. 
Nous  admettrons  que  le  fer  doux  contient  les  deux  fluides  ma- 
gnétiques combinés  entre  eux  et  détruisant  leurs  effets  par 
suite  de  leur  réunion.  Mais  au  moment  où  nous  approcherons 
un  pôle'qui  attire  le  fluide  boréal  et  repousse  le  fluide  austral 
du  barreau,  il  y  aura  une  décomposition  du  fluide  neutre  par 
influence,  et  le  barreau  s'aimantera.  11  faut  bien  remarquer 
que  notre  procédé  d'explication  reste  invariablement  le  même  : 
à  chaque  fait  que  nous  découvrons,  nous  faisons  correspondre 
une  hypothèse  qui  le  traduit. 

y.  ACTION  SUR  UN  BARBEAU  D'ACIER.  -FORCE  GOERGRIVE.  —  Re- 
commençons ces  dernières  expériences  en  y  employant  non 
plus  de  la  limaille  et  des  barreaux  de  fer  doux,  mais  de  la  li- 
maille et  des  barreaux  d'acier  trempé;  l'influence  développera 
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les  mêmes  pôles  et  ils  seront  placés  de  la  même  manière  ;  mais 
nous  verrons  entre  ce  nouveau  cas  et  le  précédent  deux  diffé- 
rences essentielles  :  la  première,  c'est  que  le  magnétisme  ne  se 
produira  dans  les  barreaux  d'acier  soumis  à  Tinfluence  que  len- 
tement et  qu'il  faudra  les  frotter  contre  l'aimant  A  pendant 
quelque  temps  avant  qu'ils  puissent  y  adhérer;  la  deuxième, 
c'est  qu'une  fois  développé,  le  magnétisme  de  ces  barreaux 
persistera  indéfiniment  après  qu'on  les  aura  soustraits  à  l'ac- 
tion de  l'aimant  A.  Il  y  a  donc  entre  le  fer  et  l'acier  cette  diffé- 
rence essentielle,  que  le  premier  prend  et  perd  instantanément 
son  magnétisme,  pendant  que  le  second  l'acquiert  péniblement 
et  ne  le  perd  plus  une  fois  qu'il  l'a  reçu. 

Alors  on  a  imaginé  de  dire  qu'il  existe  dans  l'acier  une  force 
coercitive  qui  n'existe  pas  dans  le  fer,  et  par  cette  expression 
qui  n'est  rien  qu'un  mot,  on  exprime  à  la  fois  et  celte  difficulté 
à  la  séparation  des  fluides,  et  cette  difficulté  à  leur  recomposi- 
tion. Ce  n'est  point  là  une  explication,  c'est  un  fait  que  l'on 
constate  et  que  l'on  nomme.  Si  on  voulait  rendre  cette  force 
coercitive  plus  rationnelle,  il  faudrait  dire  que  l'acier  n'est  point 
conducteur  des  fluides;  que  pour  les  séparer  quand  ils  sont 
réunis,  il  faut  non-seulementvaincre  leur  attraction  réciproque, 
mais  encore  une  résistance  spéciale  que  le  métal  lui-même  op- 
pose à  leur  séparation  :  cette  résistance  est  la  force  coercitive. 
De  plus.  Une  fois  qu'ils  ont  été  séparés,  ces  fluides  tendent  à 
se  recombiner  en  s'aitirant,  mais  la  résistance  que  l'acier  op- 
p(Tse  à  leur  mouvement  s'oppose  aussi  à  cette  réunion;  c'est 
encore  la  force  coercitive,  et  l'on  voit  qu'à  tout  prendre  elle 
exprime  une  résistance  spécifique  qui  s'oppose  au  transport 
des  fluides  :  c'est  l'idée  que  nous  nous  en  feron§  à  l'avenir. 

VI.  EFFETS  DELA  RnPTUBED'UN  BABBEAU  AIMANTÉ.— L'influence 
magnétique,toulcomme  l'influence  électrique,  fait  prédominer, 
quand  elle  s'exerce,  l'action  de  l'un  des  fluides  à  une  des  extré- 
mités, et  l'action  de  l'autre  fluide  au  bout  opposé.  Quand  il  s'a- 
gissait de  l'électricité  et  d'un  corps  bon  conducteur,  le  fluide 
positif  se  transportait  sur  l'un  des  bouts,  le  fluide  négatif  sur 
i'autre;  de  façon  qu'en  coupant  le  conducteur  en  deux  parties, 
l'un  des  morceaux  conservait  l'électricité  négative,  et  l'autre  la 
positive.  Or,  si  un  aimant  est  constitué  de  la  même  manière,  il 
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faut  qu'en  le  coupant  en  son  milieu  il  garde  du  fluide  austral 

sur  la  première  partie,  et  du  fluide  boréal  sur  la  seconde  ;  mais 

ce  n*est  pas  là  ce  qui  se  voit.  Au  point  C,  où  se  fait  la  rupture 

p.       ,«  {fis*  ^43),  deux  pôles  se  dévelop- 

'     „       pent  aussitôt  et  sont  dans  chaque 

A /;  C  a B  ^  ^ 

I  I       morceau  AC,  CB  opposés  aux  pôles 

A  et  B  de  l'aimant  positif;  de  façon 
qu'au  lieu  d'un  seul  aimant,  on  en  a  deux  qui  sont  le  prolon- 
gement Tun  de  l'autre,  qui  ont  les  mêmes  pôles  tournés  dans 
le  même  sens  :  dès  lors,  l'aimant  n'est  pas  assimilable  sous  le 
rapport  de  la  distribution  des  fluides  aux  conducteurs  élec- 
triques, et  si  nous  voulons  nous  rendre  compte  de  ces  nou- 
veaux faits,  nous  sommes  conduits  naturellement  à  une  der- 
nière hypothèse. 

Nous  admettrons  que  le  fluide  mixte  naturel  est  uniformé- 
ment réparti  sur  chaque  molécule  de  l'acier  ou  du  fer  quand  ces 
métaux  ne  sont  point  aimantés,  et  qu'au  moment  où  on  les  sou- 
met à  une  force  qui  tend  à  séparer  les  deux  fluides,  ceux-ci  se 
portent  chacun  à  l'une  des  deux  extrémités  opposées  de  la  mo- 
lécule qui  les  contient,  mais  sans  la  quitter.  Cette  action  se 
produisant  sur  chaque  atome  du  métal  et  dans  le  même  sens, 
une  file  de  molécules  AB,  A'B',. . .  [fig>  244)  doit  alors  former 

Fig.  244. 
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une  chaîne  d'aimants  élémentaires  opposés  pôle  à  pôle,  et  dans 
ce  cas  les  deux  extrémités  A  et  B„  ont  des  fluides  libres,  tan- 
dis qu'en  chaque  intervalle  BÀ',  B'A", . . .,  compris  entre  deux 
molécules  voisines,  les  fluides  opposés  qui  se  regardent  dé- 
truisent leurs  effets  à  peu  près  complètement.  Il  résulte  de  là 
que  l'effet  des  deux  fluides  prédomine  aux  extrémités  d'un 
aimant  ;  il  en  résulte  aussi  qu'ait  moment  où  on  le  casse  en 
deux  parties,  les  points  séparés  contiennent,  à  l'état  de  liberté, 
les  fluides  contraires  qui  se  détruisaient  pendant  le  contact,  et 
c'est  là  ce  qui  fait  naître  deux  pôles  à  chaque  bout  des  deux 
fragments. 

Nous  allons  maintenant  développer  cette  idée.  Supposons 
d'abord  une  molécule  unique  dans  laquelle  les  fluides  aient  été 
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séparés  aux  deux  points  opposés  A  el  B  [Jîg*  ^44);  d'une  pari, 
ils  tendront  à  se  réunir;  de  Tautre,  ils  en  seront  empêchés  par 
cette  résistance  à  leur  transport  qu'oppose  le  corps  et  que  nous 
avons  nom méeybrce  coercitive.  L'équilibre  aura  lieu  quand  les 
quantités  des  fluides  séparés  seront  telles,  que  leur  attraction 
équilibrera  la  force  coercitive.  Plaçons  dans  le  voisinage  une 
deuxième  molécule  A'B'  décomposée  comme  la  première,  il  y 
auraalors  deux  espèces  de  forces  réciproques  :  i®  les  répulsions 
de  A  sur  A'  et  de  B  sur  B',  elles  se  détruiront;  2°  l'attraction 
de  B'  sur  A  qui  tendra  à  recomposer  les  fluides,  et  celle  de  B 
sur  A'  qui  agira  pour  les  séparer;  el  comme  cette  dernière 
attraction  est  plus  grande  que  la  première  à  causé  de  la  dis- 
tance moindre,  l'effet  définitif  de  la  molécule  A'B'  est  d'aug- 
menter la  quantité  de  fluide  séparée  sur  AB.  Une  troisième 
molécule  A"B'^  agira  de  même  sur  AB,  mais  moins  énergique- 
ment  puisqu'elle  est  plus  loin,  et  il  en  sera  de  même  de  toutes 
les  autres  jusqu'à  l'extrémité  B„. 

Sur  la  deuxième  molécule  A'B',  les  mêmes  effets  se  produi- 
sent; seulement,  elle  a  à  sa  suite  une  molécule  de  moins  que 
AB,  ce  qui  fait  qu'elle  devrait  avoir  moins  de  fluide  qu'elle  : 
mais  en  avant  de  A'B'  se  trouve  AB  qui  est  très-rapprochée  et 
qui  agit  plus  énergiquçment;  de  là  il  résulte  que  la  proportion 
de  fluide  que  renferme  A'B'  sera  plus  grande  que  celle  de  AB. 
Continuant  ainsi  en  marchant  de  A  vers  B„,  el  étudiant  succes- 
sivement chaque  molécul-e,  oa  voit  que  l'effet  exercé  sur  elle 
par  toutes  les  autres  se  déduit  de  l'effet  éprouvé  par  la  précé- 
dente en  transportant  une  molécule  de  B„  en  A,  ce  qui  fiait  aug- 
menter celte  action  depuis  A  jusqu'au  milieu  du  barreau,  car 
la  molécule  que  l'on  transporte  se  rapproche;  mais  cette  action 
diminue  du  milieu  jusqu'à  B„,  car  on  remplace  une  molécule 
plus  rapprochée  par  une  autre  qui  est  plus  loin.  11  est  donc 
évident  qu'au  moment  de  l'équilibre  entre  la  force  coercitive 
et  les  actions  des  molécules  enlre  elles,  les  proportions  de 
fluides  séparées  dans  ces  molécules  augmentent  à  partir  des 
extrémités  jusqu'au  milieu  des  barreaux. 

Il  résulte  de  là  que  dans  les  intervalles  moléculaires,  il  y  aura 
d'un  côté  les  quantités  suivantes  de  fluide  austral  libre 

A,     (A'— B),     (A"— B'),     (A'"  — B"),..    , 
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et  du  côté  opposé,  les  quantités  de  fluide  boréal 

"w>        (  '^n—\  An  j  ,        (  lj/i-.2 An_i  },.,.. 

L'expérience  prouve  que  ces  différences  décroissent  rapide- 
ment depuis  les  extrémités  jusqu'au  milieu,  bien  que  les  quan- 
tités totales  de  fluide  accumulées  aux  deux  bouts  de  chaque 
molécule  augmentent. 

DÉrmiTION  PBÉGISE  DES. POLES.  —  Si  nous  acceptons  cette  expli- 
cation, il  nous  faut  revenir  sur  le  sens  que  nous  devons  atta- 
cher au  mot  pôle  et  le  bien  préciser.  Imaginons  un  aimant  AB 

{Jig.  245),  et  supposons  en  A'  une 

^*^*  ^^^'  molécule  de  fluide  magnétique 

^^  austral;  elle  attirera  toutes  les 

^' — ^ ■  "^^  "  '■   ^  'I  }      masses  magnétiques  libres  dissé- 


T 
:  / 

I       )       ' 
I      I       ' 


^      le 


minées  aux  points  B,  ç,  p^  n,  m 
y  depuis  B  jusqu'au  milieu  du  bar- 

reau, et  toutes  ces  forces  donne- 
^  ront  une  résultante  unique  (3P 

qui  sera  appliquée  en  un  point  3 
voisin  de  B  :  ce  point  [3  est  le  pôle  dans  le  sens  le  plus  général 
du  mot.  Il  y  a  de  même  un  pôle  austral  en  a,  et  il  est  déter- 
miné de  la  même  manière. 

On  conçoit  maintenant  que  suivant  la  position  que  Ton  don- 
nera au  point  A',  la  grandeur  et  la  direction  de  cette  résul- 
tante (3P  varieront,  et  aussi  son  point  d'application  (3,  c'est-à-dire 
le  pôle  :  les  pôles  d'un  aimant  ne  sont  donc  point  flxes.  Mais 
si,  d'une  part,  on  considère  la  loi  suivant  laquelle  varient  les 
intensités  du  magnétisme  libre  dans  la  longueur  d'un  bar- 
reau, on  verra,  comme  nous  le  montrerons  dans  la  suite, 
qu'elles  sont  à  peu  près  nulles  depuis  le  milieu  jusqu'à  une 
petite  distance  de  l'extrémité  B,  après  quoi  elles  croissent 
très-énergiquement  jusqu'à  l'extrémité  même.  Si,  d'un  autre 
côté,  on  suppose  que  le  point  A'  est  placé  très-loin,  alors 
toutes  les  lignes  joignant  le  point  A'  à  chaque  masse  magné- 
tique libre  sont  sensiblement  parallèles  entre  elles,  et  le  point 
d'application  de  leur  résultante  devient  fixe  et  se  place  en  un 
point  (3  invariable. 
C'est  dans  ce  sens  que  Ton  considère  le  pôle  des  aimants  :  il 
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n'est  fixe  qiie  si  Ton  observe  leur  action  sur  un  point  irès- 
éloigné;  il  cesse  de  l'être  si  ce  point  est  très-rprès. 

Pour  terminer  cette  Leçon,  je  dois  résumer  les  lois  générales 
qui  viennent  d'être  découvertes,  car  ce  sont  les  propriétés  fon- 
damentales du  magnétisme,  et  le  reste  en  découlera  comme 
conséquence;  ces  faits  généraux  se  résument  à  six. 

I®  Attraction  du  fer;  2°  direction  des  aimants;  3°  attraction  et 
répulsion  des  pôles;  4° phénomènes  d'influence;  5" différence 
entre  l'acier  et  le  fer;  6®  phénomènes  de  rupture  d'un  barreau. 
Après  l'exposé  des  expériences  qui  nous  ont  conduits  à  ces 
phénonrtènes,  nous  nous  sommes  proposé  de  les  expliquer,  et 
après  chaque  loi  générale  nous  avons  fait  une  hypothèse  pour 
nous  en  rendre  compte;  ainsi  nous  avons  admis  :  1°  un  fluide 
niagnétique;  2° un  fluide  austral  et  un  autre  boréal;  S**  que  les 
fluides  de  même  nom  se  repoussent  et  de  nom  contraire  s'at- 
tirent; 4°  qu'il  y  a  dans  l'état  naturel  un  fluide  mixte  formé  par 
la  réunion  des  deux  précédents;  5°  qu'il  y  a  dans  l'acier  une 
force  coercitive;  6°  que,  dans  leur  séparation,  les  fluides  ne 
quittent  point  les  molécules,  mais  y  demeurent  attachés;  à 
quoi  il  faut  ajouter  encore  celte  autre  supposition  que  la  terre 
est  un  aimant. 

Toutes  ces  hypothèses  se  présentent  avec  un  tel  degré  de 
simplicité,  qu'il  est  difficile  de  ne  point  les  admettre  provisoi- 
rement, et  elles  se  prêteront  si  heureusement  dans  la  suite  à 
Texplicalion  de  tous  les  faits,  que  nous  ne  trouverons  aucune 
raison  pour  les  abandonner  absolument.  Mais  elles  ne  sont  que 
des  explications  conjecturales,  et  si  on  disait  qu'elles  se  dé- 
montrent par  l'accord  qu'elles  établissent  ei?tre  leurs  consé- 
quences et  les  faits  observés,  on  ferait  une  véritable  pétition 
de  principes  puisqu'elles  sont  imaginées  uniquement  en  vue 
d'établir  cette  concordance.  Que  les  deux  fluides  soient  pos- 
sibles, c'est  ce  que  nous  ne  voulons  point  contester,  mais  qu'ils 
soient  autre  chose  que  des  êtres  d'imagination  inventés  pour 
le  besoin  de  la  cause,  c'est  ce  que  personne  aujourd'hui  ne 
pourrait  nier.  Aussi  ne  devrons-nous  point  être  étonnés  quand, 
dans  la  suite  de  nos  études,  nous  verrons  apparaître  à  côté  de 
la  théorie  des  deux  fluides'  un  système  dilféreftt  fondé  sur 
d'autres  suppositions,  et  peut-être  plus  probable.  11  serait  fa- 
cile de  démontrer  que  la  théorie  des  fluides  électriques  est  due 


49^       VLNGT-HUITIÈME  LEÇON.  -  FAITS  GÉNÉRAUX,  ETC. 

à  la  même  méthode  d'invention  et  qu'elle  n'a  pas  plus  de  réa- 
lité. Il  faut  donc,  .avant  d'aller  plus  loin,  que  l'on  sache  exacte- 
ment discerner  ces  hypothèses  des  faits  et  l'imagination  de  la 
réalité,  et  c'est  pour  le  faire  mieux  sentir  que  nous  avons  rap- 
proché, dans  l'exposition  que  nous  en  avons  faite,  chaque  hy- 
pothèse de  chaque  loi  physique  qui  l'a  suggérée.  Mieux  in- 
struits maintenant  sur  le  degré  de  confiance  qu'il  faut  accorder 
à  la  théorie,  nous  continuerons  de  l'admettre  sans  la  discuter 
davantage. 
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Action  de  la  terre.  —  Elle  se  réduit  à  un  couple.  —  Définition  de  la  dé- 
clinaison et  de  l'inclinaison.  —  *  Mesure  de  la  déclinaison.  —  *  Mesure 
de  l'inclinaison.  —  *  Intensités  magnétiques.  —  *  Hypothèse  de  l'aimant 
terrestre.  —  *  Equateur  magnétique.  -—  *  Méridiens  magnétiques.  -- 
*  Parallèles  magnétiques.  —  *  Lignes  sans  déclinaison.  —  *  Variations 
de  la  déclinaison.  —  *  Variations  de  l'inclinaison. 


Fig.  246. 


COUPLE  TEBRESTRE.  —  En  voyant  Taiguille  aimantée  prendre 
spontanément  une  direction  fixe  dans  l'espace,  nous  avons 
précédemmeni  supposé  que  la  terre  agit  sur  cette  aiguille 
conime  le  ferait  un  aimant.  Avant  d'ad'meilre  définitivement 
cette  hypothèse,  il  faut  en  chercher  théoriquement  toutes  les 
conséquences  et  examiner  si  l'expérience  les  justifie  :  c'est  ce 
dont  nous  allons  nous  occuper  aujourd'hui. 

Imaginons  donc  que  la  terre  contienne  dans  son  intérieur 
un  aimant  dont  les  pôles  soient  situés  près  du  centre;  menons 
des  pôles  A  et  B  de  l'aiguille  [Jig.  246)  deux  lignesAN,  BN, 

dirigées  vers  le  pôle  nordN  de 
cet  aimant  terrestre.  Ces  lignes 
étant  sensiblement  parallèles  en- 
tre elles,  puisqu'elles  doivent  ne 
se  rencontrer  qu'à  une  distance 
extrêmement  éloignée,  le  pôle 
nord  exercera  sur  A  une  force  at- 
tractive kn  et  sur  B  une  action  ré- 
pulsive égale  Bw',  et  produira  un 
couple.  Menons  de  la  même  ma- 
nière par  les  points  A  et  B,  vers  le  pôle  sud  S  du  globe,  deux 
lignes  AS,  BS,  qui  seront  encore  parallèles  entre  elles;  ce  pôle 
exercera  à  son  tour  deux  actions  égales  A^,  B5',  la  première 
répulsive,  la  deuxième  attractive,  qui  constitueront  un  second 
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couple;  et  en  composant  en  une  seule  les  forces  appliquées» 
chacun  des  pôles  A  et  B,  l'effet  total  se  réduira  à  un  couple 
unique  AR,  BR'.  Par  conséquent,  si  le  globe  fonctionne  comme 
un  aimant,  toute  aiguille  aimantée  placée  à  sa  surface  sera  sou- 
mise à  un  couple,  et  si  elle  est  librement  suspendue  par  son 
centre  de  gravité,  elle  prendra  la  direction  des  deux  lignes  AR, 
BR',  sans  être  sollicitée  par  aucune  force  accélératrice  à  s<» 
transporter  dans  l'espace. 

Cette  première  conséquence  doit  d  abord  être  confirmée  par 
Texpérience,  et  comme  nous  savons  déjà  que  Taiguille  aiman- 
tée se  dirige,  c'est-à-dire  qu'elle  obéit  à  un  couple,  la  seule 
chose  que  nous  ayons  à  étudier,  c'est  de  rechercher  si  elle  ne 
tend  pas  en  outre  à  prendre  un  mouvement  de  translation.  Pour 
cela,  nous  allons  d'abord  la  fixer  à  un  flotteur  de  liège  nageant 
sur  l'eau  ;  elle  se  dirigera,  mais,  une  fois  tournée  dans  le  mé- 
ridien magnétique,  elle  restera  immobile.  Il  n.'ya  donc  pas  de 
force  motrice  horizontale.  En  second  lieu,  nous  pèserons  une 
aiguille  dans  une  balance  très-délicate  avant  de  l'avoir  aiman- 
tée, nous  lui  donnerons  ensuite  un  magnétisme  énergique  eu 
la  remettant  dans  le  plateau,  nous  trouverons  que  son  poids 
n*a  pas  changé.  Par  conséquent  l'aiguille  n'est  soumise  à  au- 
cune force  motrice  verticale  autfe  que  la  gravité.  Ces  deux 
épreuves  réussissent  également  bien  quelle  que  soit  la  direc- 
tion de  Taiguille,  et  puisque,  dans  tous  les  cas,  les  compiv 
santés  horizontale  et  verticale  de  la  force  motrice  du  magné- 
tisme sont  nulles,  l'aiguille  est  uniquement  sollicitée  par  un 
couple  qui  lui  donne  dans  l'espace  une  orientation  déterminé^\ 

]|£nnnOV  se  LUCUMISOI  et  se  la  SBOIUISM.  —  Si  la  terre 
est  un  aimant,  le  couple  qu'elle  délermine  doit  avoir  des  direc- 
tions difTérentes  suivant  le  point  du  globe  où  l'aiguille  esi 
située  ;  il  faut  donc  que  nous  mesurions  ces  directions  dans  les 
divei^  lieux,  afin  d'en  pouvoir  déduire  la  position  de  l'aimant 
terrestre.  Pour  faire  celte  mesure,  on  comprend  qu'il  n'y  au- 
rait qu'à  suspendre  exactement  Taiguille  par  son  centre  de 
gi*avilé  sur  un  s\stème  d'axes  qui  lui  permît  de  prendre  toutes 
les  positions  possibles;  alors  elle  se  tiendrait  en  équilibre 
quand  elle  aumit  pris  la  direction  des  forces  AR,  BR'  qui 
agissent  sur  elle.  Mais  la  difliculté  de  réaliser  ce  système  de 
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suspension  est  telle,  qu'il  n'y  faut  point  songer,  et  l'on  a  divisé 
le  problème  en  deux  parties. 

Décomposons  les  forces  terrestres  AR,  BR'  [Jig.  247)  en 
composantes  horizontales  AN,  BM,  et  verticales  AQ,  BP;  si 

Taiguille  est  soutenue  sur  un  axe 
'*  vertical  qui  lui  permette  de  se  dé- 

placer seulement  horizontalement, 
le  couple  vertical  des  deux  forces  P 
~    W      et  Q  sera  sans  action  sur  elle;  elle 
y^  ne  sera  dirigée  que  par  le  couple  ho- 

N A/^  rizorital  des  deux  forces  M  et  N  et  se 

placera  dans  le  plan  vertical  du  cou- 
^  ,  pie  total.  Nous  pouvons  donc  com- 

meneer  par  ce  cas  simple,  qui  n'est 
point  difficile  à  réaliser,  prendre  une 
aiguille  horizontale  posée  sur  un  pivot,  et  nous  serons  assurés 
que  le  plan  vertical  qui  passe  par  sa  position  d'équilibre  con- 
tient le  couple  terrestre.  Ce  plan  est  celui  que  nous  avons  déjà 
appelé  le  méridien  magnétique,  et,  pour  le  fixer,  nous  cher- 
cherons l'angle  qu'il  foirme  avec  le  méridien  géographique  : 
c'est  l'angle  de  déclimaisom» 

Quand  cela  sera  fait,  nous  emploierons  une  deuxième  aiguille 
soutenue  par  un  axe  hovizonts^  et  mobile  dans  un  plan  verti- 
cal, contre  un  cercle  dont  elle  parcourra  les  divisions.  Nous 
dirigerons  ce  cercle  dans  le  méridien  magnétique,  et  à  ce  mo- 
ment l'aiguille,  obéissant  à  L'action  du  coufile  vertical,  prendra 
la  véritable  direction  RABïf  qu'elle  déviait  avoir  dans  l'es- 
pace si  elle  était  libre.  Elle  fera  a^ors  avec  Fho^izoatale  un  cer- 
tain angle,  et  c'est  ce  que  l'on  nomme  V inclinaison.  En  résumé, 
nous  chercherons  en  chaque  lieu,  d'abord  la  trace  horizontale 
du  méridien  magnétique,  puis  l'inclinaison  de  l'aiguille  dans 
ce  plan,  et  nous  aurons  complètement  déterminé  la  situation 
du  couple  terrestre. 

*  MESÏÏRE  DS  LA  DÉCLINAISON.  —  On  emploie,  pour  mesurer  la 
déclinaison,  divers  modèles  de  boussoles;  nous  ne  décrirons 
ici  que  celle  de  Gambey  [fi g,  248). 

Elle  est  portée  sur  un  trépied  à  vis  calantes  surmonté 
d'un  cercle  azimutal  fixe  AB  très-soigneusement  divisé.  Dans 
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le  pied' s'engage  un  axe  vertical  qui  supporte  toutes  les  parUes 
supérieures  CDC'D';  elles  peuvent  ainsi  tourner  autour  de  cei 
axe  et  leurs  positions  se  mesurent  sur  le  cercle  au  mojen  de 


deux  verniers  opposes  A_  el  B  que  Ion  observe  a  laide  de 
loupes.  On  règle  la  verticalité  de  l'axe  au  moyen  d'un  niveau, 
absolument  comme  nous  l'avons  indiqué  pour  le  calhélomètre. 
Les  pièces  mobiles  supportées  par  l'axe  ont  deux  buts  dif- 
férents :  les  unes  serventà  supporter  l'aimant,  les  autres  à  faire 
des  observations  astronomiques  et  à  trouver  la  direction  du 
méridien  géographique  du  lieu;  ce  sont  celles-ci  que  nt'u« 
allons  d'à lioid  dccriie.  Deux  colonnes  en  cuivre  Ci),  CD' son 
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tiennent  à  leur  sommet  une  lunette  EF  qui  se  meut  dans  un 
plan  vertical.  On  dirige  cette  lunette  vers  un  astre  connu,  et 
quand  il  passe  sous  le  réticule  des  fils  on  note  l'heure  vraie 
et  on  lit  la  position  des  verniers  A,  B  sur  le  cercle  azimutal. 
A  ce  moment  la  lunette  se  trouve  dans  le  vertical  de  Faslre 
observé,  et  son  plan  fait  avec  le  méridien  géographique  un 
angle  qu'il  est  facile  de  calculer,  comme  nous  allons  le  faire 
comprendre. 

Soient  0  (Jig.  249)  ^^  position  de  l'observateur,  ON  Taxe 
du  monde,  MNP  la  direction  du  méridien  du  lieu.  Le  soleil, 

entraîné  par  le  mouvement  diurne, 
passe  dans  le  méridien  à  un  moment 
déterminé  qui  est  celui  du  midi  vrai. 
Il  décrit  36o  degrés  en  24  heures, 
i5"  en  I  seconde,  et  i5.S''  pendant 
S  secondes.  Si  donc  le  temps  vrai  de 
l'observation  que  l'on  a  faite  est  S'^ 
le  soleil  se  trouve  à  ce  moment 
dans  un  plan  horaire  faisant  avec  le  méridien  un  angle 
i5.S''=a. 

D'un  autre  côté,  les  Tables  astronomiques  font  connaître,  au 
moment  de  l'observation,  l'angle  des  plans  horaires  du  soleil 
et  de  l'astre  observé.  Soit  (3  cet  angle.  Alors,  pendant  que  le 
plan  horaire  du  soleil  fait  un  angle  a  avec  le  méridien,  celui  de 
l'astre  SNO  fait  un  angle  MNS  qui  est  a —  (3. 

Cela  posé,  soient  Z  le  zénith,  OZS  le  vertical  de  l'astre.  On 
connaît,  dans  le  triangle  sphérique  ZNS,  l'^ZN  ou  la  dislance  du 
zénith  au  pôle  ;  2^»  SN  ou  la  distance  de  l'étoile  au  pôle  ;  3°  l'angle 
ZNS  qui  vient  d'être  obtenu  et  qui  est  a  —  p.  Par  conséquent, 
le  triangle  sphérique  est  déterminé,  et  l'on  peut  calculer  l'angle 
SZN,  qui  est  celui  du  vertical  de  l'astre  avec  le  méridien: 
soit  y  cet  angle.  On  sait  maintenant  que  le  plan  vertical  de  la 
lunette  faisait  un  angle  y  avec  le  méridien  au  moment  de  l'ob- 
servation ;  et,  en  tournant  l'alidade  du  cercle  divisé  de  cet 
angle  y,  on  amène  la  lunette  dans  le  méridien  MNP.  Cette 
position  correspond  à  une  situation  des  verniers  que  nous 
prendrons  pour  point  de  départ. 

Nous  achevons  maintenant  la  description  de  l'appareil.  Les 
deux  colonnes  CD,  CD'  soutiennent  un  treuil  H  sur  lequel  on 
I.  82 
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enroule  un  paquet  de  fils  de  cocon.  Ils  supportent  un  étrier  1 
à  la  partie  inférieure,  et  dans  cet  étrier  on  place  le  barreau  ai- 
manté GM;  celui-ci  se  dirige  sous  Taction  de  la  terre  et  prend 
un  équilibre  fixe.  On  tourne  alors  le  système  autour  de  Taxe 
vertical  mobile  »  jusqu'au  moment  où,  en  regardant  avec  la 
lunette,  on  voit  les  deux  extrémités  du  barreau  G  sous  le  réti- 
cule. A  ce  moment  la  lunette  est  dans  le  plan  du  méridien 
magnétique,  et  Tangle  dont  il  a  fallu  faire  tourner  l'appareil 
mesure  la  déclinaison. 

Mais,  pour  faire  cette  observation,  il  y  a  beaucoup  de  difD- 
cultés  à  surmonter  et  d'erreurs  à  corriger.  D'abord,  il  fallait, 
pour  viser  l'astre,  pointer  la  lunette  à  l'infini;  ensuite,  pour 
viser  les  extrémités  du  barreap,  il  faut  que  l'on  change  l'ob- 
jectif pour  voir  très-près.  Gambey  a  usé  d'un  stratagème  pour 
satisfaire  à  ce  double  besoin  {fig.  24^)'  Il  y  a  à  l'extrémité  de 
la  lunette  un  premier  objectif  BB  large  et  peu  convexe  avec 
lequel  on  voit  à  l'infini  ;  mais,  au  milieu  de  cet  objectif  BB, 
il  y  en  a  un  second  A  qui  est  beaucoup  plus  petit  et  qui  lui 
est  superposé.  L'ensemble  de  ces  deux  verres  étant  beaucoup 
plus  convergent  que  la  lentille  unique  BB,  la  lunette  vise  très- 
près  par  la  partie  centrale  A  et  très-loin  par  la  partie  annu- 
laire BB,  de  façon  que  si  l'on  veut  observer  l'astre,  on  bouche 
A,  et,  quand  on  veut  viser  l'aiguille,  on  couvre  la  partie  an- 
nulaire BB  en  laissant  arriver  la  lumière  par  la  partie  cen- 
trale A. 

Pour  observer  avec  précision  les  extrémités  du  barreau,  il 
faut  y  tracer  des  repères  très-déliés.  Gambey  y  a  adapté  des 
armatures  en  cuivre  terminées  par  des  anneaux  évidés  G  dans 
lesquels  sont  tendus  deux  fils  qui  se  coupent  à  angle  droit 
{fig.  248);  c'est  le  croisement  de  ces  fils  que  l'on  vise.  S'il 
arrivait,  i**que  le  pl3n  vertical  dans  lequel  se  meut  l'axe  de  la 
lunette  passât  à  la  fois  par  les  deux  croisements  des  fils,  2*»  que 
la  ligne  des  pôles  du  barreau  fût  confondue  avec  celle  qui  joint 
les  deux  points  de  croisement,  il  n'y  aurait  qu'une  seule  me- 
sure à  faire  ;  mais  ces  deux  conditions  ne  sont  pas  générale- 
ment remplies. 

Soient  MN  {fig.  25o)  une  coupe  horizontale  du  barreau,  et  O 
la  projection  horizontale  de  l'axe  vertical  de  l'instrument.  Pour 
viser  le  point  M,  il  faudra  diriger  le  vertical  de  la  lunette  dans 
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la  direction  MO,  el,  pour  voir  N,  il  faudra  mettre  ce  vertical 
dans  la  direction  NO.  Mais  on  voit  qu'en  prenant  la  moyenne 

des  observations,  on  a  la  vraie  di- 
rection M'N'  de  la  ligne  des  croise- 
ments. 

Représentons  toujours  par  MN  la 
ligne  des  fils  croisés  [fig.  ^Si),  par  G 
le  centre  de  gravité  du  barreau  sus- 
pendu, et  supposons  que  la  ligne 
des  pôles  soit  quelconque  et  figurée 
par  AB.  Ce  que  Ton  mesure  c'est  la 
direction  MN,  ce  qu'il  faudrait  me- 
surer c'est  celle  de  AB.  Mais  si,  lais- 
sant tout  dans  la  même  position,  on 
retourne  seulement  le  barreau  sur  lui-même  de  manière  à  mettre 
vers  la  terre  la  face  qui  était  tournée  vers  le  ciel,  le  centre  de 
gravité  G  reprendra  la  même  position  ;  la  ligne  des  pôles  sera 
A'B'  parallèle  à  AB,  et  la  ligne  des  croisements  deviendra  M'N'. 
Mais  la  moyenne  des  positions  MN,  M'N'  sera  parallèle  à  AB  et 
à  A'B'. 

Il  faudra  donc  faire  quatre  observations,  deux  avant  et  deux 
après  le  retournement  du  barreau.  Il  sera  convenable  ensuite 
de  retourner  la  boussole  de  i8o  degrés,  d'enlever  le  barreau 
pour  changer  les  pôles  de  place  et  de  recommencer  les  mêmes 
opérations.  Enfin,  pour  éviter  les  agitations  de  l'air,  on  enferme 
le  barreau  dans  deux  caisses  en  acajou  M,  M  (Jig.  248),  munies 
de  fenêtres  fermées  par  des  glaces  à  travers  lesquelles  on  vise 
les  extrémités.  L'une  de  ces  caisses  est  dessinée  en  place 
dans  la  figure,  l'autre  est  démontée  et  déposée  sur  le  sol. 

Quand  on  veut  recueillir  un  grand  nombre  de  mesures  de  la 
déclinaison  en  divers  points  du  globe,  il  faut  savoir  opérer  en 
mer,  et  là  il  n'est  pas  possible  d'employer  la  boussole  que  nous 
venons  de  décrire.  On  se  sert  de  la  boussole  marine.  Cet  appa- 
reil, représenté  en  coupe  et  en  plan  [Jig.  9.52),  est  enfermé 
dans  une  cuve  ce  lestée  au  fond  par  une  masse  de  plomb.  La 
cuve  est  suspendue  à  la  Cardan  par  sa  partie  supérieure,  elle 
est  soutenue  par  un  axe  uu  dans  un  premier  anneau  rf,  et  ce- 
lui-ci lui-même  est  compris  dans  un  deuxième  anneau /où  il 
se  suspend  par  deux  tourillons  ty  t  perpendiculaires  aux  pre- 

3?.. 
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miers.  L'appareil,  élani  ainsi  mobile  autour  de  deux  axes  per- 
pendîculaireâ  et  étant  iesté  à  sa  base,  se  lient  toujours  hori- 
zonulemeni  quelles  que  soient  les  oscillations  du  vaisseau. 
Outre  cela,  l'anneau  exlé- 
rîeur  est  porté  par  un  axe 
perpendiculaire  au  pont  du 
navire  et  autour  duquel  on 
peut  faire  tourner  la  bous- 
sole pour  la  placer  dans  un 
azimut  quelconque. 

Au  centre  delà  cuve  s'é- 
lève le  pivot  qui  souiienl 
l'aiguille  ab.  Contre  celle-ci 
est  fixé  un  cercle  de  mica 
doublé  d'un  carlon  mince 
sur  lequel  on  a  dessiné  la 
rose  des  vents  et  tracé  une 
division  en  degrés  dont  le 
zéro  correspond  à  la  ligne 
marquée  NS  sur  la  rose. 
L'aiguille  dirige  et  entraîne 
ce  carton  avec  elle,  de  façon 
que  si  elle  a  été  primitivement  fixée  de  manière  à  faire  avec  NS 
un  angle  égal  à  la  déclinaison  du  lieu  où  l'on  est,  elle  se  place 
dans  le  méridien  magnétique,  elle  dirige  XS  dans  le  méridien 
géographique,  et  elle  place  la  rose  des  vents  dans  sa  situation 
vraie,  quelles  que  soient  la  direction  du  navire  et  ses  oscilla- 
lions  :  c'est  par  ce  moven  que  l'on  se  dirige  en  mer. 

Mais  avant  de  pouvoir  flxer  le  carton  sur  l'aiguille  dans  la 
situation  convenable,  il  faut  connaître  la  décIina#on.  La  bous- 
sole porte  pour  la  mesurer  diverses  pièces  que  nous  allons 
décrire  :  nous  supposerons  que  l'aiguille  soit  mise  en  coïnci- 
dence avec  le  zéro  de  la  division  do  cercle. 

Sur  la  cuve  centrale  sont  deux  pinnules,  l'une  n  où  est  tendu 
un  fil  vertical,  l'autre  p  percée  d'une  fente  mince,  et  l'on  peut 
diriger  un  rayon  visuel  omn  k  travers  ces  pinnules  de  manière  a 
rencontrer  un  astre  connu.  On  note  l'heure  et  on  trouve  comme 
précédemment  l'angle  formé  par  le  vertical  des  pinnules  avec 
le  méridien  géographique  ;  soit  a  cet  angle. 
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Il  y  a  contre  la  pinnule  oculaire  une  glace  m  qui  laisse  voir 
l'étoile  à  travers  sa  partie  supérieure,  mais  qui,  étant  élamée  à 
sa  base,  donne,  par  réflexion,  l'image  du  cercle  porté  par  Tai- 
guille  et  aussi  celle  d'une  ligne  tracée  dans  la  boîte  sur  le  pro- 
longement de  la  pinnule  et  qu'on  nomme  la  ligne  de  foi. 
Soit  (3  la  division  du  cercle  dont  l'image  coïncide  avec  la  ligne 
de  foi.  Alors  le  vertical,  passant  par  les  pinnules,  fait  un 
angle  a  avec  le  méridien  et  un  angle  p  avec  l'aiguille  ;  par  suite, 
la  déclinaison  est  a±p,  suivant  que  l'aiguille  est  dirigée  d'un 
côté  ou  de  l'autre  de  la  ligne  de  foi. 

Cette  manière  de  mesurer  la  déclinaison  est  extrêmement 
imparfaite,  elle  est  d'ailleurs  soumise  à  une  cause  d'erreur  qui 
peut  être  très-grave,  car  il  y  a  sur  un  vaisseau  de  nombreuses 
pièces  de  fer  et  toutes  concourent  pour  dévier  l'aiguille.  Celte 
action  perturbatrice  est  d'ailleurs  très-complexe,  parce  que  les 
fers  du  vaisseau,  continuellement  soumis  à  l'action  du  globe, 
s'aimantent  temporairement  et  différemment  suivant  la  direc- 
tion du  navire.  Il  est  donc  essentiel  de  reconnaître  avant  tout 
quelle-  est  l'énergie  de  celte  perturbation  et  de  la  corriger  si 
cela  est  possible.  Voici  le  procédé  dû  à  Barlovi^  :  on  amène  le 
navire  en  rade ,  dans  le  voisinage  des  côtes;  on  place  la  bous- 
sole dans  l'habitacle  sur  un  support  en  bois  [Jig.  253),  et  deux 

observateurs  placés  l'un  sur  le  na- 
vire en  ABCD,  l'autre  sur  la  terre 
en  A'B'C'D',  mesurent  l'angle  formé 
par  l'aiguille  aimantée,  et  la  ligne 
OB  qui  les  joint  tous  les  deux;  en 
même  temps,  on  note  la  direction 
de  l'axe  M  du  navire  par  rapport  à 
cette  ligne.  On  répète  ces  observa- 
tions en  faisant  progressivement 
tourner  le  vaisseau  sur  lui-même. 
Cela  fait,  on  reconnaît,  en  compa- 
rant les  observations  sur  terre  et  sur  mer,  les  différences  de 
direction  des  deux  aiguilles  :  elles  ont  été  déterminées  par  le 
fer  du  vaisseau  dans  toutes  les  positions  qu'on  lui  a  données» 
On  transporte  alors  sur  la  côte  la  boussole  qui  était  sur  le 
navire  ;  on  la  place  en  A'B'C'D';  sur  son  support  primitif,  en 
notant  exactement  la  direction  M' qu'avait  Taxe  du  vaisseau  par 


Fig.   253. 
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rapport  à  ce  support,  et  on  s'assure  que  les  deux  boussoles 
sont  devenues  identiques.  Ensuite  on  adapte  sur  le  support 
une  pièce  de  fer  Mijig.  254)  en  forme  de  plateau  que  l'on 
enfonce  dans  des  trous  disposés  à  cet  effet  :  ce  plateau  dévie 
l'aiguille,  et,  en  tâtonnant,  on  cherche  à  le  pla- 
cer dans  une  situation  telle,  qu'il  produise  à  lui 
seul  sur  la  boussole,  quand  on  fait  tourner  le 
support,  les  mêmes  effets  de  perturbation  que 
le  vaisseau  lui-même  quand  on  faisait  tourner 
son  axe  de  la  même  manière.  Poisson  a  dé- 
montré théoriquement  que  l'on  peut  toujours 
^'  parvenir,  et  l'expérience  lui  a  donné  raison. 
Quand  cela  est  fait,  on  reporte  la  boussole  sur 
le  navire,  on  la  remet  dans  sa  situation  pre- 
mière, et,  toutes  les  fois  qu'on  veut  mesurer  la 
déclinaison,  on  fait  deux  observations:  la  première  sans  le 
compensateur  de  Barlow,  la  deuxième  en  l'ajouianl ,  ce  qui 
double  l'erreur;  alors  on  retranche  de  la  première  mesure 
l'effet  perturbateur  que  le  compensateur  a  produit. 

Dans  les  observatoires,  on  établit  des  boussoles  à  poste  fixe 
aRn  de  mesurer  les  variations  que  l'aiguille  peut  éprouver,  avec 
t'ig.  tib.  letemps,danssadirection.  Làondoîtse  préoc- 

'  •  cuper  surtout  de  faire  les  mesures  avec  tout  le 

degré  de  précision  possible.  On  a,  dans  ces  der- 
nières années,  fait  usage  d'une  méthode  beau- 
„{  coup  plusparfeite  que  les  précédentes;  elle  est 

due  à  Gauss  :  nous  allons  en  donner  une  idée. 
On  suspend  un  fort  barreau  aimanté  à  uu 
I  .  paquet  de  fils  de  cocon  non  tordus.  Soit  OO' 

t  (■'■  f"  \.fio-  ^^^i  '""*  magnétique  de  ce  barreau.  Ou 
tt\e  perpendiculairement^  la  direction  de  cet 
axe  un  miroir  AB,  et  l'on  place  à  une  certaine 
distance,  en  avant  et  dans  la  direction  de  l'axe, 
la  lunette  0'  d'un  ihéodolite  ei  une  règle  di- 
( ^ j,  visée  CD  perpendiculaire  à  la  lunette.  Le  bar- 
reau éi:tnt  fixe,  on  voit  en  regardant  dans  la 
■^  lunette  Timii^e  de  la  règle  réfléchie  par  le  mi- 

ruir  AB  el  la  division  centrale  0'  coïncider  avec  le  réticule.  Si 
les  pièces  sont  bien  réglées .  la  position  de  l'image  réfléchie 
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ne  change  pas  quand  on  retourne  le  barreau  sur  lui-même  y  ce 
dont  on  peut  s'assurer.  Supposons  maintenant  que  le  barreau 
se  déplace  d'un  très-petit  angle  a,  le  miroir  se  déplacera  d'au- 
tant, et  c'est  le  point  D  dont  l'image  réfléchie  se  verra  en  coïn- 
cidence avec  le  réticule  de  la  lunette.  L'angle  DA'O'  sera  la 
somme  des  angles  d'incidence  et  de  réflexion ,  et  égal  à  2a. 
Or  on  a 

O'D 

on  connaît  O'D. puisque  la  règle  est  divisée,  et  O'A'  qu  se 
mesure  à  l'avance,  et  par  conséquent  on  peut  calculer  a.  Il  est 
évident  que  ce  procédé  de  mesure  atteint  une  sensibilité  d'au- 
tant plus  grande  que  CD  est  plus  finement  divisé  et  O'A'  plus 
grand.  Si  l'on  veut  avoir  la  valeur  absolue  de  la  déclinaison 
à  un  moment  donné ,  il  suffira  de  connaître  l'angle  que  fait 
le  vertical  de  la  lunette  avec  le  méridien  du  lieu,  et  on  mesurera 
cet  angle  par  le  procédé  que  nous  avons  indiqué  précédem- 
ment. Cette  nouvelle  méthode  est  tellement  sensible ,  que  le 
barreau  aimanté  ne  paraît  jamais  immobile  :  il  oscille  perpé- 
tuellement, et  ce  n'est  qu'en  prenant  des  moyennes  que  l'on 
obtient  sa  direction  à  un  moment  donné. 

*ME8UBE  DE  L'IHGIiIllAISON.  —  Pour  mesurer  l'inclinaison,  on 
se  rappelle  qu'après  avoir  suspendu  une  aiguille  aimantée,  par 
son  centre  de  gravité,  sur  un  axe  horizontal,  il  faut:  i**  diriger 
cet  axe  perpendiculairement  au  méridien  magnétique,  de  ma- 
nière que  le  plan  d*osciliation  de  l'aiguille  soit  dans  ce  méri- 
dien ;  2**  mesurer  l'angle  que  la  ligne  des  pôles  fait  avec  l'hori- 
zon. On  fait  cette  mesure  avec  la  boussole  d* inclinaison;  elle 
porte  un  cercle  azimutal  immobile  CD  sur  un  pied  à  vis  calantes 
{fig.  256) ,  et  dans  le  pied ,  au  centre  du  cercle ,  tourne  un 
axe  vertical  sur  lequel  est  fixé  un  limbe  divisé  FEX,  qui  peut 
être  amené  dans  tous  les  azimuts  possibles  et  dont  on  mesure 
les  positions  au  moyen  d'un  vernier  V.  C'est  au  centre  de  ce 
limbe  que  l'aiguille  GH  est  soutenue  par  un  pivot  qui  passe  à 
son  centre  de  figure  et  de  gravité,  et  qui  tourne  sur  deux 
arêtes  d'acier  où  il  est  déposé. 

Supposons  d'abord  que  le  limbe  F£  étant  fixé  dans  le  plan 
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du  méridien  magnétique  on  veuille  faire  une  observation:  il 

suffira  dfc  lire  les  divisions  vis-à-vis  desquelles  s'arrêtent  les 


Fig.  ï50. 


exlrémités  de  l'aiguille; 
elles  donneront  l'angle 
que  l'aimant  fait  avec  le 
diamètre  horizontal,  le- 
quel est  marqué  o  —  i8o. 
On  trouvera  générale- 
meniunedifférenceenire 
les  valeurs  de  cet  angle 
mesuré  par  les  deux 
pointes  G  et  H,  difTérence 
qui  tient  à  toutes  les  im- 
perfections de  l'aiguille 
et  des  divisions:  on  pren- 
dra la  moyenne  des  deux 
mesures. 
Il  se  peut  que  la  ligne 
o —  180  ne  sou  pas  horizontale,  et  cela  augmente  ou  diminue 
1  inclinaison  trouvée  mais  on  corrige  l'erreur  en  retournant 
le  limbe  de  iSo  degrés  ce  qui  change  le  sens  de  l'inclinaison 
de  la  ligne  o —  180  et  aussi  le  sens  de  l'erreur;  on  prend  donc 
la  moyenne  des  observations  faites  avant  et  après  ce  retourne- 
ment du  plan. 

11  arrive  pour  l'aiguille  d'inclinaison,  comme  pour  celle  de 
déclinaison,  que  l'axe  de  figure  qui  joint  les  deux  pointes  n'est 
pas  toujours  confondu  avec  la  ligne  des  pôles.  Il  faut  alors 
enlever  l'aiguille,  la  retourner  sur  elle-même  de  façon  à  chan- 
ger les  deux  faces  de  place,  et  recommencer,  quand  elle  a  pris 
cette  nouvelle  position,  les  quatre  observations  qui  ont  été 
faites  quand  elle  occupait  la  précédente. 

Mais  l'aiguille  d'inclinaison  comporte  une  cause  d'erreur  de 
plus  que  l'aiguille  de  déclinaison.  Il  faut  en  effet  que  son  axe 
de  suspension  passe  exactement  par  son  centre  de  gravité, 
car,  si  cela  n'est  pas,  le  poids  de  l'aiguille  appliqué  à  ce  centre 
agit  pour  augmenter  ou  diminuer  l'inclinaison.  Comme  il  est 
impossible  de  réaliser  absolument  cette  condition,  on  change 
l'aimantation  de  signe  afin  de  changer  le  sens  de  l'erreur  qui 
résulte  d'une  suspension  mal  équilibrée  ;  à  cet  effet,  on  désai- 
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mante  Taiguille  après  les  premières  observations,  on  la  réai- 
mante en  sens  opposé  avec  de  forts  aimants  et  on  recommence 
toutes  les  mesures  :  on  obtient  ainsi  une  compensation  suffi- 
sante de  toutes  les  causes  d'erreur.  On  voit  en  définitive  qu'il 
faut  faire  huit  observations  pour  obtenir  une  mesure  exacte 
de  rinclinaison. 

Il  reste  à  savoir  comment  on  peut  ou  bien  faire  coïncider 
exactement  le  limbe  vertical  avec  le  méridien  magnétique,  ou 
bien  se  passer  de  cette  condition  si  on  le  peut.  Désignons  par 
NB  riniensité  et  la  direction  de  Tune  des  forces  du  couple  ter- 
restre appliquée  au  pôle  B  {fig^  257); 
cette  direction  est  celle  que  prend  l'ai- 
guille d'inclinaison,  le  vertical  ^BA  est  le 
méridien  magnétique  et  l'angle  NBA  me- 
sure cette  inclinaison  que  nous  appelle- 
rons /.  On  peut  décomposer  la  force  en 
trois  composantes  rectangulaires  :  l'une 
verticale  -3,  qui  est  F  sini;  les  deux  au- 
tres horizontales,  qui  s'expriment  par 
^  =  Fcoszcosa,  j  =  Fcoszsina,  a  étant  l'angle  que  fait  le 
plan  des  zx  avec  le  méridien  magnétique. 

On  voit  dès  lors  que  si  le  limbe  du  cercle  était  placé  dans  le 
plan  zx,  l'aiguille  serait  soumise  à  l'action  de  deux  compo- 
santes X  et  z,  et  l'on  aurait  une  inclinaison  exprimée  par 

.,       z  sin  i  tang  i 

tang  i'  =z  -=:  — — . — ^—  =  — 2_ . 

X       cos  i  cos  a       cos  a 

Si  a  est  égal  à  zéro,  cette  inclinaison  est  minimum  ;  elle  aug-» 
mente  progressivement  avec  a.  et  devient  égale  à  90  degrés  pour 
a  =  90  degrés.  Par  conséquent,  si  on  fait  tourner  dans  divers 
azimuts  le  limbe  vertical  de  l'appareil ,  l'aiguille  aura  la  plus 
petite  inclinaison  possible  dans  le  plan  du  méridien  et  sera  ver- 
ticale dans  le  plan  perpendiculaire.  On  peut  se  servir  de  ces 
deux  conditions  pour  fixer  le  méridien  magnétique.  Comme  il 
est  toujours  difficile  de  mesurer  exactement  un  minimum,  il 
ne  sera  pas  facile  de  trouver  le  méridien  par  la  première  condi- 
tion, mais  on  pourra  le  déterminer  par  la  seconde;  on  tournera 
ensuite  le  limbe  de  90  degrés  et  il  sera  placé  dans  le  méridien. 
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Toutefois  il  ne  faut  pas  trop  compter  sur  cette  méthode, 
par  la  raison  qu'on  n'est  pas  sûr  de  l'équilibrage  parfait  de  l'ai- 
guille. On  n'est  pas  certain  non  plu«  que  le  diamètre  o  —  i8o 
du  limbe  soit  bien  horizontal,  et  il  en  résulte  que  la  ligne  des 
pôles  peut  n'être  pas  exactement  verticale  quand  on  voit  les 
extrémités  de  l'aiguille  se  placer  aux  divisions  90,270.  Il  vaut 
mieux  opérer  de  la  manière  suivante  : 

Dans  les  deux  pians  zx  et  2j,  la  valeur  de  l'inclinaison  est 
donnée  par  les  formules 

^  cos  oc  sin  a 

de  là  on  tire 

cot*  /'  -f-  cot^  I  "  =  col'  /. 

Par  conséquent ,  on  pourra  mesurer  les  valeurs  particulières 
r,  z"  de  l'inclinaison  dans  deux  plans  rectangulaires  quelcon- 
ques et ,  par  la  formule  précédente  ,  calculer  l'inclinaison 
vraie  i.  C'est  la  seule  méthode  à  laquelle  on  doive  s'arrêter. 

*  INTENSITÉS  UAGNÉTiaUES. — Ayant  montré  comment  on  peut 
trouver  dans  chaque  lieu  les  valeurs  de  l'inclinaison  et  de  la 
déclinaison,  ce  qui  définit  la  direction  du  couple  terrestre  ,  il 
faut  maintenant  chercher  à  mesurer  les  variations  de  son  in- 
tensité. 

Je  suppose  que  l'on  ait  une  aiguille  d'inclinaison  bien  équi- 
librée et  qu'elle  soit  mobile  dans  le  plan  du  méridien  magné- 
tique ;  elle  sera  sollicitée  à  ses  deux  pôles  par  les  deux  forces 
du  couple  terrestre,  et,  si  on  la  dérange  de  sa  position  d'équi- 
libre, elle  y  reviendra  par  une  suite  d'oscillations  qui  suivront 
la  même  loi  que  celles  du  pendule.  Par  conséquent,  la  force 
qui  agit  à  chaque  pôle  et  qui  est  proportionnelle  à  Tintensité 
du  magnélisme  terrestre  est  proportionnelle  aussi  au  carré  du 
nombre  N  d'oscillations  effectuées  pendant  un  temps  donné.  Si, 
après  avoir  fait  osciller  l'aiguille  en  un  point  du  globe,  on  la 
transporte  ensuite  dans  un  autre  lieu  et  qu'on  répète  les  mêmes 
opérations,  on  trouvera  un  autre  nombre  N'  d'oscillations,  et 
comme  rien  ne  sera  changé  que  le  lieu,  les  carrés  de  ces  nom- 
bres N,  N'  seront  proportionnels  aux  intensités  I,  l' du  magné- 
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lîsme  lerresire  aux  deux  stations.  On  aura  par  conséquent 

Il  est  difficile  de  faire  ces  déterminations,  parce  que  l'aiguille 
d'inclinaison  éprouve  des  frottements  qui  sont  assez  considé* 
râbles  pour  diminuer  et  détruire  rapidement  les  oscillations,  et 
aussi  parce  que,  si  elle  n'est  pas  équilibrée  d'une  manière  par- 
faite, l'action  de  la  pesanteur  intervient  pour  altérer  la  durée 
de  l'oscillation.  Pour  ces  raisons,  on  préfère  opérer  avec  l'ai- 
guille horizontale,  et  comme  dans  ce  cas  c'est  la  composante 
horizontale  seulement  qui  met  l'aiguille  en  mouvement,  il 
faut  dans  la  formule  précédente  remplacer  I  et  F  par  I  cos  i  et 
r  cos  r,  /  et  i'  étant  les  valeurs  de  l'inclinaison  aux  deux  sta- 
tions ; 

l  cos  I  N^ 

r"côs7'"N^^' 

Il  est  bien  entendu  que  ces  observations  ne  peuvent  être 
exactes  qu'autant  que  les  aiguilles  possèdent  le  même  ma- 
gnétisme aux  époques  des  diverses  observations,  et  l'on  ne 
peut  jamais  répondre  qu'il  en  soit  ainsi.  Pourtant  si,  après  un 
voyage,  l'aiguille  ramenée  au  point  de  départ  donne  le  même 
résultat  qu'avant  le  départ,  il  y  a  probabilité  qu'elle  n'a  pas 
été  altérée.  Il  y  a  encore  une  cause  d'erreur  qui  provient  de 
la  température;  nous  verrons  que  lé  magnétisme  de  l'aiguille 
diminue  quand  elle  s'échauffe,  mais  nous  indiquerons  une 
formule  pour  faire  les  corrections. 

Gauss  a  remplacé  cette  méthode  par  une  autre  qui  est  plus 
complète;  mais,  pour  ne  pas  sortir  du  cadre  de  ces  Leçons, 
nous  ne  la  ferons  pas  connaître. 

^HTPOTHÉSB  BE  L'AIMANT  TEBBESTRE.  —  Avec  ces  instruments 
et  par  ces  méthodes,  un  grand  nombre  d'observateurs  ont  me- 
suré les*  constantes  magnétiques  dans  beaucoup  de  points  du 
globe,  et  les  déterminations  qu'ils  ont  faites,  bien  qu'elles  ne 
soient  pas  encore  assez  nombreuses  pour  faire  connaître  com- 
plètement l'état  magnétique  de  chaque  lieu,  sont  cependant 
déjà  suffisantes  pour  que  l'on  sache  d'une  manière  générale 


5o8  VINGT-NEUVIÈME   LEÇON. 

comment  agit  le  globe  terrestre.  Toutes  les  observations  ont 
été  réunies,  et  nous  allons  voir  à  quoi  elles  ont  conduit.  Mais, 
pour  bien  comprendre  la  valeur  des  conclusions  auxquelles 
elles  mènent,  nous  allons  commencer  par  rechercher  théori- 
quement quel  devrait  être  Tétat  magnétique  à  l'extérieur  du 
globe  s*il  y  avait  à  son  intérieur  un  aimant  dirigé  suivant  l'un 
de  ses  diamètres  et  dont  les  pôles  fussent  peu  éloignés  de  son 
centre.  Après  avoir  étudié  cet  état  hypothétique,  nous  verrons 
si  la  terre  le  réalise  ou  si  elle  s'en  écarte. 

Soient  A  et  B  [Jig.  258  )  les  deux  pôles  de  l'aimant  supposé. 
Désignons  par  a  les  distances  de  chacun  d'eux  au  centre;  rap- 
portons tout  à  deux  axes  ^,et^%  et 
examinons  l'action  des  pôles  sur  un 
élément  magnétique  austral  placé 
en  un  point  quelconque  C  de  la  sur- 
face. Cette  action  sera,  comme  nous 
le  démontrerons,  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance;  elle  pourra 
se  représenter  par  deux  forces.  Tune 

YT^  attractive,  l'autre  j-tt^  répulsive, 

et  toutes  deux  se  réduiront  à  deux 
autres  forces,  la  première  N,  agissant  suivant  la  normale  CN, 
et  la  deuxième  T,  dirigée  suivant  la  tangente  CT.  On  aura 


N  =  :^^  cos  OCB  —  -jT^  cos  OCA , 


T  =  -^  sinOCB  +  -^  sin  OCA; 


hO 


KO 


or  on  a 


cosOCB  =  cos(B  — 0)  = 


sinOCB=:^sin(B  — 0)  =  :^-  — 


X  —  a 
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BC 

r 

r 

r»  — 
BC. 

ax 

BC 

7 

,r 

y  ^ 

X- 

—  a 

r_ 

ay 

BCr 


BC 


BCr 


On  trouverait  de  même 


cos  OCA  =  —rp; 5 

AC.r 


sinOCA=.j^, 
A.V4  •  r 
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el  remplaçant  dans  N  et  T, 

-^ 1     r*  —  ax I     r^-^ax 

_  I  r^  (ÂC'  — BC')—  fljc  (Âc'  + BC') 
^  AG  .BC 

T  =  -^    ^.r     ,    J_    O'T    _  2^  BC  +  AC 


Il  faudrait  maintenant  remplacer  AC  et  BC  par  leurs  valeurs 
générales,  mais  nous  allons  supposer  que  a  esl  assez  petit  pour 
qu'on  puisse  négliger  son  carré;  or  nous  avons 

AC^  =  7=^ -h  ( ^  4- «)' =  r^ -f- ^ajr -i- a% 
BC'  =  j'-l-(^— -  aY=^r^ — iax-^a}, 

et  en  extrayant  la  racine  approximativement,  puis  élevant  au 
cube, 

AC=:r-+-— ,     BC=3/— —  ; 
r  r 

*  AC  =  r^  -i-  3arx,     BC  =  r^  —  3arx; 
puis^  remplaçant  dans  lés  valeurs  de  N  et  de  T  et  réduisant, 

r^   r  r^    r 

et  enfin,  en  remarquant  que  -  et—  sont  le  sinus  et  le  cosinus 

r       r 

de  Tangle  COjque  nous  désignerons  par  X, 

N  =  -^sm>i,     T=— -cosX. 

De  ces  deux  valeurs  on  déduit  d'abord  Tinclinaisonau  point  C, 
car  N  et  T  sont  les  deux  composantes  verticale  et  horizontale 
de  celte  inclinaison,  et  l'on  a 

(i)  largï  =  ,-p-  =  2tangA; 

1  se  nomme  la  latitude  magnétique. 

Enfin,  si  Ton  veut  avoir  l'intensîté  de  la  force-qui  agit  en  C, 
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il  faudra  faire  la  somme  des  carrés  des  deu^c  composantes,  ce 

qui  conduit  à 

F'  =  ^(4sin^Â-}-cos'/0  =  ^(ï-f-3sin»X), 

et,  si  Ton  prend  pour  unité  l'intensité  quand  A  =  o, 

(2)  F=  v^i  +  Ssina. 

Résumons  maintenant  les  propriétés  que  nous  offrirait  le 
globe  s'il  était  constitué  comme  nous  venons  de  le  supposer; 
I.  On  pourrait  mener  un  grand  cercle  perpendiculaire  au  mi- 
lieu de  AB  [Jig.  ^Sg)  et  pour  lequel  X  se- 
rait nul  :  ce  serait  Véquateur  magnétique^ 
et  en  tous  ses  points  l'aiguille  aimantée 
serait  i*'  horizontale,  ^**  parallèle  à  AB 
et  perpendiculaire  à  la  direction  de  ia 
courbe  tracée;  3**  l'intensité  magnétique 
serait  égale  à  l'unité  et  plus  petite  sur  cet 
équateur  que  sur  tous  les  autres  points 
du  globe. 

IL  L'axe  prolongé  de  l'aimant  AB  viendrait  couper  la  sur- 
face du  globe  en  deux  points  A',  B',  qui  seraient  les  pôles  de 
l'équateur magnétique.  En  ces  points,  userait  égal  à 90  degrés, 
les  actions  magnétiques  exercées  par  A  et  B  seraient  toutes 
deux  verticales,  et,  par  conséquent,  i"*  l'inclinaison  serait  égale 
à  90  degrés;  2?  l'aiguille  de  déclinaison  ne  serait  sollicitée  par 
aucune  force  et  se  mettrait  en  équilibre  dans  toutes  les  direc- 
tions; S""  enfin  l'intensité  calculée  par  la  formule  (2)  serait 

maxima  et  égale  à  v'4  ou  à  -î. 

III.  On  pourrait  mener  par  l'axe  magnétique  AB'une  série 
de  grands  cercles  tels  que  B'CA';  ils  seraient  les  méridiens 
magnétiques;  leur  trace  marquerait  sur  le  globe  les  directions 
de  l'aiguille  horizontale,  et  la  déclinaison  serait  en  chaque 
point  égale  à  l'angle  des  méridiens  géographique  et  magné- 
tique se  coupant  en  ce  point. 

IV.  Pour  marquer  les  latitudes  magnétiques,  on  pourrait 
tracer  des  parallt'les  magnétiques  comme  on  trace  des  paral- 
lèles géographiques,  en  menant  un)B  série  de  plans  perpendi- 
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culaires  à  AB,  et  X  demeurant  constant  dans  toute  i*étendue 
de  chacun  d'eux,  ils  satisferaient  aux  trois  conditions  suivantes: 
1°  ils  seraient  perpendiculaires  aux  méridiens  magnétiques  en 
chaque  lieu;  2°  Tinclinaison  serait  constante  dans  toute  leur 
étendue  et  ils  seraient  des  courbes  d'égale  inclinaison  ou 
isocliniques;  y*  l'intensité  serait  la  même  en  tous  les  points 
de  chacun  d'eux  et  ils  seraient  des  courbes  isodynamiques ^ 

V.  EnOn,  parmi  tous  les  méridiens  magnétiques,  il  y  en  au- 
rait deux  qui  contiendraient  à  la  fois  l'axe  magnétique  AB  et 
l'axe  géographique  NS,  et  la  déclinaison  serait  nulle  dans  toute 
leur  étendue;  il  y  aurait  donc  deux  lignes  sans  déclinaison^ 
allant  du  pôle  nord  au  pôle  sud,  toutes  deux  situées  dans  le 
même  plan  mené  par  AB  et  NS. 

Nous  allons  maintenant  chercher  si  ces  diverses  circonstances 
sorlt  réalisées  sur  le  globe  terrestre  ;  nous  n'aurons  besoin  pour 
cela  que  de  résumer  les  observations  des  voyageurs.  C'est  un 
travail  qui  a  été  exécuté  par  M.  Duperrey,  et  nous  allons  en 
faire  connaître  les  résultats, 

«faUATEUR  MACrllfTiaUE.  —  H  y  a  réellement  une  courbe 
sur  laquelle  l'inclinaison  est  nulle.  Sans  être  d'une  régularité 
parfaite,  elle  est  très-sensiblement  figurée  par  un  grand  cercle 
qui  coupe  l'équateur  terrestre  çn  deux  points  que  l'on  nomme 
les  nœuds;  ils  sont  situés,  le  premier  auprès  de  l'île  San-Tomé, 
par3o**2o'  de  longitude  orientale;  le  second,  moins  bien  déter- 
miné, se  trouve  entre  i66<*25'  de  longitude  occidentale  et 
I  •75**44'  ^^  longitude  orientale.  Si  l'on  cherche  le  plan  moyen 
de  cette  courbe,  on  trouve  qu'il  fait  un  angle  de  io°49'  avec 
l'équateur  et  que  son  axe  percerait  la  surface  du  globe  en  deux 
points  situés  dans  les  régions  polaires. 

L'un  par 79"!!'  N.     et      78''2o'  0. 

L'autre  par.. . .     79"ii'S.      et     ioi"4o'  E.' 

Mais  l'équateur  magnétique  ainsi  déterminé  par  la  première 
condition  ne  satisfait  pas  à  la  seconde,  c'est-à-dire  que  l'aiguille 
aimantée  est  horizontale  en  chacun  de  ses  points,  mais  elle 
n'est  pas  perpendiculaire  à  son  plan  et  parallèle  à  une  direc- 
tion fixe  AB.  Toutefois  il  ne  s'éloigne  pas  beaucoup  de  celle 
condition,  car  M.  Duperrey  ayant  tracé  une  courbe  assujettie 
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à  être  en  chaque  lieu  normale  aux  méridiens  el  à  les  couper 
en  parties  égales,  trouva  qu'elle  se  confond  sensiblement  avec 
un  cercle  dont  les  pôles  seraient  placés, 

L'un  par 79^6'  N.     et      7o°3i'  O. 

L'autre  par 79°6'  S.  ,  et     loS'^iS'  E. 

On  voit  que  réellement  Téquateur  magnétique  de  notre  cas 
hypothétique  n'est  point  réalisé  absolument,  mais  qu'on  peut 
le  remplacer  par  deux  lignes  qui  le  dédoublent  :  l'une  étant 
caractérisée  par  une  inclinaison  nulle,  l'autre  par  la  condition 
d'être  normale  aux  méridiens  magnétiques  et  de  les  couper  en 
parties  égales;  mais  les  deux  lignes  sont  extrêmement  voi- 
sines l'une  de  l'autre. 

Depuis  que  l'on  a  recueilli  quelques  observations  relatives 
aux  intensités,  il  n'est  plus  possible  d'admettre  que  l'équateur 
magnétique  ait  une  intensité  minima  et  égale  en  tous  ses 
points.  Il  y  aurait  lieu,  par  conséquent,  de  construire  une  troi- 
sième courbe  qui  ne  serait  probablement  pas  éloignée  des 
précédentes  et  qui  serait  l'équateur  d'intensité  minima  ;  mais 
on  possède  trop  peu  d'observations  pour  la  déterminer, 

*  MÉRIDIENS  MAGNÉTIQUES. —  La  propriété  qui  caractérise  les 
méridiens  magnétiques  est  qu'une  aiguille  de  déclinaison  qui 
les  parcourrait  serait  toujours  contenue  dans  leur  plan  du 
nord  au  sud  ;  on  peut  donc  les  construire  graphiquement  d'a- 
près cette  propriété.  C'est  ce  qu'a  fait  M.  Duperrey,  et,  les 
ayant  tracés  sur  une  carte,  il  reconnut  qu'ils  n'étaient  point 
des  grands  cercles  de  la  sphère,  ni  même  des  courbes  planes, 
mais  que  cependant  ils  ne  sont  pas  d'une  grande  irrégularité. 
A  mesure  que  l'on  s'éloigne  de  l'équateur,  ils  tendent  à  se 
rapprocher  et  viennent  enfin  concourir  en  deux  points  ex- 
trêmes. Là  il  n'y  a  plus  de  déclinaison,  et  Vinclinaison  est  de 
90  degrés;  ce  sont  les  pôles  magnétiques  de  la  terre.  Leur  po- 
sition géographique  est 

Pour  l'un 7o"5'    N.     et      9o"i2'  0. 

Pour  l'autre.. .     75^20'  S.      et     i3o*»io'  E. 

En  comparant  ces  points  avec  ceux  où  les  axes  des  deux 
équateurs  magnétiques  percent  l'enveloppe  terrestre,  on  voit 
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qu'il  n'y  a  pas  une  irès-grande  différence  de  position  entre  eux, 
bien  qu'il  y  en  ait  une,  et  on  pourrait  l'expliquer  en  admettant 
que  l'axe  de  l'aimant  ne  passe  pas  par  le  centre  de  l'équaieur 
magnétique,  mais  qu'il  est  situé  sur  une  ligne  perpendiculaire 
à  son  plan  et  peu  éloignée  de  ce  centre. 

*  PABALLËLES  MAGllfTiaUES.  —  M.  Dupérrey  a  également  tracé 
les  parallèles  magnétiques  d'après  la  condition  qu'ils  soient 
perpendiculaires  aux  méridiens  en  chaque  point.  Dans  notre 
hypothèse,  ces  lignes  doivent  jouir  de  deux  autres  propriétés. 
D'abord  elles  doivent  avoir  la  même  latitude  magnétique  et  par 
conséquent  la  même  inclinaison;  mais  cela  ne  se  réalise  pas. 
Ensuite  elles  doivent  avoir  la  même  intensité  magnétique,  et 
Ton  trouve  qu'il  n'en  est  rien.  On  a  encore  été  conduit  con- 
séquemment  à  les  dédoubler  ou  plutôt  à  tracer  en  même 
temps  que  ces  parallèles  des  lignes  d'égale  inclinaison  ou  iso- 
cliniquesy  et  des  lignes  d'égale  intensité  ou  isodynamiques. 

Les  lignes  isocliniques  répondent  à  une  idée  complexe, 
car  on  rapporte  l'inclinaison  à  l'horizon,  et  comme  la  direc- 
tion de  l'horizon  change  d'un  point  à  un  autre,  ce  seraient  des 
lignes  qui  marqueraient  des  inclinaisons  égales  sur  un  plan 
variant  avec  chacun  de  leurs  points  ;  aussi  a-t-on  renoncé  à  les 
construire. 

Mais  on  s'est  occupé  avec  plus  de  raison  et  avec  plus  de  soin 
de  tracer  les  courbes  isodynamiques  ;  M.  Hansteen  a  commencé 
ce  travail  et  M.  Duperrey  l'a  continué.  Les  intensités  augmen- 
tent notablement  de  l'équateur  magnétique  jusqu'à  deux  es- 
paces terminés  vers  les  pôles  où  elles  sont  maxima. 

Nous  avons  trouvé  théoriquement  la  formule 

tang  I  =2  lang  X, 

de  façon  que  si  elle  se  vérifiait,  on  pourrait  calculer  la  valeur 
de  l'inclinaison  sur  chaque  parallèle  magnétique,  ou  bien, 
après  avoir  mesuré  l'inclinaison  /,  conclure  la  latitude  X  ou  la 
distance  à  l'équateur  magnétique.  Ce  que  nous  venons  de  dire 
montre  que  cette  expression  n'est  pas  rigoureusement  vraie. 
Cependant  elle  est  satisfaite  à  de  petites  distances  de  cet  équa- 
teur,  et  l'on  s'en  sert  pour  fixer  les  points  exacts  de  cette 
ligne  après  avoir  fait  des  observations  dans  son  Voisinage;  c'est 
surtout  par  ce  moyen  qu'on  a  pu  la  déterminer. 

I.  33 
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*UGinsS  SAHS  DÉGUNAISOH.  —  Dans  Thypothèse  de  raimant 
central,  le  plan  qui  contient  les  axes  magnétique  et  géogra- 
phique doit  dessiner  sur  la  surface  du  globe  un  grand  cercle  sur 
lequel  la  déclinaison  est  nuUe^  puisque  les  deux  méridiens 
magnétique  et  géographique  sont  confondus.  Les  observations 
montrent  effectivement  qu'il  existe  deux  lignes  sans  déclinai- 
son qui  se  rencontrent  aux  deux  pôles  magnétiques;  mais  loin 
d'être  situées  dans  un  même  plan,  elles  se  montrent  très-irré- 
guUères.  L'une  traverse  aujourd'hui  l'Amérique  du  Nord.  Par- 
tant de  la  baie  d'Hudson,  elle  coupe  vers  New-York  la  côte 
orientale  du  continent  et  continue  sa  route  à  travers  l'Atlan- 
tique jusqu'au  cap  Saint-Roch  qu'elle  traverse  pour  se  plonger 
de  nouveau  dans  la  mer  et  se  diriger  du  nord  au  sud  vers  le 
pôle  magnétique  sud.  L'autre  ligne  est  moins  régulière  et 
moins  connue;  on  la  trouve  à  l'est  du  Spitzberg  et  dans  la 
mer  Blanche,  après  quoi  elle  se  perd  dans  la  Russie  d'Asie  où 
on  ne  l'a  pas  suivie  ;  mais  elle  doit  s'incliner  considérable- 
ment vers  l'est,  car  on  la  retrouve  sur  la  côte  orientale  de 
l'Asie  dans  la  mer  d'Okhotsk.  On  la  suit  le  long  du  Japon  jus- 
qu'au-dessus de  Canton,  après  quoi  elle  traverse  l'Inde  de  l'est 
à  l'ouest,  passe  auprès  de  Bombay,  et,  revenant  une  seconde 
fois  vers  l'orient,  elle  longe  Java  et  coupe  l'Australie  du  nord 
au  sud. 

Nous  trouvons,  en  résumé,  sur  le  globe  terrestre  toutes  les 
circonstances  générales  que  la  théorie  avait  prévues;  mais 
nous  les  retrouvons  modifiées  notablement.  Il  y  a  un  équateur 
et  deux  pôles;  il  y  a  des  méridiens  et  des  parallèles  magnéti- 
ques, et  une  intensité  qui  augmente  de  l'équateur  aux  pôles; 
mais  à  l'équateur  l'aiguille  n'est  ni  parallèle  à  l'axe  magnéti- 
que, ni  perpendiculaire  à  la  courbe  sans  déclinaison,  et  l'inten- 
sité n'est  pas  constante  ;  mais  les  méridiens  ne  sont  pas  plans; 
mais  l'inclinaison  n'est  pas  égale  en  tous  les  points  d'un  même 
parallèle,  ni  l'intensité  magnétique  constante;  et,  enfin,  les 
deux  lois  mathématiques 

tang  i=zi  tang  X    et    I  =  y/i  4-  3  sin*  "k 

ne  se  justifient  pas  assez  exactement  pour  qu'on  les  puisse 
admettre. 
S'il  n'y  avait  que  ces  différences,  toutes  notables  qu'elles 
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sont,  entre  la  réalité  observée  et  Tidée  préconçue  que  Ton  a 
admise,  on  n'en  serait  aucunement  embarrassé.  Les  particula- 
rités locales,  la  présence  en  chaque  lieu  de  roches  plus  ou 
moins  ferrugineuses,  suffiraient  pour  expliquer  des  perturba- 
tions auxquelles  on  devait  s'attendre  ;  mais  il  y  a  une  circon-^ 
stance  dont  il  nous  reste  à  parler  qui  ne  peut  se  concilier  avec 
ridée  d'un  aimant  terrestre  :  c'est  que  le  magnétisme  de  la 
terre  n'est  point  fixe;  il  est  dans  un  état  perpétuel  de  fluctua- 
tion, et  en  chaque  point  du  globe,  déclinaison,  inclinaison  et 
intensité  changent  d'heure  en  heure,  de  mois  en  mois,  d'année 
en  année;  de  façon  que  l'état  magnétique  que  nous  avons  précé- 
demment décrit,  et  qui  était  vrai  vers  1825,  n'a  pas  toujours  été 
celui  de  la  terre  et  qu'il  se  modifie  tous  les  jours  de  plus  en  plus. 
On  ne  sait  pas  les  lois  générales  de  cette  transformation,  mais 
on  en  connaît  quelques  détails  que  nous  allons  exposer. 

*  TABIATIONS  DE  LA  DÉCLINAISON.  —  Quand  on  a  commencé  à 
observer  à  Paris  l'aiguille  de  déclinaison,  son  extrémité  nord 
était  pointée  à  l'est  du  méridien;  la  déclinaison  était  donc 
orientale.  Peu  à  peu  elle  a  diminué;  elle  était  nulle  en  i663, 
puis  elle  a  changé  de  signe  et  l'aiguille  s'est  déviée  de  plus  en 
plus  vers  l'ouest  jusqu'en  i8i4-  Elle  paraît  avoir  accompli  au- 
jourd'hui son  excursion  occidentale  et  semble  commencer  à 
rétrograder  vers  l'orient.  Voici  le  tableau  des  observations  : 

Valeurs  de  la  déclinaison  à  Paris, 


^ 

ANNÉES. 

OÉCLIIfAISONS. 

ANNÉES; 

DÉCLINAISONS. 

ANNÉES. 

DÉCLINAISONS. 

i58o 

0      / 

ii.3oEst 

1814 

0       f 

22.34  max. 

1828 

22.     6 

i6î8 

8.00 

1816 

22.25 

1829 

32.12 

i663 

0.00 

1817 

22.19 

l832 

22.    3 

1678 

i.3o  Ouest 

1818 

22.22 

i835 

22.    4 

1700 

8.10 

1819 

22.29 

1849 

20.34 

1767 

19.16 

1822 

22.11 

i85o 

20. 3 1 

1780 

19.55 

1823 

22.23 

i85i 

20.25 

1785 

22.00 

1824 

2jr.23 

i858 

19.41 

i8o5 

22.  5 

1825 

22.22 

1861 

19.26 

i8i3 

Q2.28 

1827 

21.20 

Des  changements  semblables  se  sont  produits  dans  tous  les 

33. 
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Etats  de  l'Europe,  et  il  est  constant  que  la  ligne  sans  déclinai- 
son qui  passe  maintenant  à  travers  TAmérique  se  trouvait  sur 
Paris  en  i663.  Vraisemblablement  l'autre  ligne  qui  traverse  au- 
jourd'hui l'Asie,  rinde  et  l'Australie  viendra  dans  la  suite  des 
temps  la  remplacer.  Il  est  facile  de  voir  que  ces  changements, 
en  déplaçant  l'aiguille  en  chaque  point,  changent  aussi  la  direc- 
tion de  tous  les  méridiens  magnétiques,  et  que  les  cartes  dres- 
sées par  M.  Duperrey  ne  représentent  l'état  du  globe  que  pour 
les  années  voisines  de  1825,  époque  où  elles  ont  été  dressées. 

Ce  n'est  pas  seulement  d'année  en  année  que  la  déclinaison 
change,  c'est  encore  d'heure  en  heure.  Tous  les  matins,  à  Paris, 
le  pôle  nord  marche  vers  l'ouest  et  continue  de  s'avancer  jus- 
qu'à  2  heures;  après  quoi  il  rétrograde,  revient  vers  Test  jus- 
qu'à 10  heures  et  reste  stationnaire  pendant  la  nuit.  L'ampli- 
tude de  ces  variations  est  de  i3  à  i5  minutes  pendant  l'été, 
mais  elle  tombe  à  8  Ou  10  pendant  l'hiver. 

Outre  cela,  les  positions  moyennes  des  divers  mois  ne  sont 
point  constantes,  la  déclinaison  diminue  et  l'aiguille  marche 
vers  l'est  du  printemps  au  solstice  d'été,  mais  elle  repasse  à 
l'ouest  de  cette  dernière  époque  à  la  précédente  :  ces  varia- 
lions  annuelles  sont  moins  régulières  que  les  mouvements 
diurnes.  D'après  M,  Wolf,  les  variations  moyennes  de  chaque 
année  dépendent  sensiblement  de  la  fréquence  des  taches  so- 
laires. Enfin  l'aiguille  éprouve  des  perturbations  accidentelles 
pendant  les  aurores  boréales  :  nous  ne  nous  y  arrêterons  pas. 

*  TARIATIONS  DE  L'INCLINAISON.  —  En  même  temps  que  l'on  a 
suivi  les  variations  de  l'aiguille  de  déclinaison,  on  a  étudié  celles 
de  l'inclinaison,  et  à  Paris  les  résultats  ont  été  les  suivants  : 


Années. 

Inclinaisons. 

1671 

75^    0' 

1775 

72.  i5 

1798 

69.51 

1806 

69 . 1 2 

1811 

68. 5o 

1820 

68 .  20 

i832 

67.40 

1840 

67. 12 

i85i 

66.37 

i858 

66.16 

1861 

66.  7 

MAGNÉTISME  TERRESTRE.  Sij 

On  voit  que  Tinclinaison  a  constamment  diminué  à  Paris;  il  en 
a  été  de  naême  à  Londres,  et  on  peut  en  conclure  que  Téqua- 
teur  magnétique  ne  peut  pas  être  fixe.  On  a  cherché  à  connaître 
son  déplacement  séculaire,  mais  les  observations'ne  sont  point 
assez  nombreuses  pour  qu'on  ait  pu  y  parvenir. 

Il  est  certain  que  Tinclinaison  éprouve  aussi  des  variations 
diurnes  et  annuelles;  elles  sont  «peu  connues.  Il  est  probable 
que  Tintensité  en  un  lieu  n'est  pas  elle-même  constante;  mais 
toutes  ccsquestions  ne  sont  point  résolues,  par  la  raison  qu'elles 
sont  posées  depuis  fort  peu  de  temps  et  que  le  temps  seul  peut 
les  résoudre.  Mais  si  les  lois  de  ces  oscillations  sont  incon- 
nues,  il  est  certain  que  des  transformations  magnétiques  s'ac- 
complissent dans  le  globe,  et  cette  variabilité  suffit  pour  qu'on 
ne  puisse  rapporter  à  la  présence  d'un  aimant  central  perma- 
nent les  phénomènes  que  nous  venons  d'étudier.  On  peut,  il 
est  vrai,  résumer  ces  phénomènes  en  disant  que  la  terre  agit 
à  peu  près  comme  le  ferait  un  aimant;  mais  il  faut  alors  ad- 
mettre qu'il  serait  variable.  Il  est  probable  que  cet  aimant 
n'existe  pas,  mais  que  des  circonstances  que  nous  aurons  à 
apprécier  dans  la  suite  donnent  à  la  terre  des  propriétés  ana- 
logues à  celles  qu'elle  aurait  s'il  existait  réellement,  et,  ces  cir- 
constances changeant  avec  le  temps,  la  place  et  l'intensité  de 
cet  aimant  fictif  paraissent  varier.  Quant  aux  expériences  qui 
peuvent  seules  fixer  cet  état  magnétique,  elles  ont  été  si  rares 
jusqu'à  présent,  que  les  rudiments  du  magnétisme  terrestre 
sont  à  peine  entrevus. 
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TRENTIÈME  LEÇON. 

DE  LA  MESURE  DES  FORCES  MAGNÉTIQUES. 

Loi  des  attractions  et  des  répulsions  magnétiques  déterminée  par  la  mé- 
thode des  oscillations.  ~  *  Méthode  de  la  torsion.  —  *  Distribution  du 
magnétisme  dans  les  aimants.  —  Procédés  d'aimantation.  —  Points  con- 
séquents. ~  Influence  de  la  trempe ,  —  de  la  chaleur.  ~  Aimantation 
par  l'action  de  la  terre.  —  Faisceaux  magnétiques.  —  Armatures.  — 
Métaux  magnétiques. 


De  même  que  nous  avons  mesuré  les  actions  électriques, 
nous  allons  chercher  les  lois  de  rattractîon  ou  de  la  répul- 
sion magnétique.  Les  mêmes  méthodes  vont  se  représenter, 
avec  quelques  différences  dans  les  conditions  de  l'expérience. 

MÉTHODE  DES  OSŒLLATIOHS.  —  Prenons  une  aiguille  aiman- 
tée AB  {fig.  290),  choisissons-la  parmi  les  plus  courtes  et  sus- 
pendons-la par  son  centre  de  gravité  à  un  Gl  de  cocon  d'un  seul 
brin  assez  long  pour  qu'on  puisse  négliger  sa  réaction  élastique. 

Soumise  à  l'action  de  la  terre, 
*^*  ^  ^'  cette  aiguille  sera  sollicitée  par 

deux  forces  F,  F'  égales  entre 
elles,  appliquées  à  ses  pôles  A 
et  B  à  une  distance  /  de  son 
milieu  et  dont  les  moments 
seraient  F/  si  elles  agissaient 
normalement.  F/  est  ce  qu'on 
nomme  le  moment  magné- 
tique de  Taiguilie.  Quand  cette  aiguille  aura  été  écartée  de  sa 
position  d'équilibre,  elle  oscillera  comme  un  pendule. 

Pour  nous  rendre  compte  de  la  loi  de  ces  oscillations,  con- 
sidérons une  moitié  OA  de  Taiguille  et  imaginons  de  remplacer 
la  force  F  qui  agit  au  pôle  A  par  une  infinité  d'autres  parallèles 
entre  elles  et  à  F,  appliquées  aux  divers  points  matériels  àm 
de  l'aiguille,  proportionnelles  à  leur  distance  r  à  Taxe  de  sus- 


B* 
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pension,  à  la  masse  dm  et  à  un  facteur  constant  x;  elles  seront 
représentées  par  rxdm,  de  façon  que  ces  points  matériels  re- 
cevraient de  ces  forces,  s'ils  étaient  libres,  des  accélérations 
égales  à  rx.  Les  moments  de  ces  forces  seront  r'xèm,  et  pour 
qu'elles  produisent  sur  l'aiguille  le  même  effet  que  la  force  F, 
il  faut  que  la  somme  de  ces  moments  soit  égale  à  F/  et  que 

l'on  ait 

¥l=2r'a:èm  =  xlr»àm, 

ce  qui. détermine  la  valeur  suivante  de  ^  : 

F/ 


a: 


Ir'à 


m 


Si  nous  considérons  isolément  chacun  de  ces  points,  ils  oscil- 
leront séparément,  sous  l'influence  des  forces  qui  leur  sont 
appliquées,  comme  des  pendules  simples  de  longueur  r,  et  la 
formule  du  pendule  leur  sera  applicable  en  y  remplaçant  l'accé- 
lération g^  de  la  pesanteur  par  l'accélération  rx,  ce  qui  donnera 


T  =  Ny^=NVi  =  NVT7 


m 


On  voit  que  le  temps  de  N  oscillations  sera  indépendant  de  r, 
c'est-à-dire  qu'il  sera  le  même  pour  tous  les  points  en  particu- 
lier s'ils  sont  indépendants  et  pour  l'aiguille  tout  entière  s'ils 
sont  réunis,  et  que  si  on  a  mesuré  ce  temps  T  par  l'observa- 
tion, on  en  déduira  le  moment  magnétique  F/  par  la  formule 

F/  =  — ^, — 

Zr^dm  est  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille;  on  le  représente 
par  MK%  et  on  a 

(i)  F/= Y2 

Après  avoir  fait  osciller  l'aiguille  sous  la  seule  action  de  la 
terre,  plaçons  en  B'  {Jig.  260),  dans  la  direction  OB'  du  méri- 
dien magnétique,  et  à  une  distance  connue  OB'  =  rf,  le  pôle 
boréal  d'un  aimant  très-allongé  et  dressé  verticalement  de  façon 
que  son  pôle  austral  placé  au-dessus  ou  au-dessous  du  plan 
d'oscillation  soit  assez  éloigné  pour  qu'on  puisse  négliger  son 
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effet.  B'  agira  par  attraction  sur  A  el  par  répulsion  sur  B;  il  en 
résultera  sur  Taiguille  un  système  de  deux  forces  opposées  el 
appliquées  aux  deux  pôles  A  et  B;  nous  admettrons  qu'elles 
sont  égales  entre  elles,  et  à  celles  qui  agiraient  si  la  distance 
de  B'  aux  pôles  A  et  B  était  constante  et  toujours  égale  à  OB'; 
nous  les  désignerons  par  F'.  Cette  égalité  et  cette  constance  des 
deux  forces  ne  sont  point  absolument  réalisées  dans  Texpé- 
rience,  mais  elles  approchent  d'autant  plus  de  Têtre  que  Tai- 
guille  est  plus  courte  et  le  pôle  B'  plus  éloigné. 

L'aiguille  sera  maintenant  soumise  à  Faction  de  la  terre  et  à 
celle  du  pôle  B',  ou  à  deux  forces  F-f-F'  appliquées  en  chaque 
pôle;  on  la  fera  osciller  sous  cette  double  influence,  on  trou- 
vera N'  oscillalions  pendant  le  temps  T,  et  on  aura  Téqualion 

(2)  (F-hF)/='^   ^,       > 

et  en  retranchant  l'équation  (i)  de  celle-ci,  il  viendra 

ensuite  on  changera  de  place  le  pôle  B'  et  on  le  placera  à  une 
distance  d'y  puis,  recommençant  les  mêmes  mesures,  on  trou- 
vera N"  oscillations  pendant  le  temps  T,  et  on  aura 


et  en  divisant 


tt'MK* 


Ayant  trouvé  le  rapport  des  forces  F'  et  F",  Coulomb  Ta  com- 

d" 
paré  au  rapport  inverse  du  carré  des  distances  -r^  el  il  a  trouvé 

les  mêmes  nombres  ;  d'où  l'on  conclut  que  deux  pôles  magné- 
tiques s'attirent  ou  se  repoussent  en  raison  inverse  du  carré 
de  leurs  distances. 

*  HÉTHODE  DE  LA  TORSION.  —  Avant  de  discuter  les  conclusions 
que  l'on  peut  tirer  de  ces  expériences,  nous  allons  faire  con- 
naître la  deuxième  méthode  expérimeniale  dont  Coulomb. fil 


MESURE  DES  FORCES  MAGNÉTIQUES.  5ai 

usage  :  il  se  servait  de  la  balance  de  torsion  que  nous,  avons 
décrite  dans  l'Électricité  (fig.  190,  p.  358);  seulement  il  prit 
un  fil  de  suspension  plus  gros,  parce  que  les  forces  d'attraction 
et  de  répulsion  magnétiques  sont  plus  considérables.  Au  lieu 
de  Taiguille  de  gomme  laque  mobile,  ce  fil  portait  un  barreau 
aimanté  très-léger  et  très-long,  et  dç  plus  il  se  prolongeait  par 
un  étrier  qui  servait  de  poids  tenseur  et  qui  plongeait  dans  un 
vase  plein  d'eau  afin  d'amortir  les  oscillations  sans  empêcher 
cependant  le  barreau  de  prendre  sa  direction  voulue. 
Lsijig.  261  représente  une  coupé  de  l'instrument  :  AB  est 

l'aimant  mobile,  le  fil  se  projette 

^'^-  ^^''  en  0,  OA'  est  la  direction  du  méri- 

'\  dien  magnétique.  Comme  il  fallait 

y^       ^"Xa/__  placer  le  barreau  dans  la  direction 

/  /\.        ^     OA'  sans  que  le  fil  fût  tordu,  Cou- 

/  y/^       \  ,' V  lomb  suspendit  d'abord,  au  lieu  de 

[         y^  1  cet  aimant,  une  tige  de  cuivre  de 

\X  /  même  poids  et  fît  tourner  le  treuil 

B  ^^ ^^  qui  porte  le  fil,  jusqu'à  diriger  cette 

tige  en  OA',  puis  il  la  remplaça  par 
le  barreau  AB  qui  prit  la  même  position  sans  torsion  du  fil. 

Avant  de  commencer  les  expériences,  il  fallait  préalablement 
mesurer  l'effort  que  fera  la  terre  pour  ramener  le  barreau  dans 
le  méridien  quand  on  l'en  aura  écarté  d'un  angle  quelconque  a; 
voici  comment  fit  Coulomb  :  il  tordit  le  fil  de  deux  circonfé- 
rences de  A'  vers  A  et  l'aimant  fut  dévié  de  20  degrés.  A  ce 
moment  il  était  soumis  à  deux  forces  qui  se  faisaient  équilibre. 
Tune  agissant  de  A  en  C,  qui  se  mesure  par  l'angle  de  torsion 
2.36o°~2o«=7oo°;  l'autre,  dirigée  de  A  en  D,  qui  est  la  compo- 
sante tangentielle  de  l'action  terrestre  F  dirigée  suivant  AE  et 
qui  a  pour  valeur  F  cos  EAD  =  F  sin  20®.  On  peut  donc  poser 

F  sm  20"  =  700",     l  =  -4 5 

'  sm  20" 

et  si  ensuite  le  barreau  vient  à  être  écarté  d'un  autre  angle 

quelconque  a,  l'effort  de  la  terre  pour  le  ramener  sera  F  sin  a, 

et  l'on  aura 

^   .  sin  a 

F  sin  a  =  700^  -: > 

'        sin  20" 
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ou,  en  prenant  les  sinus  comme  étant  proportionnels  aux  arcs, 

F  sin  a  =  ^oo"  —  =  35  .  a, 

'  20** 

ce  qui  revient  à  dire  que  Tefforl  de  la  terre  équivaut  à  35  de- 
grés de  torsion  pour  chaque  degré  de  déviation  du  barreau. 
Après  cette  détermination  préliminaire,  voici  comment  Cou- 
lomb étudia  les  répulsions  magnétiques.  Il  mit  en  A'  le  pôle 
austral  d'un  aimant  fixe  et  dirigea  cet  aimant  verticalement 
pour  que  Ton  pût  considérer  son  pôle  boréal  comme  éloigné 
à  rinflni.  Une  répulsion  se  produisit  et  le  barreau  s'écarta  de 
24  degrés.  Coulomb  ramena  l'écart  d'abord  317  degrés  et  en- 
suite à  12  degrés  en  tordant  le  fil  d'abord  de  3  et  ensuite  de 
8  circonférences.  Dans  ces  trois  cas,  les  écarts  étaient 

24",       17°,        12®, 

les  torsions 

24",     3  (36o«)  4-17°,     8  (36o«)  -f-  1 2». 

Pour  avoir  les  forces  répulsives  totales,  il  fallait  ajouter  à  ces 
angles  l'action  de  la  terre  qui  équivaut  à  35  degrés  de  torsion 
par  degré  de  déviation.  Cela  donnait 

24«-f-?4.35»,    3(36o°)-h  17^-1- 17.35s    8(36o«)-4-i2'*-f-i2.35». 

En  réduisant,  on  a  pour  les  forces  répulsives 

8()4",     1692°,    33i2«. 

Ces  nombres  devant  être  en  raison  inverse  des  carrés  des  dis- 
lances, 24,  17,  12,  doivent  être  égaux  à 


^33..)  [^)\     (33..)  {^y 


y       33l2, 


et  Ton  trouve,  en  faisant  le  calcul , 

828%     i65oS    33ia«, 

On  voit  donc  que  les  répulsions  des  deux  aimants  sont  en  rai- 
son inverse  des  carrés  des  disunces.    , 

Nous  devons  maintenant  discuter  les  résultats  et  chercher 
quelles  sont  les  conséquences  qui  peuvent  légiiimemeni  s'en 
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déduire.  S'il  n'y  avait  à  chaque  extrémité  des  deux  barreaux 
qu'un  centre  unique  d'action  ou  qu'un  pôle  réduit  à  un  point 
matériel,  la  loi  précédente  exprimerait  la  répulsion  de  deux 
masses  magnétiques.  En  réalité,  l'effet  que  nous  avons  mesuré 
est  beaucoup  plus  complexe,  car  tous  les  points  du  barreau 
fixe  agissaient  sur  tous  les  points  du  barreau  mobile.  Mais  on 
commencera  par  remarquer  que  l'angle  AOA'  étant  très-petit, 
la  deuxième  moitié  OB  de  l'aiguille  est  toujours  assez  éloignée 
pour  que  l'effet  de  A'  sur  elle  soit  négligeable,  surtout  si  elle 
est  très-longue.  En  second  lieu,  la  moitié  supérieure  du  bar- 
reau fixe  qui  était  très-allongée  n'agissait  que  très-oblique- 
ment et  de  loin  sur  AB,  et  c'est  encore  une  action  dont  il  est 
permis  de  ne  pas  tenir  compte.  Tout  se  réduisait  donc  à  l'effet 
exercé  sur  OA  par  la  partie  la  plus  voisine  de  l'aimant  fixe. 
L'expérience  suivante  va  nous  montrer  comment  ces  parties 
agissent.  Après  avoir  placé  l'extrémité  de  l'aimant  fixe  en  A', 
Coulomb  tordit  le  fil  de  suspension  jusqu'à  ramener  OA  en 
contact  avec  A',  puis  il  fit  descendre  l'aimant  fixe  peu  à  peu 
et  vit  que  la  torsion  nécessaire  pour  maintenir  le  contact  allait 
en  augmentant  jusqu'à  2  lignes  de  l'extrémité,  et  qu'elle  dimi- 
nuait ensuite  si  rapidement,  qu'elle  se  réduisait  au  quart  de  sa 
valeur  quand  le  point  de  recoupement  était  à  3  pouces  de  l'ex- 
trémité. Au  delà  elle  devenait  à  peu  près  nulle.  Cela  nous 
apprend  d'abord  que  pour  bien  faire  les  mesures  et  obtenir 
l'effet  maximum,  il  faut  placer  le  point  de  recoupement  à 
2  lignes  des  deux  extrémités  en  regard ,  et  cela  nous  montre 
ensuite  que  l'action  réciproque  des  deux  barreaux  se  limite 
très-sensiblement  à  celle  qu'exercent  les  trois  premiers  pouces 
de  l'un  sur  les  trois  premiers  pouces  de  l'autre.  Même  en  la 
réduisant  à  cela ,  c'est  encore  une  action  très-complexe ,  et 
nous  n'avons  mesuré  qu'une  résultante  de  forces  élémentaires 
inconnues.  On  va  beaucoup  plus  loin  dans  les  conclusions 
que  l'on  tire  de  ces  expériences;  car  on  admet  que  des  points 
magnétiques  isolés  s'attirent  ou  se  repoussent  en  raison  in- 
verse du  carré  des  distances.  Cette  loi  est  probable,  mais  elle 
ne  serait  démontrée  que  si  les  espaces  dans  lesquels  l'action 
magnétique  est  concentrée  étaient  infiniment  petits  par  rap- 
port à  la  distance  qui  les  sépare;  ce  n'est  point  le  cas  des  expé- 
riences précédentes. 
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En  remarquant  ridenlilé  de  celle  lot  el  de  celle  de  Félec- 
tricité  ou  de  la  gravilalion,  on  est  porté  à  la  compléter  et  à  dire 
que  les  attractions  et  répulsions  magnétiques  sont  proportion- 
nelles aux  quantités  de  fluide  mises  en  regard.  Mais  il  n'a  été 
fait  aucune  expérience  sur  ce  point. 

*DI8TBIBUnON  DU  HA61IÉTI81IE  DAH8  LES  Amum.  —  D'après 

les  idées  théoriques  que  nous  avons  admises ,  nous  devons 
nous  attendre  à  trouver  dans  des  aimants  d'une  grande  lon- 
gueur et  d'une  section  très-petite  des  quantités  de  fluide  libre 
croissant  depuis  la  ligne  moyenne  jusqu'aux  extrémités.  Il 
faut  maintenant  chercher  un  procédé  expérimental  pour  com- 
parer la  distribution  des  fluides  en  chaque  point.  Voici  com- 
ment opérait  Coulomb. 

Il  suspendait,  comme  de  coutume,  dans  la  balance  de  tor- 
sion, une  aiguille  aimantée  qui  se  dirigeait  dans  le  méridien 
magnétique  :  soit  A  {/!g»  262)  la  section  de  celle 
Fig.  262.     aiguille  par  un    plan  perpendiculaire.  Ensuite  il 
descendait  dans  la  cage  un  aimant  reciiligne  ab, 
formé  d'un  fil  d'acier,  et  l'opposait  par  le  pôle  de 
même  nom  à  l'aiguille  A;  celle-ci  était  repoussée, 
mais  il  la  ramenait  en  tordant  le  fil,  et,  pour  la 
replacer  toujours  à  la  même  dislance  de  l'aimant 
-    fixe,  il  avait  appliqué  sur  celui-ci  une  règle  mince 
de  bois  CD,  d'épaisseur  constante,  contre  laquelle 
il  menait  laiguille  en  contact.  La  torsion  qu'il  fallait 
imprimer  au  fil  pour  établir  ce  contact  augmentait 
quand  le  point  de  recoupement  m  s'approchait  de 
Textrémité  a,  et  nous  allons  montrer  que  dans  chaque  cas 
elle  était  proportionnelle  à  l'intensité  du  magnétisme  de  ce 
point  m. 

D*abord  le  point  m  exerce  sur  A  une  répulsion  qui  est  pro- 
portionnelle à  la  quantité  y.  de  fluide  qu'il  contient  et  en  rai- 
son inverse  du  carré  de  la  distance  r  qui  est  l'épaisseur  de  la 

règle,  c*est  donc -^   Ensuite  si  nous  prenons  deux  tranches 

infiniment  petites/»  et  q  situées  au-dessus  et  au-dessous,  et  à 
une  distance  é^ule  J  de  m,  elles  contiendront  l'une  a  —  a, 
Taulro  u  -T-  3c  de  fluide ,  car  on  peut  considérer  la  courbe  des 


m  •• 


-v 
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intensités  comme  étant  rectîligne  entre  p  et  q,  et  les  répul- 
sions totales  qu'elles  exercent  seront 


C-'L     et      ^"^-'^ 


/-H-fl^  r 


D'ailleurs  elles  agissent  obliquement  sur  A,  et  ce  sont  leurs 
composantes  horizontales  seules  qui  produiront  la  répulsion; 
il  faudra  donc  multiplier  les  forces  précédentes  par  le«cosinus 

de  MA  p  qui  est  --=  ?  d'où  il  suit  que  la  somme  de  ces 

composantes  sera 


(r^-f-rf') 


Si  nous  faisons  le  même  calcul  pour  la  série  des  tranches 
telles  quep  et  q  qui  sont  placées  au-dessus  et  au-dessous  de  m 
à  des  distances  croissantes  d,  d',  d'\. . .,  nous  aurons 

r  I  ir  or  "I 

Y        [d^^r^y       [d'^^r^Y  J 

Or  on  voit  d'abord  que  si  r  est  très-petit,  ce  qui  est  le  cas  de 
l'expérience,  puisque  la  règle  est  très-mince,  les  termes  delà 
série  décroîtront  très-rapidement  quand  les  distances  rf,  rf',.., 
augmenteront,  et  que  l'action  réelle  sera  limitée  à  une  très- 
petite  dislance  de  m.  Nous  voyons  ensuite  qu'elle  sera  tou- 
jours proportionnelle  à  la  quantité  }k  de  fluide  qui  se  trouve 
en  ce  point,  et  si  nous  changeons  le  point  de  recoupement  en 
enfonçant  plus  ou  moins  le  barreau  fixe,  nous  he  changerons 
dans  l'expression  précédente  que  la  valeur  du  facteur  jui.  On 
doit  donc  admettre  que  les  répulsions  observées  seront  pro- 
portionnelles à  la  quantité  de  fluide  libre  du  point  de  recou- 
pement, et  il  suffira  de  comparer  ces  répulsions  pour  avoir  le 
rapport  des  quantités  de  fluides  libres  répandues  sur  les  di- 
verses sections  du  barreau  ah. 

Mais  ce  raisonnement  et  cette  conclusion  ne  peuvent  s'ap- 
pliquer qu'autant  qu'il  y  a  le  même  nombre  de  tranches  actives 
au-dessus  et  au-dessous  du  point  m,  et  cela  n'a  pas  lieu  si 
l'extrémité  a  est  placée  en  face  de  A.  Dans  ce  cas,  l'action  ne 
se  produit  plus  que  d'un  seul  côté  et  se  réduit  à  la  moitié  de 
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ce  qu'elle  serait  si  raimanl  était  prolongé  au-dessous  de  A  : 
Coulomb  doublait  la  répulsion  mesurée.  Cette  correction  n'est 
qu'approximative,  mais  elle  suffit. 

Les  mesures  prises,  Coulomb  construisit  la  courbe  des  in- 
tensités en  élevant  en  chaque  point  de  la  ligne  AB  qui  repré- 
sente le  barreau  [fig.  263  )  des  ordonnées  proportionnelles  aux 
répulsions  mesurées  en  ces  points,  et,  pour  distinguer  les  deux 

â- 

Fig.  a63. 


I 


hB 


ti 
I 
I 
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fluides,  il  prit  les  ordonnées  positivement  à  une  extrémité  et 
négativement  à  l'autre.  Biot  chercha  ensuite  une  équation 
empirique  de  cette  courbe  et  trouva  qu'elle  était  représentée 
fidèlement  par  la  relation  suivante,  dans  laquelle  2/  est  la  lon- 
gueur de  l'aiguille  : 

r=A(|UL'— fx^'-'). 

En  effet  elle  donne  : 

A  l'extrémité  ^  =  0,  r  =  A(i  — ^^)\ 

Au  milieu  pour  ^  =  /,  r  =  o  ; 

A  l'autre  bout  pour  ^  =  2  /,        j  =  A  (  |ui''  —  1  ). 

On  voit  de  plus,  en  discutant  complètement  la  formule,  que 
les  ordonnées  sont  à  peu  près  nulles  sur  tous  les  points  du 
barreau,  à  l'exception  des  extrémités,  et  qu'elles  croissent 
très-rapidement  en  approchant  de  A  et  de  B.  Coulomb  étudia 
successivement  plusieurs  aiguilles  de  diverses  longueurs  ex- 
traites d'un  même  fil  d'acier,  et  qu'il  avait  aimantées  toutes  jus- 
qu'à la  saturation,  et  il  trouva,  ce  qui  est  un  point  important, 
que  les  deux  branches  de  la  courbe  y  sont  sensiblement  les 
mêmes  aux  extrémités,  ne  faisant  que  s'éloigner  ou  se  rappro- 
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cher  Tune  de  l'autre  quand  la  longueur  des  aimants  augmente 
ou  diminue. 

Une  fois  que  Ton  a  trouvé  ces  courbes  et  qu'on  en  a  Téqua- 
tion,  il  devient  possible  de  calculer  la  position  des  pôles. 
Ceux-ci  ne  sont,  en  effet,  que  les  points  d'application  des  ré- 
sultantes des  actions  exercées  par  un  point  magnétique  situé 
à  l'infini  sur  tous  les  éléments  magnétiques  de  chaque  moitié 
du  barreau  ;  et  comme  toutes  ces  actions  sont  parallèles  et  pro- 
portionnelles aux  ordonnées  de  la  courbe  en  chaque  point  de 
AB,  on  trouvera  ces  pôles  en  cherchant  les  centres  de  gra- 
vité G,  G'  des  aires  de  chaque  moitié  de  la  courbe  et  les  pro- 
jetant en  a  et  6  sur  l'axe  de  l'aimant.  Comme  on  a  l'équation 
de  la  courbe,  ceci  n'est  plus  qu'une  affaire  de  calcul,  et  l'on  a 
trouvé  que  dans  les  aiguilles  de  Coulomb,  les  pôles  étaient  à 
4i  millimètres  des  extrémités. 

11  faut  bien  remarquer  que  ce  point  est  fixe  pour  toutes  les 
aiguilles  de  même  section  et  aimantées  jusqu'à  la  saturation. 
Cela  est  évident,  puisque  les  deux  branches  de  la  courbe  des 
intensités  sont  les  mêmes  dans  tous  ces  aimants.  Cependant, 
quand  les  longueurs  diminuent  indéfiniment,  les  courbes  en 
se  rapprochant  finissent  par  s'altérer  et  par  devenir  deux  trian- 
gles opposés  à  leur  sommet,  et  leur  centre  de  gravité  étant  au 
tiers  de  leur  hauteur,  les  pôles  se  trouvent  au  tiers  de  chaque 
demi-longueur  de  l'aimant. 

La  position  des  pôles  dans  les  fils  cylindriques  aimantés  n'est 
plus  la  même  quand  les  diamètres  changent  :  leurs  distances  à 
l'extrémité  paraissent  être  proportionnelles  aux  diamètres  de 
ces  fils. 

Ainsi  M.  Becquerel,  ayant  aimanté  un  fil  d'acier  qui  avait 
128  millimètres  de  longueur  et  -5^  de  millimètre  de  diamètre, 
trouva  les  pôles  à  8""",5  des  extrémités;  il  étaient  donc  plus 
rapprochés  des  bouts  que  dans  les  expériences  de  Coulomb.  . 

Le  moment  magnétique  d'une  aiguille  soumise  à  l'action  de 
la  terre  étant  égal  au  produit  de  la  force  F  appliquée  au  pôle 
par  la  distance  de  ce  pôle  au  centre,  si  L  et  R  expriment  la 
demi-longueur  et  le  rayon  de  cette  aiguille,  et  K  un  facteur 
constant,  (L  —  KR)  F  sera  le  moment  magnétique.  On  peut 
le  déterminer  ou  par  la  méthode  des  oscillations,  ou  par  la  ba- 
lance de  torsion.  On  voit  que  si  les  longueurs  changent,  le 
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diamètre  restant  constant,  la  distance  du  pôle  seule  varie,  et 
.le  moment  magnétique  est  proportionnel  à  (L  —  KR),  ou  sim- 
plement à  L  si  le  barreau  est  assez  long  pour  qu'on  puisse 
négliger  KR. 

En  prenant  des  barreaux  dont  les  longueurs  et  les  diamètres 
étaient  différents,  mais  qui  étaient  semblables,  Coulomb  trouva 
que  les  moments  magnétiques  sont  proportionnels  aux  cubes 
des  dimensions  homologues.  Soient  L  et  R  la  longueur  et  le 
rayon  pour  Tun  de  ces  barreaux,  La  et  Ra  les  mêmes  quantités 
pour  l'autre;  on  aura,  d'après  la  loi  précédente, 


(La  — KRa)F^_ 
(L  — KR)F     " 


a' 


F' 

Ce  qui  exige  que  -p  =a%  c'est-à-dire  que  les  forces  magnétiques 

soient  proportionnelles  au  carré  des  dimensions  homologues 
ou  proportionnelles  aux  sections  des  deux  barreaux  ;  et  comme 
ces  forces  gardent  la  même  intensité  quand  la  longueur  varie 
sans  que  le  diamètre  change,  on  peut  dire  que,  dans  deux  bar- 
reaux quelconques  de  diamètre  inégal,  tes  forces  magnétiques 
sont  proportionnelles  à  leur  section. 

PROCÉDÉS  D'AIKANTATION.  —  Nous  allons  maintenant  examiner 
comment  on  peut  développer  le  magnétisme  dans  des  barreaux 
d'acier  ;  c'est  toujours  en  faisant  agir  sur  eux  des  aimants  éner- 
giques qui  décomposent  leur  fluide  neutre,  et  les  procédés  que 
l'on  a  proposés  ne  diffèrent  que  dans  la  manière  dont  on  pro- 
duit cette  action.  L'expérience  a  montré  que  l'on  peut  donner 
à  un  barreau  un  magnétisme  d'autant  plus  énergique  que  les 
aimants  employés  sont  plus  forts;  mais  ce  magnétisme  ne  se 
conserve  pas  tout  entier,  il  diminue  peu  à  peu  avec  le  temps 
jusqu'à  une  limite  qui  est  fixe,  et  à  laquelle  il  se  maintient 
ensuite  indéfiniment.  On  dit  alors  que  le  barreau  est  salure  ou 
aimanté  à  saturation.  Ce  résultat  peut  d'ailleurs  se  concevoir; 
car  une  fois  séparés,  les  fluides  tendent  à  se  réunir,  et  quand 
la  force  qui  les  attire  est  devenue  égale  à  celle  qui  s'oppose  à 
leur  réunion,  c'est-à-dire  à  la  force  coercitive  du  métal,  alors 
l'équilibre  est  atteint  et  l'aimant  est  saturé.  Il  faudra  donc  cher- 
cher à  développer  toujours  dans  les  barreaux  plus  de  magné- 
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tisme  qu'ils  n'en  peuvent  conserver,  afin  qu'ils  reviennent  en- 
suite d'eux-mêmes  à  leur  état  permanent  de  saturation. 

SIMPLE  TOUCHE.  —  La  simple  influence ,  par  le  contact  d'un 
aimant  sur  un  barreau,  suffit  pour  aimanter  ce  dernier,  mais 
lentement  et  irrégulièrement.  Si  le  barreau  n'est  pas  trop  long, 
il  se  forme  un  pôle  de  nom  contraire  h  au  contact  de  A,  puis  un 
pôle  de  même  nom  Qi\c(fig,  264),  mais  la  ligne  neutre  est  plus 
rapprochée  de  b  que  de  c.  L'action  s'accélère  d'ailleurs  si  on 

fait  vibrer  le  barreau  ou  qu'on  le 
F'g-  ^k'  frotte  avec  un  corps  non  magné- 

T  1 I         j     tique,  et  c'est  un  résultat  qu'on 

z—^  «  h'  '^  ne  peut  expliquer.  Quand  le  bar- 
reau influencé  est  très-long,  l'ac- 
tion de  A  est  plus  irrégulière;  il  se  forme  un  pôle  b  au  con- 
tact de  A  et  un  pôle  de  même  nom  en  a,  un  peu  plus  loin, 
dans  l'intérieur  même  du  barreau  ;  c'est  ce  que  l'on  nomme  un  * 
point  conséquent.  Souvent  même  on  en  voit  un  second  en  b' 
qui  est  alors  de  signe  contraire  à  A.  Avec  le  temps,  cette  dis- 
tribution irrégulière  change  ;  ces  points  conséquents  s'éloi- 
gnent de  a  vers  c,  et,  après  une  action  assez  prolongée,  ils  finis- 
sent par  atteindre  l'extrémité  où  ils  se  réunissent  en  un  pôle  de 
même  nom  que  A. 

Pour  augmenter  les  effets  de  cette  influence,  on  frotte  l'ai- 
mant sur  le  barreau  en  le  promenant  d'abord  de  M  en  N  [Jig.  ^65); 

puis  on  l'enlève,  on  le  ramène 
%•  265-  en  M  et  on  recommence  à  le  faire 

marcher  de  M  en  N.  Voici  alors 
comment  on  peut  concevoir Tac- 

^ ^       tion.  Quand  il  est  en  À,  l'aimant 

n  a  h  a  h  a    h  \b  a  h  ix        décompose  cu  seus  invcrsc  les 

fluides  des  deux  parties  AM,  AN 
en  formant  un  point  conséquent  au-dessous  de  lui;  mais  à  me- 
sure qu'il  dépasse  une  molécule  en  se  transportant ,  il  lui 
donne  un  état  magnétique  fixe  dans  lequel  le  fluide  austral  est 
vers  M  et  le  fluide  boréal  vers  N.  Après  que  l'aimant  a  atteint 
le  point  N,  le  barreau  est  déjà  aimanté.  En  recommençant,  on 
augmente  la  décomposition.  Ce  procédé  est  appelé  la  méthode 
de  la  simple  touche, 

I.  .34 


Fig.  366. 
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DOUBLE  TOUCHE.  —  Au  lieu  d'un  seul  aimant ,  Mitchell  en 
prend  deux  qui  sont  opposés  par  leurs  pôles  A  et  B  {fig.  a66) 
et  séparés  l'un  de  l'autre  par  une  cale  non  magnétique.  11  est 

évident  que  dans  celte  condition 
ils  produisent  des  actions  con- 
traires sur  les  molécules  qui  les 
précèdent  ou  les  suivent,  ce  qui 
ne  change  presque  pas  le  magné- 
tisme de  ces  molécules  ;  mais  il 
est  évident  aussi  que  sur  une  molécule  aby  placée  entre  les 
deux  pôles  A  et  B,  les  deux  actions  sont  concourantes  et 
que  ab  s'aimante.  On  promène  les  aimants  sur  toute  la  lon- 
gueur du  barreau  et  on  aimante  ainsi  successivement  toutes  les 
molécules  en  les  plaçant  successivement  entre  les  deux  pôles. 
Généralement  on  fôit  la  friction,  d'abord  en  allant  de  M  vers  N , 
ensuite  revenant  de  N  vers  M.  L'action  est  plus  complète  et 
*  plus  prompte  quand  on  a  le  soin  de  placer  deux  fers  doux  contre 
les  deux  bouts  M  et  N  du  barreau,  car  ces  fers  conservent  par 
leur  réaction  le  magnétisme  que  la  friction  développe. 

jEpinus  modifia  cette  méthode  et  la  perfectionna.  Il  plaçait 
le  barreau  UN  {fig.  267]  sur  les  pôles  opposés  A  et  B  de  deux 


Fig.  267 


aimants  qui  déjà  tendaient  à  l'aimanter  par  influence,  puis  il 
promenait  au-dessus  deux  autres  aimants,  opposés  comme  pré- 
cédemment par  leurs  pôles  contraires  et  séparés  par  une  cale  de 
bois,  mais  qui  étaient  inclinés  de  i5  à  20  degrés  sur  l'horizon- 
taie  ;  cette  inclinaison  avait  pour  but  de  rapprocher  les  pôles 
du  barreau  et  de  les  faire  agir  de  plus  près  sur  les  molécules 
comprises  entre  eux.  Quand  le  barreau  est  gros,  on  répèle  l'o- 
pération successivement  sur  les  quatre  iaces. 

TOUŒ  StFAlÉE.  —  Knight,  Duhamel  et  Coulomb  ont  en»- 
ployé  un  procédé  qui  diffère  du  précédent  en  ce  que  les  deux 
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pôles  A'  et  B\  au  lieu  de  rester  réunis  et  de  recevoir  un  mou- 
vement commun,  sont  d'abord  posés  ensemble  sur  le  milieu 
de  MN»  puis  séparés  l'un  de  l'autre  en  glissant  l'un  yers  M, 
l'autre  vers  N  ;  après  quoi  on  les  enlève  tous  deux  pour  les 
replacer  sur  le  milieu  et  recommencer  l'opération.  Dans 
celte  manière  d'agir.  Coulomb  inclinait  les  aimants  de  20 
à  3o  degrés. 

ORlUEirGB  DE  LA  TBEMPE. -r- Tous  les  barreaux  ne  prennent 
point  le  même  état  de  saturation,  ce  qui  est  évident,  puisque 
leur  force  coercilive  est  inégale ,  et  nous  devons  cbercher  à 
quelles  conditions  elle  devient  la  plus  forte  possible.  On 
trouve  d'abord  que  l'écrouissement,  la  torsion,  le  battage  au 
marteau  donnent  au  fer  et  à  l'acier  une.  force  coercitive  qu'ils 
n'ont  pas  quand  ils  sont  recuits  ;  mais  la  plus  énergique  des 
influences  est  la  trempe.  Coulomb  prit  un  même  barreau  d'a- 
cier et  le  trempa  dans  l'eau  après  l'avoir  successivement  porté 
à  des  températures  de  plus  en  plus  élevées  ;  il  l'aimantait  en- 
suite à  saturation  après  chaque  trempe:  il  le  faisait  osciller 
et  il  comptait  la  durée  de  dix  oscillations.  Comme  on  pouvait 
admettre  qu'à  chaque  fois  la  position  des  pôles  était  sensible- 
ment la  même ,  les  forces  magnétiques  du  barreau  étaient  en 
raison  inverse  des  carrés  des  temps  observés  ;  voici  ce  qu'il 
obtint  : 

Température  au  moment  de  la  trempe.    875**,    976",    1075*,    I^87^ 
Durée  de  dix  oscillations 93%      78*,        64',        63\ 

La  force  coercitive  augmente  donc  quand  le  barreau  est  trempé 
plus  raide. 

Voulant  vérifier  ces  résultats  par  une  méthode  inverse. 
Coulomb  reprit  ce  barreau  d'acier  trempé  très-raide,  puis 
il  le  fit  recuire  successivement  à  des  températures  crois- 
santes ;  après  chaque  recuit  il  le  réaimantait  à  saturation,  et 
il  obtint  les  nombres  suivants  qui  prouvent  la  diminution  que 
la  force  coercitive  éprouve  quand  la  température  du  recuit 
augmente  : 

Température  du  recuit i5°,    !ï67*,        5i2%    i  laa". 

Durée  de  dix  oscillations 63*,      64*,5,  .    70*,        93*. 
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OIFLUfiHGB  DE  LA  CHALEUR  —  L'augmentation  de  température 
produit  toujours  une  diminution  du  moment  magnétique.  U 
peut  arriver  d*abord  qu'un  aimant  subisse  des  variations  de 
température  faibles,  comme  celles  qui  résultent  des  change- 
ments atmosphériques  ;  dans  ce  cas,  Taimant  ne  s'altère  pas 
d'une  manière  permanente,  mais  seulement  temporaire;  le 
nombre  des  oscillations  qu'il  fait  dans  un  temps  donné  dimi- 
nue si  on  réchauffe^  augmente  si  on  le  refroidit,  et  redevient 
toujours  le  même  à  une  température  constante ,  et  on  a  entre 
les  nombres  n,  et  n„  à  /°  et  à  o",  la  relation 

/i,  =  /i«  (  I  —  et), 

c  étant  une  constante  qui  dépend  de  l'aimant  considéré. 

Cette  formule,  qui  est  due  à  M.  Kupffer,  est  très-importante, 
car  dans  la  mesure  des  intensités  magnétiques  du  globe  on 
mesure  n,  à  des  températures  variables,  et  on  calcule  »,  pour 
ramener  les  résultats  à  la  température  de  la  glace  fondante. 

Mais  quand  le  barreau  est  échauffé  beaucoup  plus,  la  dimi- 
nution de  son  moment  magnétique  devient  permanente,  et, 
quand  il  a  été  rougi ,  il  est  désaimanté.  Voici  encore  des  expé- 
riences de  Coulomb  analogues  aux  précédentes  ;  c'est  encore 
un  barreau  trempé  raide  que  l'on  a  aimanté  d'abord,  que  l'ou 
a  progressivement  recuit  ensuite,  et  que  l'on  a  fait  osciller 
après  chaque  recuit  : 

Température  du  recuit...     i5°,  5o°,  loo**,  !i64'*,  4a5',  637*,  SSo'. 
Temps  de  dix  oscillations.    93',  97»,   104»,   14/,  ai5%  290»,  très-grand. 

On  voit  donc  qu'après  avoir  été  porté  à  une  température 
suffisamment  élevée,  un  barreau  d'acier  a  perdu  son  aimanta- 
tion et  se  retrouve  à  l'état  naturel.  M.  Pouillet  a  été  plus 
loin  ;  il  a  étudié  le  fer  pendant  tout  le  temps  qu'il  était  main- 
tenu à  une  température  élevée,  et  il  a  vu  qu'au  rouge  cerise  ce 
fer  ne  conservait  plus  la  propriété  d'être  attiré  par  un  aimant 
énergique  placé  dans  son  voisinage;  il  était  alors  analogue  au 
cuivre  et  à  toutes  les  substances  non  magnétiques.  On  voit 
donc  qu'une  élévation  de  température  produit  sur  le  fer  trois 
actions  qu'il  faut  distinguer  :  quand  elle  est  faible,  elle  dimi- 
nue le  magnétisme  sans  l'altérer  d'une  manière  permanente  ; 
quand  elle  est  plus  forte,  elle  le  diminue  sans  que  le  barreau 
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puisse  revenir  à  son  état  primitif  en  se  refroidissant  ;  et  enfin, 
quand  on  le  maintient  au  rouge ,  l'acier  cesse  d'être  attirable 
par  Taimant. 

AIHAHTATION  PAB  LA  TEBBE.  —  Il  résulte  de  tout  ce  que  nous 
avons  dit  précédemment  que  toutes  les  fois  qu'un  morceau  de 
fer  est  placé  dans  le  voisinage  d'un  aimant,  il  s'aimante.  Or  la 
terre,  agissant  comme  le  fait  un  aimant,  doit  aussi  aimanter  un 
barreau  de  fer  doUx.  Cette  conséquence  se  vérifie  très-aisément. 
Plaçons  une  barre  de  fer  dans  la  direction  de  l'aiguille  d'incli- 
naison, sa  partie  inférieure  devra  être  un  pôle  austral  et  sa  par- 
tie supérieure  un  pôle  boréal.  Pour  s'en  assurer,  il  suffit  de 
présenter  une  aiguille  aimantée  aux  extrémités  de  la  barre  et 
l'on  voit,  dans  notre  hémisphère,  le  pôle  boréal  attiré  par  le 
bout  inférieur  et  repoussé  par  le  bout  supérieur. 

Si,  pendant  qu'une  tige  de  fer  est  dans  cette  situation,  on 
réussit  à  lui  donner  de  la  force  coercitive,  elle  conserve  le  ma- 
gnétisme que  lui  donne  la  terre,  et  comme  on  sait  que  la  tor- 
sion, récrouissage,  le  choc  produisent  cet  effet,  on  pourra 
disposer  un  paquet  de  fil  de  fer  recuit,  le  diriger  suivant  l'ai- 
guille d'inclinaison  et  le  tordre  dans  cette  position,  il  recevra 
et  conservera  du  magnétisme  austral  en  bas  et  boréal  en  haut. 
On  pourra  prendre  une  barre  de  fer  et  la  frapper  avec  un  mar- 
teau de  manière  à  l'écrouîr,  elle  acquerra  et  gardera  du  magné- 
tisme :  c'est  pour  cette. raison  que  la  plupart  des  instruments 
de  serruriers  sont  aimantés. 

FAISCEAUX  HACmÉTiaUES.  r-  On  a  cherché  à  obtenir  par  tous 
les  moyens  possibles  des  aimants  très-énergiques,  et  l'on  a  été 
conduit  naturellement  à  augmenter  leur  dimension,  mais  il  y  a 
alors  une  très-grande  difficulté  à  les  aimanter.  Ensuite  on  a  ima- 
giné de  réunir  en  un  même  paquet-ou  faisceau  plusieurs  tiges 
ou  plusieurs  lames  aimantées  séparément  jusqu'à  saturation. 
Cette  méthode  n'a  pas  beaucoup  mieux  réussi  que  la  première. 
Par  exemple  Coulomb  a  coupé  dans  une  tôle  d'acier  seize 
lames  allongées ,  égales  entte  elles,  et  il  les  a  aimantées  à  sa- 
turation :  elles  avaient  le  même  moment  magnétique.  Après 
quoi  il  en  a  formé  des  faisceaux  qu'il  plaçait  dans  sa  balance, 
et  il  mesurait  la  torsion  qu'il  fallait  communiquer  au  fil  pour 
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les  écarter  jusqu'à  3o  degrés  ;  cette  torsion  était  proportion- 
nelle aux  moments  magnétiques. 
Voici  les  résultats  qu'il  obtint  : 


Nombre  des  lames. 

Torsions 

I 

6^ 

2 

125 

4 

'i5o 

i6 

229 

Or  si  lesmoments  magnétiquesdesaimants s'ajoutaient  quandon 
les  réunit,  la  torsion  pour  16  lames  devrait  être  i6x82=i3i2 
au  lieu  de  229  que  l'expérience  donne.  On  voit  donc  que  l'ac- 
tion des  lames  superposées  ne  s'ajoute  pas.  Pour  se  rendre 
compte  de  cette  singularité.  Coulomb  sépara  les  lames  du  fais- 
ceau et  trouva  qu'elles  avaient  été  tout  à  fait  altérées  par  leur 
réunion  ;  les  extérieures  avaient  gardé  leur  magnétisme  pri- 
mitif à  peu  près  sans  altération  ;  mais  celles  qui  étaient  dans  le 
milieu  du  faisceau,  ou  n'avaient  plus  d'aimantation ,  ou  en 
avaient  pris  une  autre  qui  était  contraire  :  il  est  évident,  en 
effet,  et  nous  aurions  pu  le  prévoir,  que  les  lames  extérieures 
agissent  par  influence  sur  les  lames  centrales,  de  manière  à 
leur  donner  un  magnétisme  contraire. 

ABKATUBES/ —  Pour  obvier  à  ces  décompositions,  on  a  ima- 
giné de  garnir  les  pôles  des  faisceaux  avec  des  pièces  de  fer 
que  l'on  nomme  armatures  [fig^  268).  On  engage  chaque  extré- 
mité des  lames  aimantées  dans  une  masse  de  fer  doux  qui  de- 


Fig.  268. 


vient  par  influence  un  véritable  aimant  et  qui  maintient  par 
réaction  le  magnétisme  des  lames.  Coulomb  a  recommandé  de 
ne  pas  mettre  au  même  alignement  les  extrémités  de  ces  lames, 
etpourqu'elles  s'influencent  moinsréciproquement,illesécbe- 
lonne  de  façon  que  les  lames  centrales  soient  plus  avancées 
que  les  lames  extérieures. 

Souvent  on  juge  de  la  force  des  aimants  par  les  poids  qu'ils 
peuvent  soulever  :  c'est  ce  que  l'on  a  nommé  la  force  paria-- 
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tive  des  'aimants.  Elle  dépend  évidemment  de  la  quantité 
ti  de  la  distribution  des  fluides  que  contiennent  les  barreaux, 
et,  pour  la  rendre  plus  énergique,  on  recourbe  les  aimants  en 
forme  de  fer  à  cheval,  de  manière  que  les  pôles  opposés  soient 
terminés  par  des  facettes  situées  sur  le  même  plan  {Jig.  269 
et  270),  puis  on  adapte  contre  elles  une  lame  de  fer  doux  dont 


Fiç.  269. 


Fig.  370, 


les  deux  extrémités  viennent  adhérer  aux  deux  extrémités  du 
fer  à  cheval.  Cette  pièce  se  nomme  le  contact.  Il  est  clair 
qu'elle  s'aimante  sous  l'influence  des  deux  pôles  et  qu'elle 
est  maintenue  en  adhérence  avec  une  grande  énergie  ;  elle 
porte  un  crochet  auquel  on  suspend  des  poids ,  et  ce  qu'elle 
peut  porter  est  très-supérieur  au  double  de  ce  que  soutiendrait 
un  seul  pôle. 

Il  y  a  ici  un  phénomène  que  tout  le  monde  peut  observer 
et  que  personne  ne  peut  expliquer  :  c'est  que,  le  contact  étant 
placé,  on  peut  lui  faire  porter  un  poids  maximum  après  lequel 
il  se  détache  ;  mais  si  on  le  laisse  en  adhérence  pendant  un  jour, 
on  peut  lui  ajouter  un  nouveau  poids  sans  le  faire  tomber  ;  le 
lendemain  on  peut  en  ajouter  un  second,  et  ainsi  de  suite  suc- 
cessivement; de  façon  que  la  force  portative  augmente  à  mesure 
que  le  temps  s'accroît,  il  arrive  pourtant  un  moment  où  le  con- 
tact tombe,  et,  si  l'on  essaye  de  le  replacer;  la  force  portative 
est  redevenue  ce  qu'elle  était  au  premier  moment. 

On  peut  s'étonner  de  voir  que  le  fer  ait  été  jusqu'à  présent 
le  seul  métal  dont  nous  ayons  parlé  comme  ayant  des  pro- 
priétés magnétiques.  Mais  ce  n'est  point  le  seul  qui  les  pos- 
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sède  :  le  nickel  et  le  cobalt  sont  magnétiques,  et  aussi,  mais  à 
un  degré  moindre,  le  chrome  et  le  manganèse.  Nous  verrons 
même  dans  la  suite  que  d'autres  métaux  doivent  être  rangés 
dans  la  même  classe,  bien  qu'il  soit  assez  difficile  de  le  con- 
stater. Ce  qu'il  faut  noter,  c'est  qu'on  ne  fait  point  d'aimants 
avec  ces  métaux  ;  ils  sont  attirables,  mais  il  est  impossible  de 
leur  donner  des  pôles  contraires  et  persistants.  Cette  question 
des  métaux  magnétiques  sera  reprise  dans  le  troisième  vo- 
lume de  cet  ouvrage. 
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